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Hie  Honorable  the  Minister  of  Marine  and  Fisheries,  Ottawa  : 

Sir, — I have  the  honor  to  submit  herewith  my  annual  Report  of  the  Meteoro- 
logical Service  for  the  calendar  year  1886,  this  being  the  sixteenth  Report  on  this 
Service. 


During  the  past  year  the  following  stations  ceased  to  observe : — 

Class  I, — 

Norway  House .....North-West  Territories. 

MacLeod do  do 

Class  II, — 

Penetanguishene ....Ontario. 

Bancroft ,t. “ 

Arnprior u 

Against  this  the  increase  in  our  volunteer  observers  has  been  considerably  in 
excess  of  the  usual  average. 

The  following  shows  the  increase  : — 


British  Columbia. 

Class  I,— 

Port  Moody A.  Or.  Hill. 

Fort  Simpson. ,R.  H.  Hall. 

North-West  Territories. 

Class  I, — 

Poplar  River  Post, 

/' 


William  Aitkin. 
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Class  II,— 

Balgonie .From  Class  III. 

Moose  Jaw C.  P.  R.,  resumed. 

Lethbridge , ..,.C.  A.  McGrath. 

Manitoba. 

Class  II, — 

Portage  la  Prairie H.  J.  Woodside. 

Fort  Osborne Alfred  Codd,  M.D. 

Gladstone .....Rev.  Chas.  R.  Littler. 

Elkhorn A.  D.  Joliffe. 

East  Selkirk C.  E.  Stewart. 

St.  Alban’s : Percy  Criddle. 

Swampy  Island  Light,  Lake  Win-  peg H.  E.  Plunkett. 


Class  I, — 

Little  Current, 


Ontario. 


T S.  Potts. 


Class  II, — 

Chapleau C.  P.  R.  Agent. 

Ignace do 

North  Bay do 

Biseotasing do 

Missanabie do 

White  River do 

Heron  Bay do 

Cartier do 

Schreiber do 

Nepigon do 

Mattawa,... C.  P.  R.  Agent,  resumed. 

Sudbury Thos.  Frood. 

Lucknow.. From  Class  III. 

Uplands Peter  McDonald. 

Charlinch From  Class  III. 

Sharon J.  D.  Graham. 

Minden. M.  Brown. 

Alton W.  J.  Dods. 

Buda C.  P.  R Agent. 

Streetsville Dr.  Thom, 


In  Quebec  the  only  addition  is  a station  for  temperature,  rain  and  snow  fr 
Lieut.-Col.  James  Pope. 

New  Brunswick. 

Class  II, — 

Woodstock Moses  Burpee,  C.B, 

Grand  Falls.. A.  R.  Ilallet. 

Parker’s  Ridge Geo.  Parker. 

Nova  Scotia. 

C ass  III.— 

Herring  Cove. .G.  Rocke. 

Prince  Edward  Island. 

Mr.  Cuudall  resigned  and  Mr.  Arthur  Newberry  takes  his  place. 
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Labrador. 


Class  I — 


I 


Fort  Chimo. Robert  Gray. 

, I take  this  opportunity  once  more  to  call  a- taction  to  what  is  being  done  in  tho 
way  of  collecting  meteorological  statistics  by  the  Provincial  Governments  of  Ontario 
and  Manitoba.  In  Ontario  complete  observations  are  taken  at  ten  High  Schools  of 
all  the  instruments  three  times  a day,  and  an  allowance  is  made  by  the  Department 
of  Education  for  the  taking  of  the  observations  under  Grammar  School  Act,  16  Vic., 
c.  186,  sec.  XVI,  of  the  Ontario  Legislature. 

These  observations  are  all  sent  to  the  Meteorological  Office,  Toronto,  and  con- 
stitute a valuable  portion  of  the  statistical  information  collected  by  this  office. 

In  addition  to  this  th3  Bureau  of  Statistics  of  tho  Province  of  Ontario  furnishes 
us  with  returns,  monthly,  of  the  rain  and  snow-fall  at  about  seventy  stations 
scattered  over  the  Province,  and  tne  Department  of  Agriculture,  in  Manitoba, 
similarly  furnishes  this  office  with  returns  from  about  the  same  number  of  stations 
of  precipitation  in  that  Province.  In  return  for  these  such  abstracts  of  results  as 
are  required  by  the  Provincial  Departments  providing  the  data,  are  prepared  under 
the  supervision  of  this  office,  and  furnished  as  requhed  It  is  to  be  hoped  that  the 
other  Provinces  of  the  Dominion  will  follow  the  good  example  of  these  two,  so  that 
adequate  material  may  be  collected  for  a discussion  of  the  local  climatic  peculiarities 
of  ail  the  more  settled  parts  of  Canada. 


Storm  Signal  Service. 

There  have  been  no  new  stations  established  in  this  branch  of  the  Service 
during  the  past  year.  The  fall  of  1886  has  been  marked  by  numerous  heavy- 
storms  ; especially  in  the  Lake  District  constant  attention  has  been  required  in 
order  to  forewarn  our  stations  of  their  approach,  and  the  fact  that  906  warnings 
were  issued,  of  which  799  were  verified,  attests  the  correctness  of  these  predictions, 

I am  glad  to  be  able  to  state  that  whenever  a storm  of  any  magnitude  occurred, 
due  warning  has  been  given  to  our  shipping. 

The  exceptionally  heavy  gale  which  was  experienced  throughout  the  Lake 
Region  on  the  14th  and  15th  October,  and  which  on  Lake  Erie  reached  the  force  of 
a hurricane,  was  amply  warned  during  the  previous  day,  the  storm  having  been  at 
its  height  on  the  night  of  the  14th.  But  few  wrecks  were  reported,  although  the 
damage  on  shore  was  considerable. 

The  terrible  storm  of  the  17th  and  18th  November,  which  swept  over  the  lakes, 
and  which  was  the  most  disastrous  of  the  season,  was  warned  10  to  48  hours  before 
it  reached  the  lakes.  During  this  storm  29  vessels  at  least  were  wrecked  and  39 
lives  lost.  From  a carefully  compiled  estimate  the  loss  was  placed  between  $70,000 
and  $80,000. 

There  seems  to  be  little  doubt  that  several  vessels  left  in  the  face  of  the  warn- 
ings and  were  wrecked ; but  we  have,  on  the  other  hand,  received  many  reports  of 
vessels  having  stayed  in  port  owing  to  the  warnings,  and  having  thus  been  saved 
from  the  risk  of  being  likewise  wrecked. 

The  Storm  signal  Service  seems  to  have  been  much  appreciated  by  mariners, 
and  gratefully  acknowledged  by  many  interested  persons. 

The  Storm  Signal  Station  which  was  established  in  1885,  at  Port  Arthur,  has 
been  much  valued  and  great  satisfaction  has  been  expressed  by  owners  and  captains 
at  that  place  at  the  success  of  the  warnings  this  fall. 

In  the  following  table  will  be  found  a comparison  of  the  storm  warnings  with 
those  of  previous  years,  from  which  it  will  be  seen  that  although  the  number  of 
warnings  issued  was  considerably  in  excess  of  that  in  any  former  year  with  the 
exception  of  1883,  yet  the  percentage  of  verification,  88*2,  has  only  been  once 
exceeded,  namely,  in  the  previous  year  when  it  was  89*3. 
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The  following  table  shows  the  total  number  of  warnings  issued  and  the  per- 
centage verified : — 


Year. 

No.  Issued. 

No.  Verified. 

Percentage 

Verified. 

1877 

748 

510 

686 

860 

673 

78-3 

1879 

712 

591 

skO 

1880 

889 

736 

82*8 

1881 

854 

727 

851 

1882 

841 

658 

78*2 

1883 

1,085 

798 

858 

791 

668 

83-2 

1886 

830 

741 

89-3 

1886 

906 

799 

88-2 

In  addition  to  the  above  verification  as  to  force,  the  predictions  of  the  direction 
from  which  the  winds  were  expected  have  been  separately  examined,  with  the 
following  results : — 

Out  of  908  predictions  of  directions,  803,  or  88*6  per  cent.,  have  been  fully  veri- 
fied, and  851,  or  94*3  per  cent.,  fully  or  partly  verified. 

Probability  Service. 

The  issue  of  weather  forecasts  has  been  given  to  the  public  without  intermission 
and  has  been  published  in  the  newspapers  in  the  several  Provinces  for  which  pre- 
dictions are  made. 

In  former  reports  the  desirability  of  issuing  forecasts  for  the  Province  of  Mani- 
toba was  suggested,  and  also  for  portions  of  the  North  West  Territories.  I received 
a communication  on  the  21st  October  last,  regarding  this  from  Mr.  Acton  Burrows, 
by  the  direction  of  the  Minister  of  Agriculture  and  Statistics  of  the  Province  of 
Manitoba,  saying  the  Minister  would  be  very  glad  indeed  to  learn  that  ihe  com- 
mencement of  the  issuing  of  probabilities  might  be  expected  at  an  early  date.  To 
this  communication  1 had  to  reply  that  1 was  unable  to  furnish  the  desired  weather 
forecasts  for  Manitoba  and  the  North  West  Territories,  as  the  funds  at  my  disposal 
would  not  permit  of  it. 

While  I am  of  opinion  that  if  sufficient  funds  were  provided,  fairly  accurate  fore- 
casts of  the  weather  might  be  furnished  to  Manitoba,  although  the  percentage  of 
verification  might  not  be  quite  so  high  as  in  the  other  Provinces  for  which  we  al- 
ready issue  probabilities,  yet  it  must  not  be  supposed  that  this  could  be  done  at  a 
day’s  notice,  as  not  only  would  arrangements  have  to  be  made  for  the  prompt  trans- 
mission of  telegraphic  reports  from  the  telegraph  stations  in  the  North  West 
Territories,  but  some  of  these  stations  would  require  to  be  brought  into  more  efficient 
condition  which  would  probably  necessitate  their  inspection  before  the  service  was 
commenced. 

The  system  of  supplying  information  of  the  weather  throughout  the  country 
generally,  by  means  of  attaching  certain  signals  consisting  of  metal  discs  on  the 
railway  cars,  has  been  perfected  to  such  a degree  that  these  forecasts  are  now  as 
eagerly  sought  for  by  the  farmers  and  people  resident  in  country  districts,  as  are 
the  daily  probabilities  by  the  inhabitants  of  the  cities  and  towns  in  which  these  are 
published.  For  the  perfecting  of  this  system  1 tender  my  sincere  thanks  to  the 
various  heads  of  the  railway  companies  who  kindly  assisted  me  in  bringing  this 
Service  into  an  efficient  state. 

There  has  been  during  the  past  year  a great  increase  in  the  number  of  special 
enquiries  as  to  the  probable  weather  for  special  purposes.  It  has  been  our  endeavour 
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in  this  office  in  such  cases  to  supplement  as  far  as  possible  the  ordinary  probabilities 
issued  for  the  use  of  the  publiG  at  large,  by  such  detailed  information  as  to  the  pro- 
bable weather  changes  as  will  be  especially  of  value  for  the  particular  purpose  with 
reference  to  which  the  enquiry  is  made.  These  special  predictions  have  not  been 
included  in  making  out  the  percentage  of  verification,  but  I have  had  frequent 
acknbwledgments  of  their  usefulness.  In  the  following  letter  which  I received  from 
Messrs.  Sylvester  Bros.,  of  Toronto,  these  special  predictions  as  well  as  the  ordinary 
probabilities  and  storm  warnings  are  referred  to : — 

“ We  take  this  opportunity  of  thanking  you  for  the  valuable  information  so 
often  and  cheerfully  given  both  by  telephone  and  through  the  newspapers  in  regard 
to  the  state  of  the  weather  and  more  particularly  with  reference  to  approaching 
storms. 

“ We  know  of  a large  number  of  vessels  and  steamers  which  remained  in  port 
during  the  storms,  although  ready  to  leave  before  the  storm  reached  the  locality 
indicated,  and  no  doubt  a great  deal  of  suffering  also  life  and  pioperty  has  been 
saved  thereby. 

“ In  our  opinion  the  value  of  such  a service  cannot  be  too  highly  appreciated.** 

Mr,  William  Hall,  President  of  the  Canadian  Marine  Association,  of  Toronto, 
also  writes  me  as  follows  : — 

“ At  a meeting  of  the  Canadian  Marine  Association  held  at  the  Walker  House 
on  the  13th  inst.,  A.  M.,  Smith,  Esq.,  the  retiring  President,  in  the  chair,  with  other 
matters  the  valuable  service  your  Department  has  been  to  vessel  owners  was  before 
the  meeting,  and  a unanimous  expression  of  approval  was  passed  for  the  very  gen- 
erally correct  information  you  have  had  published  daily  as  to  weather  probabilities, 
and  kindly  words  were  spoken  on  behalf  of  yourself  and  staff  for  the  courtesy  and 
attention  to  those  having  had  occasion  to  trouble  you  from  time  to  time  for  informa- 
tion. 

“ A deputation  is  appointed  to  go  to  Ottawa  at  an  early  date.  They  were  in- 
structed to  bring  matters  connected  with  your  department  before  the  proper  Minis- 
ter and  endeavour  to  get  you  a larger  appropriation  so  that  you  may  extend  your 
usefulness. 

“ The  Association  would  like  to  get  a signal  and  telegraph  station  at  Tobermory, 
on  Georgian  Bay.  We  think  this  is  very  much  needed.” 

I have  also  received  numerous  acknowledgments  from  the  railway  companies  of 
the  usefulness  of  the  warnings  given  them  of  approaching  snow  storms,  thus  enabl- 
ing them  to  take  the  necessary  precautions  to  keep  their  tracks  clear. 

With  regard  to  the  recommendation  in  Captain  Hall’s  letter  that  a signal  and 
telegraph  station  should  be  established  at  Tobermory,  on  Georgian  Bay  I would 
call  your  attention  to  recommendations  to  this  effect  in  my  reports  of  previous  years. 

The  following  table  (No.  II)  shows  the  number  of  predictions  and  the  percent- 
age of  fulfilment  in  each  district,  in  each  month  of  the  year,  of  the  ordinary  daily 
pbabilities. 


Number  of  Predictions  and  Percentage  of  fulfilment  for  each  District,  in  each  Month,  and  in  the  whole  Year. 
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METEOROLOGICAL  SERVICE. 


The  percentage  of  verification  is  very  satisfactory,  and  shows  marked  improve- 
ment. 

Telegraph  Signal  Service. 

I drew  attention  in  last  year’s  report  to  the  desirability  of  establishing  stations 
in  British  Columbia.  Now  that  the  Canadian  Pacific  Railway  Telegraph  has  been 
completed  and  gives  direct  communication  with  that  Province,  telegraph  stations  in 
British  Columbia  would  be  of  material  assistance  in  giving  earlier  information  of 
approaching  weather  changes  from  the  west. 

Central  Office. 

No  change  has  taken  place  in  the  central  office.  Lieut.  Gordon,  R.N.,  who  wag 
in  command  of  the  Hudson  Bay  expedition,  has  returned,  as  has  also  Mr.  P.  F* 
Payne,  who  was  in  charge  of  the  station  at  Stu part’s  Bay.  Mr.  Payne  brought 
back  with  him  a most  interesting  natural  history  collection,  a portion  of  which  he 
presented  to  the  Department  at  Ottawa. 

Time  Service. 

The  method  of  performing  this  work,  together  with  a table  showing  the  discor- 
dancies found  at  different  observations,  will  be  found  in  my  report  as  Director  of 
the  Magnetic  Observatory. 

Mr.  Ashe  reports  to  me  as  follows  concerning  the  work  at  Quebec : — 

“ 1 was  placed  in  charge  as  director  on  10th  January  last,  at  which  time  the 
Observatory  instruments  were  at  the  Citadel,  On  the  1st  of  May,  I had  everything 
transferred  to  the  Observatory  on  Grand  Allee,  in  accordance  with  your  instructions. 

“ The ‘Time’  was  given  to  the  port,  and  shipping  by  means  of  the  time  ball, 
from  1st  May,  to  27th  November,  before  and  after  which  no  vessels  being  in  port, 
the  time  has  been  continuously  given  by  means  of  the  ‘ noon  gun.’  and,  I believe,  in 
both  cases  satisfactory.” 

The  report  of  the  St.  John  Observatory  will  be  found  in  Appendix  A. 

Chief  Signal  Ofeice,  U.  S.  A. 

With  the  Chief  Signal  Officer  of  the  United  States  Army  Signal  Corps  courteous 
relations  have  existed,  and  mutual  assistance  rendered  on  all  occasions. 

Volunteer  Observers. 

To  this  class  of  observers  the  Service  is  again  much  indebted  for  valuable 
work  performed  during  the  year  1886.  Without  the  assistance  of  oar  volunteer 
observers,  1 have  to  repeat  in  this  report,  as  in  former  ones,  that  much  valuable 
information  regarding  the  climatology  of  this  country  would  be  lost,  and  I have  to 
express  my  regret,  that  through  want  of  funds  I am  unable  to  supply  instruments 
to  many  gentlemen  who  would  willingly  eo-operate  with  this  Service  and  furnish 
meteorological  reports  regularly  and  gratuitously  were  I in  a position  to  supply 
them  with  an  equipment  of  instruments. 

Great  North  Western  Telegraph  Company. 

The  usual  efficiency  with  which  the  company  conducts  the  work  of  this  Service 
still  continues,  and  this  year,  as  in  former  ones,  I express  my  thanks  to  the  officers 
of  the  company  who  have  invariably  endeavoured  to  make  the  working  of  this  branch 
of  the  Service  as  perfect  as  possible. 
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Inspection  of  Stations. 

During  the  year  the  following  stations  were  visited  by  Inspector  Payne:  — 
Lakefield,  Norwood,  Rockliffe,  Mattawa,  Pembroke  and  Quyon.  Inspector  Webber 
visited  Port  Arthur,  Port  Stanley,  London  and  Petrolea,  also  all  the  meteorological 
stations  along  the  line  of  the  Canadian  Pacific  Railway  in  Manitoba  and  the  North- 
West  Territories,  and  started  stations  of  the  second  class  at  North  Bay,  Cartier, 
Biscotasing,  Chapleau,  M ssanabie,  White  River,  Heron  Bay,  Schreiber,  Nepigon  and 
Ignace.  Mr.  Gordon,  Deputy  Superintendent,  inspected  Quebec,  Halifax  and  St. 
John,  Newfoundland. 

All  ot  which  is  respectfully  submitted. 

CHARLES  CARPMAEL, 

- Director, 


APPENDIX  “A.” 

REPORT  OF  THE  ST.  JOHN  OBSERVATORY. 

St.  John  Observatory, 

3rd  January,  1887. 

Sir,— 

I have  the  honor  to  submit  my  annual  report  of  the  St.  John  Observatory  for 
the  year  ending  31st  December  1886. 

Astronomical  observations  for  determination  of  correct  time,  clock  errors  and 
rates  have  been  carefully  made  and  computed,  the  methods  employed  being  the 
same  as  stated  in  former  annual  reports.  Comparisons  of  the  clocks  and  observing 
chronometer  are  made  before  and  after  observation. 

The  time  signal  for  the  benefit  of  the  shipping  and  others  has  been  given  as 
heretofore  by  dropping  the  time  ball  at  1 p.  m.  every  day  with  the  exception  of 
Sundays.  Comparisons  of  the  clock  and  chronometer  being  made  before  this  signal 
is  given.  The  ball  was  not  dropped  for  a few  days  last  February  while  undergoing 
some  necessary  repairs  to  the  apparatus. 

Time  as  determined  at  this  Observatory  is  also  daily  distributed  by  telegraphs 
over  the  Intercolonial  Railway  wires  for  the  regulation  of  their  clocks  and  time- 
pieces. Signals  are  sent  daily  at  noon  of  the  75th  meridian. 

Exchanges  of  time  with  Toronto  Observatory  have  been  conducted  on  the  re- 
gular exchange  nights,  the  signals  being  transmitted  and  received  directly  through 
the  instruments  in  this  Observatory. 

The  meteorological  observations  have  been  regularly  made  and  recorded  six 
times  during  the  twenty-four  hours  commencing  at  3.41  a.ra.,  local  time.  These 
observations  are  made  at  equal  intervals  of  four  hours,  with  the  exception  of  the 
International  observation,  which  is  here  made  at  7.36  a.m.,  local  time. 

Copies  of  the  astronomical  and  meteorological  work,  as  well  as  clock  compari- 
sons, are  forwarded  to  the  head  office  at  Toronto. 

Storm  signals  have  been  promptly  displayed  at  the  signal  station  on  receipt  of 
telegrams  from  the  Toronto  office. 

It  would  be  a decided  improvement  if  the  transit  room  was  somewhat  enlarged 
and  some  slight  improvements  effected.  During  cold  weather  the  smallness  of  tnis 
room  and  the  impossibility  of  keeping  it  at  any  thing  near  the  temperature  of  the 
outside  air  renders  astronomical  observations  on  cold  nights  somewhat  uncertain  and 
sets  of  stars  taken  under  these  conditions  have  often  had  to  be  neglected,  it  being 
impossible  to  determine  with  any  degree  of  certainty  the  azimuth  and  collimation 
constants. 

It  would  also  be  an  improvement  if  the  time  ball  was  dropped  by  electricity 
direct  from  the  clock  room  instead  of  carrying  a chronometer  upstairs  to  do  this 
work* 
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These  improvements  could  be  effected  at  a small  outlay,  and  I trust  you  will 
give  them  your  favorable  consideration. 

I have  the  honor  to  be,  Sir, 

Your  obedient  servant, 

GEO.  bUTCHINSON,  Director. 


Magnetic  Observatory, 

Toronto,  Januaiy,  1887, 

The  Honorable  the  Minister  of  Marine  and  Fisheries , Ottawa  : 

Sir, — I have  the  honor  to  submit  herewith  my  annual  report  for  the  year  1886. 

During  the  year  the  regular  routine  observations  have  been  carried  on  as 
formerly,  and  the  self-recording  magnetographs  have  been  kept  in  operation,  as  have 
the  barograph,  thermograph  and  other  self-recording  instruments.  The  hourly 
readin  s of  the  traces  from  these  instruments  have  been  recorded,  and  for  each  month 
daily  and  hourly  averages  have  been  obtained. 

The  improvement  mentioned  in  last  year’s  Eeport  by  which  more  than  80  per 
cent,  of  the  consumption  of  gas  has  been  saved  has  had  the  further  advantage  of 
giving  much  belter  and  more  uniform  results  than  those  previously  obtained. 

The  work  of  preparing  the  observations  taken  during  the  time  when  observa- 
tions were  being  carried  on  in  connection  with  the  International  Polar  Exploration 
for  publication  has  been  pushed  on  as  rapidly  as  other  work  would  permit,  and  is 
now  approaching  completi  n.  The  traces  of  the  magmetographs  on  the  days  of 
unusual  disturbance,  selected  by  Dr.  Wild,  of  St.  Petersburg,  have  now  all  been 
drawn  on  the  scale  fixed  by  the  International  Polar  Commission. 

A Monthly  Magnetic  Etview  describing  the  more  important  magnetic  disturb- 
ances which  have  occurred  has  been  added  to  the  Monthly  Weather  Eeview,  pub- 
tished  by  the  Meteorological  Office,  and  I have  received  several  letters  showing  that 
this  addition  is  highly  appreciated. 

Time  Service. 

The  exchanges  of  time  between  the  various  observatories  and  Toronto  have  been 
carried  on  throughout  the  year.  The  following  table  shows  the  differences  between 
the  time  as  determined  at  Toronto  and  the  time  as  given  at  the  various  exchanges. 
The  sign  -f-  indicates  that  the  time  at  stations  is  faster  than  at  Toronto. 


1886. 


Montreal. 


Quebec. 


St.  John. 


Secs. 


Secs. 


Secs. 


January 

8. 

do 

22. 

February 

5. 

do 

19 

March 

5 

do 

19. 

April 

2 

do 

16. 

do 

30., 

May 

14 

do 

28., 

June 

n , 

do 

25. 

July 

9 

do 

23.. 

August 

6., 

do 

20.. 

September  3 
do  17. 
October  1 . 

do  22. 
November  5. 

do  26. 
December  10. 
do  24. 


+0  63 
+0  96 
-fO'60 
4-0  25 
4-1- 02 
4-0-71 
4-0-27 
4-o-or 


—013 
-fO-49 
4-0  35 
4-0  46 
4-0-78 
4-0  60 


—253 

—1-33 

—1-65 

—0-97 

4-<roi 

+0  65 
4-0  69 
4-0-29 
—1  52 
—105 


—1-06 

4-013 

—0-53 

4-1-09 


—2  02 


4-0-40 
4-0-76 
4-0-46 
4-0-37 
4-0-58 
4-0-42 
4-0-6L 
4-0  53 


— 1 38 
— 1 28 
—0-63 
—1-33 
—0-50 
4-0  70 
4-1-48 

-o-ii 


4-0-09  ' 
— 0 57  i 
-0-70 


4-0  27 
4-0-47 
-0  20 
4-0-40 
—9-19 
4-0-50 
4-o-io 

4-0-54 
—0-99 
4-1 -3S 
4-0-75 
4-0  07 
4-0  18 
—0-35 
-0-68 
—102 


-1-56 
— 0 18 
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The  time  exchanges  have  all  been  registered  on  the  chronograph  at  Toronto, 
che  comparisons  taking  place  daring  the  evening  when  direct  telegraph  communica- 
tion with  the  different  observatories  can  be  more  easily  obtained. 

The  ei-rors  of  the  Toronto  clock  and  the  different  timepieces  used  by  the 
observers  are  computed  from  the  latest  observations. 

Observations  nave  been  continued  during  the  year  for  a more  accurate  deter- 
mination of  the  mark  used  in  determining  the  absolute  magnetic  declination. 
These  observations  are  about  complete  ana  after  they  have  been  discussed  the  result 
will  be  published. 

Observations  for  the  re-determination  of  the  latitude  of  the  observatory  have 
also  been  continued,  and  the  result  gives  a slightly  higher  latitude,  but  owing  to 
insufficient  instrumental  appliances  the  new  result  cannot  be  accepted  as  being 
conclusive. 

The  examination  of  the  clock  and  chronometer  comparisons  and  observations 
sent  in  from  the  observatories  at  Quebec  and  St.  John  has  been  performed. 

During  the  year  fourteen  solar  transits  and  120  observations  of  stars  for  time 
were  taken  in  which  555  stars  have  been  observed.  In  the  reluction  of  the  places 
of  the  stars  the  positions  as  given  in  the  Berliner  Jahrbuch  have  been  used. 

The  colli mation  errors  of  the  transit  instrument  have  been  chiefly  determined 
from  micrometrical  measurements  on  collimating  telescope. 

All  of  which  is  respectfully  submitted. 

CHARLES  CARPMAEL, 

Director. 


McGILL  COLLEGE  OBSERVATORY, 

Montreal,  12th  January,  1887. 

The  Honourable 

The  Minister  of  Marine  and  Fisheries, 

Ottawa. 

Sir,— 

In  presenting  my  report  for  the  year  now  closed,  I have  thought  it  would  be 
desirable,  in  connection  with  the  usual  brief  review  of  the  work  of  the  year,  to  sub- 
mit a statement  of  the  instrumental  equipment  of  the  Observatory: 

Meteorological  Work. 

The  chief  station  series  of  observations,  in  connection  with  the  Canadian  system, 
has  been  continued  without  interruption.  The  bi-hourly  temperature  series,  com- 
menced in  uctobor,  1884  has  also  been  carried  forward  uninterruptedly.  The 
results  of  the  observations  have  been  published  and  distributed  in  the  usual  way. 
The  principal  instruments  employed  in  this  work  are  the  following  : — 

One  standard  mercurial  barometer. 

One  Kew  standard  thermometer. 

Two  Pastorelli  thermometers. 

One  maximum  and  one  minimum  thermometer. 

One  set  of  six  self  recording  thermometers,  with  controlling  clock  battery,  &c. 
Two  anemometers  and  one  vane  (windmill  pattern). 

One  anemograph,  with  battery,  &c. 

One  sunshine  recorder. 

One  rainband  spectroscope. 

One  rain  guage  and  several  spare  thermometers. 

The  anemometer  and  vane  are  on  the  summit  of  Mount  Royal,  at  a point  about 
three-quarters  of  a mile  r orth-west  of  the  Observatory.  Their  exposure  was  im- 
proved this  year  by  a slight  change  in  position  and  an  increase  in  altitude.  The 
instruments  are  now  57  feet  above  the  surface  of  the  ground  and  810  feet  above  sea 
level. 

A summary  of  meteorological  results  for  the  year  is  presented  herewith , 
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Observations  made  at  McGill  College  Observatory,  Montreal,  Canada. — Height 


Montm. 

# 

Thermometer. 

* Barometer. 

Mean  pressure 
of  vapour,  t 

Mean  relative 
humidity.  J 

Mean  dew 
point. 

Mean. 

IF  Devia 
tion  from 
12  year 
means. 

Max. 

J Min. 

Mean 

daily 

range. 

| Mean. 

Max. 

Min. 

Mean 

daily 

range 

12’ 18 

•+  0-34 

468 

—23  6 

15-5 

30-0685 

30-780 

28  901 

"355 

"0797 

84 ‘1 

81 

February 

12’22 

— 3 74 

441 

—21-0 

18-0 

30-0350 

30  638 

29-187 

•364 

•0788 

81-0 

7-3 

March 

2315 

- 051 

53-0 

—15-3 

13-1 

29-9018 

30  539 

29  299 

•207 

•1055 

765 

16-6 

April 

44’24 

+ 4-40 

74-6 

15-8 

17  9 

30-0794 

30-621 

29  396 

•171 

•2055 

680 

336 

May 

54’58 

+ 0-40 

74  2 

37-3 

18-5 

29-8514 

30-242 

29-461 

138 

•2953 

69-7 

44-0 

June 

63‘28 

— 1-04 

80-1 

48-3 

16-2 

29  8846 

30  216 

29-2^6 

•170 

•4208 

72-2 

535 

July 

67-75 

— 108 

87-3 

48-4 

16-7 

29-8740 

30  162 

29-602 

115 

•4977 

732 

58-2 

August 

66  67 

— 0 95 

86  3 

48-6 

17-7 

29-9043 

30-297 

29  533 

*148 

•4780 

781 

57-2 

September 

57  33 

— 155 

82-7 

34-5 

15-9 

30-0690 

30  469 

29  622 

•187 

•3678 

75-9 

493 

October 

46  65 

+ 0-64 

72-7 

24-5 

16  5 

30-1142 

30-586 

29-415 

•243 

•2517 

757 

39-0 

November 

33  42 

+ 063 

633 

11-5 

11-7 

29  9183 

30-457 

29  007 

•310 

•1590 

78-9 

27-3 

December 

14  21 

— 4-32 

41-0 

—20-7 

14-7 

30  0646 

30-713 

29-176 

•310 

•0818 

81  6 

9-4 

Means  for  1886. . . 

4131 

— 0 49 

.... 

16-0 

29-9804 

.... 

• • • • 

•226 

2518 

75  8 

33-6 

Sums  for  18^6.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Means  for  12) 

years  ending  > 

41-80 

• • • • 

#M| 

• • • • 

29-9734 

.... 

• • •• 

IM# 

•2510 

744 

• • • • 

Dec.  31,  1886.  ) 

* Barometer  readings  reduced  to  32°  Fah.,  and  to  sea  level,  t Inches  of  Mercury.  J Saturation  10#. 
than  the  average  for  12  years,  inclusive  of  1886.  The  monthly  means  are  derived  from  readings  taken 
on  the  summit  of  Mount  Royal.  To  obtain  better  exposure,  their  position  was  changed  on  June  30th. 
The  old  position  was  30  feet  above  the  ground,  and  since  August,  1882,  it  has  been  somewhat  sheltered  ; 

The  greatest  heat  was  87-3  on  July  5th  ; greatest  cold  23  6 below  zero  on  Jan.  12tb  ; extreme  range  of 
least  range  was  3 4 on  Nov.  13th.  The  warmest  day  was  July  5th,  mean  temperature  77  0.  The  coldest  ! 
14th,  the  lowest  28  9ul  on  Jan.  9th,  giving  a range  of  1879  for  the  month  and  year.  The  lowest  relative  ' 
and  the  greatest  velocity  in  gusts  was  at  the  rate  of  80  m.  p.  h.  on  Nov.  18th.  The  total  mileage  of  wind  , 
and  during  the  last  six  months  71  032,  equal  to  an  average  houi  ly  velocity  of  16' 1 m.  The  average  hourly 
increase  in  the  wind  s velocity,  due  to  the  change  in  exposure,  noted  above,  is— on  the  supposition  that 
tion  of  the  wind  for  the  year — for  mileage — is  S.  68°  W.,  and  the  resultant  mileage  56,3u0.  Auroras  were 
without  thunder  on  one  day.  Lunar  halos  on  15  nights.  Lunar  coronas  on  4 nights.  Solar  halos  on  2 
snowiall  of  the  autumn  was  on  October  17th.  The  first  sleighing  of  the  winter  was  on  Nov.  7th. 
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above  sea  level  18*7  ft.  Latitude  N.  45°  30'  17".  Longitude  4h  54m  18s55  W. 

C.  H.  McLEOD,  Superintendent. 


Wind. 

-n 

fl 

d 

No.  of  days  on 
which  rain  fell. 

c 

d 

O .CD 

£ 

O 

No.  of  days  on 
which  rain  anc/i 
snow  fell. 

o S 
a a 

Resultant 

direction. 

Mean 
velocity 
in  miles 
per  hour 

Sky  cloude 
per  cent. 

Brightsuns 
per  cen 

Sh 

O 

co 

0) 

A 

o 

a 

CO 

O 

CO 

© 

‘A 

V 

oj  O 

-O  fl 

CO 

w o 

o3 
fc  £ 

Inches  c 
rain  and  sr 
melted. 

No  of  day 
which  rai 
snow  fell. 

Month. 

N.  74°  W. 

12-35 

68  7 

29-2 

1-95 

4 

i 

17  4 

19 

3-54 

1 

22 

January. 

S.  69°  W. 

13-47 

621 

31-3 

0-70 

6 

103 

17 

1-77 

3 

20 

February 

S.  80°  W. 

1381 

70-7 

390 

0-80 

5 

26  5 

13 

3-48 

2 

16 

M arch 

N.  82*  W. 

10  74 

632 

59  9 

0'47 

9 

2-8 

4 

0-76 

0 

13 

April..  

S.  07°  W. 

11-25 

66-1 

52  6 

2-72 

18 

00 

0 

272 

0 

18 

May 

S.  46°  W 

913 

63-4 

45-7 

2-92 

15 

00 

0 

292 

0 

15 

June 

s.  sr  w. 

13-80 

53  1 

559 

3-71 

13 

00 

0 

3 71 

0 

13 

July 

S.  83*  W. 

14-70 

56-4 

614 

4-79 

16 

00 

0 

4-79 

0 

16 

August 

S.  50°  W. 

14-95 

468 

555 

3-85 

14 

00 

0 

3 85 

0 

14 

September 

S.  60°  W. 

16-43 

51-5 

55-8 

1-79 

10 

0-5 

2 

1-84 

2 

10 

October 

S.  65®  W. 

20-47 

71-5 

25  8 

2-22 

9 

36-1 

18 

5-82 

5 

22 

November 

S.  65°  W. 

16  32 

656 

32-6 

096 

3 

22-4 

17 

3 05 

3 

17 

December 

.... 

13-95 

60  8 

45  4 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

.... 

• • « • 

Means  for  1886... . 

.... 

.... 

.... 

.... 

26-88 

122 

1160 

90 

38-25 

16 

196 

Sums  for  1886 

.... 

60  9 

§46  5 

27  36 

133 

1216 

85 

39-45 

16 

202 

C Means  for  12 
< yearsending 
( Dec.  31,  1886. 

§ For  5 years  only.  V “-p»  indicates  that  the  temperature  has  been  higher;  “ — ” that  it  has  been  lower 
every  4th  hour,  beginning  with  3h.  0m.,  Eastern  Standard  time.  The  anemometer  and  wind  vane  are 
The  new  position  is  29  feet  N.  E.  of  the  old  one  ; 57  feet  above  the  ground  and  810  feet  above  sea  level, 
from  N.  E.  winds. 

temperature  was  therefore  110  9.  Greatest  range  of  the  thermometer  in  one  day  was  43-8  on  Jan.  25th, 
daywasJan.  12th,  mean  temperature  176  below  zero.  The  highest  barometer  reading  30780  on  Jan. 
humidity  was  25,  on  May  1st.  The  greatest  m l eage  of  wind  recorded  in  one  hour  was  54  on  Dec.  25th, 
during  the  first  six  months  of  the  year  was  51,233,  which  is  equal  to  an  average  hourly  velocity  of  11.8  m; 
velocity  daring  the  past  10  years,  in  the  first  half  of  the  year,  was  1185,  and  in  the  last  half  9 95.  The 
the  average  wind  for  the  past  six  months  has  been  normal— therefore  62  per  cent.  The  resultant  direc- 
observed  on  42  nights.  Fogs  on  19  days.  Hoarfrost  on  8 days.  Thunderstorms  on  15  days  and  lightning 
days  and  solar  parhelia  on  2 days.  The  sleighing  of  the  winter  closed  on  April  8th.  The  first  appreciable 
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Astronomical  Work. 

Time  Service. — Observations  for  the  determination  of  clock  errors  were  made 
on  104  nights.  The  noon  time  ball  has  been  dropped,  for  the  benefit  of  shipping, 
and  other  time  signals  distributed  throughout  the  city  and  country  as  in  former 
years.  The  interchanges  of  clock  signals  with  the  Toronto  Observatory  have  been 
continued,  comparisons  having  been  made  on  twenty-four  nights.  Aftei  correcting 
for  known  errors  and  personal  equation,  the  average  of  the  differences  obtained  be- 
tween the  mean  time  clocks  was  0T7  secs.,  and  the  greatest  difference  on  any  one 
night  was  0*80  secs.  The  arrangements  for  this  interchange  of  signals  provide  that 
the  beats  of  the  clocks  are  transmitted  simultaneously  along  the  line,  those  of  the 
distant  station  being  received  on  a relay  which  is  also  in  the  local  clock  circuit 
The  relays  are  in  the  chronograph  circuits  and  thus — except  when  the  clocks  are 
nearly  in  coincidence — an  accurate  measure  of  the  wave  transmission  time  is  ob- 
tained at  each  exchange.  Arrangements  have  also  recently  been  made  with  the 
Harvard  College  Observatory  for  co-operation  in  further  perfecting  the  time  service. 
Under  the  present  arrangement — which  is  a tentative  one — the  beats  of  the  Normal 
(sidereal)  clock  in  Cambridge  are  received  here,  at  a specified  time,  each  evening  if 
required,  and  the  result  of  their  comparison  with  our  sidereal  clock,  transmitted  to 
the  Harvard  College  Observatory,  and  il  necessary  employed  here  in  the  adjustment 
of  our  clock  errors. 

The  apparatus  employed  in  connection  with  the  time  service  consists  of: — 

One,  3 25  in.  transit  with  striding  level. 

Two,  2 in.  transits  employed  as  collimating  telescopes. 

One,  sidereal  and  one  mean — time  clock. 

One,  sidereal  and  one  mean — time  chronometer. 

One,  chronograph,  batteries,  telegraph  lines,  and  sundry  minor  instru- 
ments. 


Blackman  Telescope. — Observations  are  at  present  in  progress  with  this  in- 
strument, with  a view  to  investigating  the  law  of  the  personal  equation  in  transit 
observations.  The  observers  engaged  in  the  work  are  Professor  Gr.  H.  Chandler  and 
myself. 


Solar  Photography. — A photoheliograph  has  recently  been  purchased.  It  is 
equatorially  mounted,  has  a good  driving  clock  and  is  arranged  so  that  photographs 
may  be  taken  either  in  the  primary  focus  or  by  enlarging  lenses  which  give  images 
of  2 in.,  4 in.  and  8 in.  diameter.  A house  has  been  buili  for  its  reception  and  the 
permanent  adjustments  have  been  made.  Arrangements  for  beginning  work  are 
not  expected  to  be  complete  before  the  early  spring,  when  it  is  hoped  we  shall  be 
able  to  undertake  the  regular  work  of  photographing  the  sun  once  on  each  clear 
day. 

Respectfully  submitted, 

C.  H.  McLEOD, 

Superintendent. 


REMARKS  ON  THE  TABLES. 

The  times  of  observation  given  on  Table  I are  those  employed  at  all  the  telegraph 
stations  in  North  America.  Most  of  the  stations  report  by  telegraph  to  Toronto 
three  times  daily  ; but  there  are  some  which  report  only  by  mail,  of  which  some 
take  observations  at  three  hours,  some  omit  the  night  hour,  and  some  observe  only 
in  the  morning. 

For  the  morning  observations  in  connection  with  the  International  Synchronous 
Series  at  Cornwall,  Strafford,  Hamilton  and  Peterborough,  this  office  is  indebted  to 
the  Principals  of  the  High  Schools  at  those  places,  who,  by  permission  granted  by 
the  Department  of  Education  of  Ontario,  have  kindly  taken  those  observations  in 
addition  to  those  required  by  that  Department, 
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BARr metric  Corrections. 


The  readings  of  the  barometer,  as  given  in  the  present  tables,  are  reduced  to  sea 
level  by  means  of  the  formula  of  Laplace,  omitting  the  terms  which  depend  on  the 
latitude,  and  that  for  the  diminution  of  gravity  with  increased  height  above  tho  sea. 
At  Toronto  the  standard  barometer  has  a tube  with  an  internal  diameter  of  *506  of 
an  inch.  The  correction  for  capillarity  has,  by  frequent  measurements  of  the 
meniscus,  been  determined  as  *007  of  an  inch.  This  correction  has  been  applied  in 
the  tables.  On  the  1st  August,  1878,  the  standard  barometer  of  the  United  States 
Signal  Service  was  altered  by  the  addition  of  0 013  inches  to  the  correction  for 
instrumental  error,  thus  making  the  readings  of  the  United  States  Signal  Service 
standard,  according  to  a comparison  made  at  Portland,  Maine,  in  November,  1874, 
0*001  inches  lower  than  those  published  in  this  report. 


do 

four 

do 

do 

do 

do 

do 

three 

do 

do 

four 

do 

do 

three 

do 

Remarks  on  the  Combinations  Employed  for  Obtaining  the  Mean  Temperature. 

Unless  otherwise  stated,  the  mean  temperatures  given  are  the  arithmetic  means 
of  the  temperatures  observed  at  7 a.m.,  2 p m,,  and  9 p.m,,  giving  double  weight  to 
the  last  mentioned  hour. 

Halifax,  N.S.,  equal  intervals  of  three  hours. 

Sydney,  N.S., 

Woodstock,  Ont., 

Fredericton,  N.B., 

Montreal,  Q. 

St.  John  Coll,,  Man., 

Quebec,  Lt  -Col.  Irwin,  R.A.,  equal  intervals  of  two  hours. 

St.  John,  N.B.,  equal  intervals  of  four  hours. 

Toronto,  at  each  hour  of  the  day  and  night,  from  photographic  apparatus. 

Ten  Ontario  High  Schools,  viz  : Goderich,  Stratford,  Barrie,  Windsor,  Simcoe, 
Hamilton,  Peterborough,  Pembroke,  Cornwall  and  Ottawa,  7 a.m , l and  9 p.m. 

Rockliffe,  Port  Stanley,  Port  Dover,  Parry  Sound,  Saugeen,  Father  Point,  Quebec 
Observatory,  Yarmouth,  Chatham,  St,  Andrews  and  Char  o tetown,  at  7 a.m.,  3 p.m., 
and  10  p.m.,  Toronto  time. 

At  the  following  stations  the  mean  temperature  are  obtained  from  the  daily 
maximum  and  minimum:  Owen  Sound,  Brantford,  London  *,  Mount  Forest,  Zurich, 
Glace  Bay,  Soda  Creek,  Mattawa,  St.  Francis,  Birnam,  Oshawa,  Beeton,  Lucknow, 
Minden,  Ridgetown,  Parker  Ridge,  N.  B.,  St.  Albans,  Portage  la  Prairie,  Gladstone, 
Parkland,  Victoria,  Quamichan,  Port  Moody. 

At  Point  Clark,  Bgremont,  Ont.,  Point  Lepreaux,  N.  B.,  Axe  Lake,  Bala, 
Chatham,  Chapleau,  Heron  Bay,  Listowel,  Northcot**,  Nepigon,  Niagara,  Point 
Pelee,  St.  George,  Stoney  Creek,  Sharon,  Schreiber,  White  River,  Bromo,  Anticosti, 
W.  P.,  Anticosti,  S.  P.,  Bicquet,  Cape  Chatte,  Cape  Magdalen,  Cape  Norman,  Point 
des  Monts.  Sable  Island  Whitehead,  Digby,  Hillview,  Fort  Osborne,  Swampy  Island, 
Chaplin,  Grenfell,  Maple  Creek,  Gleichen,  Balgonie,  Indian  Head,  Moose  Jaw,  the 
enlries  of  the  extremes  ol  temperature  are  taken  from  the  highest  and  lowest  read- 
ings of  the  thermometer  at  observation  hours. 

I am  indebted  to  the  Grand  Trunk  Railway  Company  for  the  monthly  sheet 
showing  the  temperature  at  a number  of  stations  along  the  line  of  that  railway 
taken  at  the  hours  of  9 a.m.,  noon,  and  3 p m.,  I have  used  these  observations,  cor- 
rected by  the  Toronto  normals,  in  deducing  the  following  mean  temperatures : Sarnia, 
Fort  Erie  and  Pickering,  January  to  December,  188d. 

For  Belleville,  Brockville,  Ont.,  Sherbrooke,  Point  L6vis,  Q.,  the  means  pub- 
lished are  the  means  of  the  9 a m.,  obsei  vations  uncorrected  ; these  means  are  likely 
to  be  slightly  too  low  in  the  winter  monhts  (November  to  MarctQ,  and  rather  higher 
than  the  true  mean  in  the  summer  months. 


* London,  Mr.  McIntosh, 
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List  of  Publications  presented  to  the  Meteorological  Office  and  Magnetic 
Observatory  Libraries  during  the  year  1886. 


Name  of  Publication. 


By  whom  presented* 


ENGLAND. 


History  of  Kew  Observatory 

Note  on  tbe  Verification  of  Thermometers  at  the  freezing  point 

of  Mercury 

Preliminary  Inquiry  into  the  causes  of  Variations  in  the  Plead- 
ings of  tne  Black  Bulb  Thermometer  in  Vacuo 

Report  of  the  Kew  Committee  for  the  year  ended  October  31st, 

1885 

Quarterly  Weather  Report,  Parts  IV  and  V 

Monthly  Weather  Report,  June,  1885  to  June,  1886 

Weekly  Weather  Report,  Nov.  9th,  18«5,  to  Nov.  8th,  1886 

Daily  Weather  Report,  Dec  20th,  1885,  to  Dec.  17th,  1886 

Hourly  Readings,  Part  III,  1883. 

Report  of  the  Meteorological  Council  to  the  Royal  Society  for  the 

year  ended  March  31st , 1885  

Meteorological  Observations  at  Stations  of  the  second  order  in 

1881 

Meteorological  Record  for  the  Quarter  ended  March  31st, 

June  Soth,  and  September  30th,  1886 

International  Polar  Observations  made  at  Fort  Rae,  1882-83 

Official  Catalogue  of  the  Canadian  Section  Colonial  and  Indian 

Exhibition,  London,  1886 

Meteorological  Observations  taken  at  Rousdon  Observatory,  1885 
Wiltshire  Rainfall,  1885 

Quarterly  Journal  of  the  Royal  Meteorological  Society,  April. 

1886,  and  July,  1886  

Some  Remarks  upon  the  Temperature  of  the  Winter  of  1885-86  ... 
Observations  upon  the  Drought  ard  Temperature  of  the  past 

Summer,  1885  ...  

The  Summary  of  a Meteorological  Journal.  1885 

Report  of  the  Astronomer  Royal  to  the  Board  of  Visitors,  Green- 
wich Observatory  . ... 

Magnetical  and  Meteorological  Results,  Greenwich,  1884 

Appendix  to  Greenwich  Observations  

Report  of  the  British  Association  for  1885  

Journal  of  Liverpool  Astronomical  Society,  Vol.  V,  Part  I and  II. 

Radcliffe  Observations,  1882  and  1883. 

On  the  Causes  of  Solar  Diurnal  Variations  of  Terrestrial  Mag- 
netism..   

Results  of  Magnetical  and  Meteorological  Observations  made  at 
Stonyhurst  College  Observatory,  1885 


G.  M.  Whipple,  Richmond. 


do 

do 

do 

do 

do 

do 

H.  Scott,  London. 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

Hon  Sir  C.  Tupper,  London. 

C.  E Peek,  M.  A.,  Lyme  Regis. 

T.  a.  Preston,  F.  R.  Met.  Society, 
Marlborough. 

The  Society,  Lon  Ion. 

C.  L.  Prince,  F.R.A.S.,  Crowborougli. 

do  do 

do  do 

Astronomer  Royal,  Greenwich, 
do  do 

do  do 

The  Secretary,  London. 

The  Society,  Liverpool. 

Radcliffe  observer,  Oxford. 

Balfour  Stewart,  L.L.D.,  Manchester. 

Rev.  S.  J.  Perry,  F.R.S.,  Stonyhurst. 


SCOTLAND. 


Journal  of  the  Scottish  Meteorological  Society,  3rd  Series.  No.  Ill 
Star  Catalogue  4h-24h  R.  A.  Edinburgh  Astronomical  Observa- 
tions, Vol.  XV,  1877-86 


A.  Buchan,  F.R  A.S.,  Edinburgh. 
Astronomer  Royal,  Edinburgh. 


NORWAY. 


Bidrag  til  Myzostomernes  Anatomi  og  Histologi  af  Fridtjof 

Hansen ......  

Jahrbuch  des  Norwegischen  Meteorologischen  Instituts  fur  1881, 

82,  83,  84  

The  Norwegian  North  Atlantic  Expedition,  1876-78,  Crustacea  IE, 

by  G.  O.  Surs,  Mollusca  II,  by  Herman  Friele  

Det  Kongelige  Norske  Videnskabers  Selskabs  schrifter,  1884 


Bergen  Museum,  Norway. 

Dr.  H.  Mohn,  Christiania. 

Editorial  Committee.  Christiania. 
The  Director,  Throndhjem. 


SWEDEN. 


Bulletin  Mensuel  de  l’Observatoire  M6t6orologique  de  l’Uni- 

versite  d’Upsal,  vol.  XVII 

Bur  une  Nouvelle  M6thode  de  faire  des  mesures  absolues  de  la 
Chaleur  Rayonnante,  ainsi  qu’un  Instrument  pour  enregis- 
trer  la  Radiation  Solaire,  par  Kut  Aug.  Strom 


Meteorologiska  Observatorium, 

Upsala. 

Meteorologiska  Observatorium, 

Upsala. 


DENMARK. 


Annuaire  M6t6orologique  pour  1’annge  1882-83  et  84 

Bulletin  M6t6orologique  du  Nord,  October,  1885,  to  October,  1886. . 


Meteorological  Institute. 

Copenhagen. 
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List  of  Publications. — Continued. 


Name  of  Publication. 


By  whom  Presented. 


NETHERLANDS. 


Archives  du  Musge  Teyler,  Sgrie  II,  Vol.  II,  4 copies 

Catalogue  de  la  Bibliothgque,  dressg  par  C.  Ikama,  premiere  et 

deuxieme  Livraison 

Nederlandsch  Meteorologisch  Jaarbock  voor  1885 


Musge  Teyler,  Haarlem. 

<( 

Nederlandsch  Meteorologische 
Institut,  Utrecht. 


FRANCE. 


Annales  du  Bureau  Central  Mgtgorologique  de  France,  1882,  Part 

II,  1883,  Part.  I,  III  et  IV 

L’Ouragan  de  Juin  1885,  dans  le  Golfe  d’Aden,  par  le  Vice-Admiral 

G.  Cloug 

Commission  I gpartementale  de  Mgtgorologie  du  Rhone,  1882, 
Quatrieme  annge 


Prof.  E.  Mascart,  Paris. 
Bureau  des  Longitudes,  Paris. 
The  Secretary,  Lyons. 


GERMANY. 


Witterungs  Bericht  Vom  Jahre  1884,  nach  den  Be obachtungen. . . 
Berliner  Zeveigverein  der  Deutchen  Meteorologischen  Gessel 

schaft  Drittes  Vereins  J ahr  1886 

Subenzigster  Jahresbericht  des  naturforschenden  Gesselschaft  in 

Eraden  1884-85 

Deflectoren  Bifilar  Magnetometer . 

Wetter  Telegraphie  und  Sturm  Warnungen  in  Nordamerika 

Ansdem  Arcliiv  der  Deutschen  Seewarte  VI I,  Jahrgang,  1884 

Jahres  Bericht  des  Centralbureaus  fur  Meteorologie  and  Hydro- 

graphie  ein  Baden  fur  das  Jahr,  1885 

Jahrbuch  der  Meteorologischen  Bee  baehtungen  der  Wetterwarte 

der  Magdeb:  Zeitung,  3 Jahrgang,  1884 

Magnetische  und  Meteorologische  Beobachtungen  an  der  K.  K. 

Sternwarte  zu  Prague  im  Jahre,  1885 

Jahresbericht  uber  die  Beobachtungs  Ergebnisse  das  Jahr,  1885... . 
Beobachtungs  Ergebnisse  der  von  den  Forstlischen  Hersuchsans- 

talten  des  Konigreich  Preussen,  January-June.  1886 

Leopoldina  Amtliches  Organ  der  Ksl.  Leopoldino  Carolinischen 

Deutschen  Akademie  der  Naturforscher  Jahrgang,  1885 

Beitrage  zur  Statistik  der  Blitzschlage  in  Deutschland 

Statistische  Correspondenz,  Berlin,  November,  1885,  to  Novem- 
ber, 1886 

Beobachtungen  Ergebnisse  der  von  den  forstlischen  Meteoro- 
logische Station,  June,  1885,  to  Tune,  1886.  

Ubersicht  uber  die  Witterungsberhaltnisse  Bayern,  October,  1885, 

to  October,  1886  

Beobachtungen  der  Meteorologischen  Station,  Bayern  Jahrgang, 

VII,  Heft,  4 Jahrgang  VIII,  Heft.  1 and  2 

Monatsbericht  der  Deutsche  Seewarte,  July,  1886,  to  July,  1887. ... 
Beobachtungen  der  Meteorologischen  Stationen  im  Konigreich 
Bayern,  1879,  Heft,  1,  2,  3,  4, 1880,  Heft,  1,  2,  3, 4 


Prof.  Dr.  Zech,  Stutgart. 

Dr.  J.  Hillman,  Berlin. 
Naturlorschenden  Gesselschaft, 

Emden, 

Dr.  K.  Schering,  Strassburg. 

Dr.  Maria  Loach.  Freiburg. 
Deutschen  Seewarte,  Hamburg, 

The  Director,  Karlsruhe. 

Dr.  R.  Assmann,  Magdeburg. 

Prof.  Dr  Ti.  Weinck,  Prague. 

Dr.  A.  Muttrich,  Eberswarlde. 

do  do 

Dr.  C.  H.  Knoblauch,  Halle. 

Dr.  G.  Heilman,  Berlin. 

Prof.  E.  Blenck,  Berlin. 

Dr.  A.  Muttrich,  Eberswalde. 

Dr.  Carl  Lang,  Munich. 

do  do 

Dr.  Neumayer,  Hamburg. 

Dr.  Wm.  von  Bozold,  Berlin. 


AUSTRIA. 


Jahrbucher  der  K.  K.  Central  Anstalt  fur  Meteorologie  und  Erd- 

magnetismus  Jahrgang,  1884, 1885,  Helt,  4 

Jahrbucher  der  Kon.  Ung  Central  Anstalt  fur  Meteorologie  und 
Erdmagnetismus  unter  Mitwerkung  der  Observatoren,  Buda 

Pest.  1880,  1881,  1882,  1883  1884 

Rapporte  Annuale  dell  Osservatorio  Marittimo  di  Trieste,  1884. . . 
Seperatabdruck  ans  dem  Repertorium  der  Ph y sik 


Dr.  J.  Hann,  Vienna. 


Dr.  Guido  Schenzl,  Buda  Pesth. 
The  Director,  Trieste. 

Dr.  F.  Exuer,  Vienna. 


SPAIN. 


Resumen  de  las  Observaciones  Meteorologicas  effectuardes  en  la 
Peninsula,  <fcc.,  durante  11  ano,  1881 


Senor  Antonio  Aquilar,  Madrid. 


ITALY. 


Osservazioni  Meteorologische  Eseguite  Nell,  Anno,  1885 

Annuario  Meteorologico  Italiano,  Anno  1, 1886  

Bolletino  Mensuale  Moncalieri,  Vol.  V., No.  Hand  12;  Vol.  VI., 
No.  1 to  10 . 


Cav.  E.  Pini,  Milan. 

Dr.  P.  F.  Denza,  Torino 

do  do 
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Name  of  Publications. 


RUSSIA. 

Ammometriche  Studlen 

Ueber  die  Berechnung  Meteorologische  Jahresmittel ..... 

Separatabdruck  ausdem  Repertorium  der  Physik. 

Bericht  uber  die  Ergebnisse  der  BeobacbLungen  an  den  Regensta- 

tionen  fur  das  Jabr,  1885. • 

Dorpat  Meteorological  Observations,  1886 • 

Ueber  die  Dynamischen  Centra  des  Rotations  Elipsoids  mit, 

Anwendung  anf  die  Erde 

Materialien  zu  einer  Klimalologie  des  Kaukasus.  1871-75 

Meteorologische  Beobachtungen  Angestelltim  Tifliser  Observa- 

torium  1876-79,  also  1880-81 

Beobachtungen  der  Temperatur  des  Erdbodens  lm  Tiflis  Physika 

lischen  Observatorium  ini  Jahre  1882, 18-3  and  1884  

Beobachtungen  der  erdmagnetischen  elemente  und  JErdstrom 

Tome  XXXIII,  No.  5, 1885..... •••••• 

Annalen  des  Physikalischen  Central  Observatoriums  Jahrgang, 
1884,  Theil  I,  II 


Neue  Versuche  uber  die  Bestimung  der  wahren  luft  temperatur. . 
Melanges  Physiques  et  Climiques  Tires  du  bulletin  de  PAcademie 


Totne  XII. 


Imperiale  des  Sciences  de  St.  Petersburg. 

Repertorium  fur  Meteorologic  Band  IX — 

Memoirs  de  L’Academie  Imperali  des  sciences  de  St.  Petersburg, 

VII  Serie,  Tome  XXX LV  .....  

Bulletin  de  la  Socigte  Impfiriale  des  Naturalistes  de  Moscow, 
Annee  1886,  No.  1 .... 


ROUMANIA. 


Serviciulu  Meteorologicu  in  Europe .•  • • • •••  • • ••  • 

Annales  de  PInstitut  Meteorologique  de  Romauie,  1885,  Tome  1.  . 

INDIA. 

Brief  sketch  of  the  Meteorology  of  the  Bombay  Presidency  in 

1883-84,  also  1884-85 • • 

Magnelical  and  Meteorological  Observations  made  at  the  Govern- 
ment Obervatory,  Bombay,  1884  

Report  on  the  Administration  or  the  Meteorological  Department 

oi  the  Government  of  India  in  bv'4-85  

Indian  Meteorological  Memoirs  Vol.  II,  Part  V,  Vol.  Ill,  Part  I, 

Vol.  IV,  Part  I 

Report  on  the  Meteorology  of  India  in  1884 

Meteorological  Oberv^ations  recorded  at  six  stations  in  India  cor 

rected  and  reduced,  1879  and  1885. 

Monthly  Report  from  six  stations  in  India,  June.  1885,  to  June,  1886 
Variations  of  the  Prices  of  Staple  Food  Grains  in  the  Bomba} 

Pr6sid.0Dcy «•••••■■•»••  .••••*• *•••»  

Daily  Weather  Reports,  India,  Nov.  1st,  1885,  to  Nov.  1st,  1886... 


CEYLON. 

Return  of  Rainfall  in  Ceylon  during  1885,  and  Means  durin 

different  Periods , 

Ceylon  Administration  Reports,  Part  II  1885 

Results  of  Meteorological  Observations  in  Ceylon,  August,  1885,  to 
August,  1886 

JAPAN. 

Monthly  Report  of  the  Meteorological  and  Magnetical  Observa- 
tions, August,  1885,  to  August,  1886 

Meteorological  Monthly  anu  Yearly  Means,  Extremes  and  Sums 

1883.  1884-85  

Tokio  Meteorological  Report,  1885 

Report  of  the  Meteorological  Observations  for  the  10  years  1876-85, 
made  at  the  Imperial  Meteorological  Observatory,  at  Tokio.. 
Monthly  Summaries  and  Monthly  Means  for  1885  


Prof.  Dr.  Weihrauch,  Dorpat. 


do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

J.  Mielburg,  Tiflis. 


do 


do 


do 

do 

Dr.  H.  Wild, 

St.  Petersburg. 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

The  Secretary,  Moscow. 

Stefan  C.  Hepites,  Bucharest, 
do  do 


H.  F.  B1  an  ford,  F.R.S.,  Calcutta, 


do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

F.  Chambers,  Bombay. 
Ruchi  Ram  Sahni,  Simla. 


J.  Stoddart,  Colombo, 
do  do 

Lieut.  Col.  F.  C.  H.  Clarke,  R.  A., 

Colombo 


Director  of  the  Naval  Observatory, 
Tokio 

J.  Arai,  Tokio. 
do 

I.  Arai,  Tokio. 
do 
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Name  of  Publicatisn. 


By  whom  presented. 


CHINA. 


L’lnclinaison  des  vents— un  Animometre  pour  observer  cette 
Inclinaison,  avec  un  Appendice  sur  les  Courants  Vertieaux 

dans  les  Cyclones.  Deuxieme  note.  

Observations  and  Researches  made  at  the  Hong  Kong  Observa- 
tory in  the  year  1885  , 2 copies 

The  Law  of  Storms  in  the  Eastern  Seas 

Bulletin  Mensuel,  1885 


R.  P.  Marc  Dechevrens,  S.  J., 

Zi-ka-Wei. 

Government  Astronomer, 

Hong  Kong. 

W.  Doberck,  Hong  Kong. 

R.  P.  Marc  Dechevrens,  S.  J , 

Zi-Ka-Wei. 


AUSTRALIA. 


Meteorological  Report  of  Western  Australia,  1884 

Results  of  Rain  and  River  Observations  made  in  New  South 

Wales  during  1885. 

Local  Variations  and  Vibrations  of  the  Earth’s  Surface 

Anniversary  Address  to  the  Royal  Society,  N.  S.  W.,  6th  May,  1885. 


M.  C.  Fraser,  Perth. 

H.  C.  Russell,  B.  A.,  Sydney, 
do  do 

do  do 


TASMANIA. 


Papers  and  Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Tasmania  for  1885. 


The  Society,  Hobarton. 


CANADA. 


Proceedings  of  the  Canadian  Institute,  February,  1886,  June,  1S86. 

Statutes  of  Manitoba,  1885 

Annual  Report  of  Manitoba  Historical  and  Scientific  Society, 

18^5-86. 

The  old  Settler-  of  Red  River  (pamphlet).  

On  the  proposed  change  oi  time  marking  (pamphlet) 

Notes  on  the  Geology  of  some  of  the  Islands  iu  Lake  Winnipeg 

(pamphlet) 

Ontario  Registration  Reports,  1884  — 

Annual  Report  of  the  Ontario  Agriculltural  College,  1885. 

Report  of  the  Second  Hudson’s  Bay  Expedition,  1885,  with  Tempe- 
rature Charts 

Fourth  Annual  Report  of  Provincial  Board  of  Health  of  Ontario 

for  the  year  1885 

Agricultural  Returns  to  the  Ontario  Bureau  of  Industries  for 

May  15th,  188ri,  and  November,  18->6 , 

Canadian  Record  of  Science,  VII,  November  4th,  1886  ........ 

Manitoba  Crop  Bulletin.  No.  13, 14, 15  and  16.  

Annual  Report  of  the  Geological  and  Natural  History  Survey  ol 

Canada,  New  Series,  Vol.  1, 1885,  with  maps......  ... 

Manitoba  Gazette,  Vol.  XV,  No.  1 to  52 


The  Institute,  Toronto. 
Provincial  Secretary,  Winnipeg. 

The  Society,  Winnipeg. 


do 

do 

do 

do 

do 

do 

Inspector  of  Vital  Statistics,  Toronto. 
James  Mills,  Guelph. 

Lieut.  A.  R.  Gordon,  R.  N.,  Toronto* 

Board  of  Health,  Toronto. 

A.  Blue,  Toronto. 

Natural  History  Society.  Montreal. 
Dept,  of  Agriculture,  Winnipeg. 

A.  R.  C,  Selwyn,  L.L.D.,  Ottawa. 
Provincial  Secretary,  Winnipeg. 


UNITED  STATES. 


Report  of  the  Secretary  of  the  State  Board  of  Health  of  Michigan 
for  the  year  ended  September  30th,  1884;  also  for  September 

30th,  1885 

Notes  on  the  Relation  of  Rainfall  and  Water  Supply 

Principal  Meteorological  conditions  in  Michigan  in  1883... 

Proceedings  and  Addresses  at  the  Sanitary  Convention  held  at 
Yoselanti,  June  30th,  and  July  1st,  1888,  at  Howell  on  March 
3rd  and  4tfi,  1886,  and  at  Kalamazoo  on  June  1st  and  2nd,  1886.. 
Report  of  Proceedings,  Michigan,  State  Board  of  Health,  July 

13th,  1886 

Michigan  Health  Reports  1886.  

Michigan  Crop  Reports,  No.  58,  August  1st,  1886 

Report  of  the  Astor  Library  for  1885  

Professional  Papers  of  the  Signal  Service  No.  16,  Tornado  Studies 

for  1884,  No.  18  Thermometer  Exposure 

Summary  and  Review  of  International  Meteorological  Observa- 
tions, September,  1884,  to  September,  1885  

Monthly  Weather  Review,  U.S.,  October,  1885.  to  October,  1886. ... 
Chronological  List  of  Scientific  Books  and  Papers  by  Gustavus 
Hinrichs,  M D. ; also  Address  delivered  at  the  opening  of  the 
Department  of  Pharmacy  of  the  State  University  of  Iowa, 
Oct.  7th,  1883 


State  Board  of  Health,  Lansing. 


do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

Henry  Drisler, 

New  York. 

Chief  Signal  Officer,  Washington. 

do 

do 

do 

do 

Gustavus  Hinrichs,  Iowa. 
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Name  of  Publication. 


By  whom  presented. 


UNITED  STATES. 


Iowa  Weather  Report  for  1883 

Monthly  Reports,  Iowa  Weather  Service,  Oct..  1885,  to  Oct.,  1886. . . 
Monthly  Reports  of  Ohio  Meteorological  Bureau,  October,  1885,  to 

October,  1886 

Bulletin  of  the  Philosophical  Society  of  Washington,  Vol.  VIII 

and  IX,  1885  

Smithsonian  Report,  1883  also  1884 

Report  of  Yale  College  Observatory,  1884-5,  also  1885-6 

Report  of  New  York  Meteorological  Observatory,  Nov.,  1885,  to 

Nov.,  1886,  also  Annual  Report  for  1885  

Biographical  Memoir  of  Jno.  Wm.  Draper,  1811-82 

American  Meteorological  Journal,  Vol.  II,  No.  7 to  12;  Vol.  Ill 

No.  1 to  5 

Science  Observer,  1866 


Gustavus  Hinrichs,  Iowa, 
do  do 

E.  H.  Mark,  Columbus. 

The  Society,  Washington. 
Smithsonian  Institution,  Washington 
The  Secretary,  New  Haven. 

Prof.  Daniel  Draper,  New  York, 
do  do 

Meteorological  Journal  Company. 
Boston  Scientific  Society,  Boston. 


MEXICO. 


Estudios  de  Meteorologia  Comparada,  Tomo  I.  Mariano  Barcena,  Mexico. 

El  Hombre  del  Penom  Noticia  sobre  el  Hallaygo  de  un  Hombre 

Prehistorico  en  el  Valle  de  Mexico do  do 


WEST  INDIES. 


Observaciones  Magneticas  y Meteor  ologicas  del  Real  Colegio  de 
Belen,  Enero-Marzo,  1885,  also  Abril-Junio,  1885,  July.Septem 
ber,  1885 ... 


Benito  Vines,  S.  J.,  Havana. 


ARGENTINE  REPUBLIC. 


Boletin  de  la’Academie  Nacionel  de  Ciencias  en  Cordoba,  Decem- 
ber, 1885.  Tomo  VTII,  Entrega  2»  y 3a 

In  forme  Annal  de  1885,  Officina  Meteorologica  Argentina 

Boletin  de  la  Academia  Nacional  de  Ciencias  de  la  Republica 
Argentina,  Marzo,  1886 


Dr.  Oscar  Doering,  Cordoba, 
do  do 

do  do 


Meteorological  Stations  in  correspondence  with  the  Central  Meteorological  Office, 

Toronto. 

Chief  Stations. 


Province. 

Station. 

Superintendent. 

Nova  Scotia . 

Sydney 

Thomas  E.  Hill. 

Augustus  Harrison. 

G.  Hutchinson. 

Dr.  Harrison,  University  of  N.  B. 
Officer  Commanding  R.  Artillery, 
C.  H.  McLeod,  B.S  , C.E. 

Rev.  Prof.  N.  Wolverton,  B.A. 
Magnetic  Observatory. 

Officers  of  St.  Johns  College. 

N.  W.  Mounted  Police. 

do  

"FT  a.l  i fa.x , 

New  Brunswick 

St.  Joh  n 

do  

Fredericton 

Quebec 

(rz.)  Quebec. 

do  

Montreal  

Ontario. ...  

W(  >0(1  stock 

do  

Toronto 

Manitoba 

W i n n i peg 

N.  W.  Terri  to  rv 

(nr.)  Begin  a,  ..... ... 

(a)  Chief  Stations  in  a partial  sense  only. 
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Keporting  Telegraph  Stations, 


Station. 

Observer. 

Charlottetown,  P.E.I 

Yarmouth,  "N-S..  . . 

H.  J.  Cuudall,  C.E. 

$ F.  E.  Wilmot,  R.N. 
( J.  E.  Murphy,  do 
T.  C Hill. 

A.  Allison. 

G.  A.  Blair. 

H.  S.  Seeley. 

T.  Turbide. 

(1)  Sydney,  N.S 

(1)  Halifax,  N.S 

Chatham,  N.B 

Grand  Manaa. 

Bird  Rock,  N.B  

Anticosti,  S.  W.P.,  Q 

Father  Point,  Q. 

G.  Pope. 

J.  McWilliams. 

W.  A.  Ashe. 

C.  H.  McLeod,  C E. 
W.  H.  McIntyre. 

A.  P.  Knight,  M.A. 

Quebec,  Q 

(1)  Montreal  Q 

RoeklifFe 

Kingston 

Station. 


(1)  Toronto 

Port  Stanley 

Saugeen  

Parry  Sound 

Port  Arthur 

Minnedosa,  Man 

(1)  Winnipeg,  do  

Qu’ Appel  le,  N.W.T 

Edmonton,  do  

Medicine  Hat,  do  

Calgary,  do  

Prince  Albert,  do  

Swift  Current,  do  


Observer. 


Observatory. 

M.  Payne. 

K.  Stewart. 

Rev.  R.  Mosley. 

W.  P Cooke. 

Rev.  J.  N.  Well  wood. 
St.  Johns  College. 
Leslie  Gordon. 

Alex.  Taylor. 

J.  S.  Ewart. 

H.  S.  Cayley. 

Rev.  Canon  Flett. 

W.  G.  Knight. 


Keserve  Telegraph  Stations. 


Station. 

Observer. 

Station. 

Observer. 

St.  Andrews,  N.B  

Dr.  Gove. 
Henry  Morgan. 

London,  Ont 

Kineardine  Ont.  

E.  B.  Reed. 
Dr.  Marty n. 

Port  Dover,  Ont 

Cautionary  Storm-Signal  Stations 


Station. 

Person  in  Charge. 

Station. 

Person  in  Charge. 

New  Brunswick. 

{a.)  Point,  le  Preanx 

George  Thomas. 
Dr.  Gove. 

Ontario. 

K i n gst  on 

A.  P.  Knight. 
Miss  N.  Pringer. 
F.  Reynolds. 

T.  F.  Janes. 

lb)  St.  Andrews  

Mellon  a, Id’s  Cove 

(1)  St.  John 

G.  Hutchinson. 

Cohonrg  

Point,  du  Ohene 

H.  H.  Schaefter. 

Port  H one 

(a)  Chatham 

G.  A.  Blair. 

Queen’s  Wharf,  Toronto 

A.  Taylor. 

T.  Howarth. 
J.  Campbell. 
G.  Black. 

E.  F.  Dwyer. 

lc ) Bathurst  

Hon.  J Ferguson. 
H.  A.  Johnson. 

Oakville 

(al  Dalhousie . 

Rnrlington  Reach 

Nova  Scotia. 

Hamilton 

Port  Dalhousie 

Dierbv 

N.  A.  Turnbull. 

Port  Col  borne 

(b)  Port  Dover 

D.  Hughes. 

H.  Morgan. 

M.  Payne. 

$ G.  M.  Macdonald. 
\ R.  Campbell. 

Dr.  Martyn. 

Thos.  Davis. 

J.  McKenzie. 

A.  Bligh. 

R.  Thompson. 

M.  Fleming. 

J.  Gardiner. 

G.  B.  McConnel. 

Liverpool 

J.  L.  Hemmeon. 

(a)  Port  Stanley 

(1)  Halifax 

R.  Eng.  Citadel. 
C.  Archibald. 

C H.  Rigby. 

W.  J.  Phoran. 

(r7)  Goderich 

(c)  Cow  Bay 

(d)  Little  Glace  Ray 

(d.)  Kincardine 

Svdnev 

(rr.)  Sanpeen ..... 

(a)  Yarmouth  

Lieut.  Wilmot,  R.N. 
W.  J.  McKeen. 

(/».)  Presqn’Tsle 

le)  Port  Hastings 

Pol  1 i n rf  wood 

Louisburg 

W.  H.  Townsend. 
M.  Campbell. 

Owen  Sound 

(d)  Pictou.  

Sarnia „ 

JP.  E.  Island. 

Bayfield 

Port  Burwell 

(a)  Charlottetown , TTT 

$H.  J.  Cundall,  C.E. 

(c)  Deseronto 

Port.  Oredit. 

Messrs.  Rathbun. 
A.  Blakeley. 

J.  Peplow. 

{ Arthur  Newberry. 

Midland.* 

Quebec. 

Trenton 

W.  J.  Clarke. 

Perce T . . 

P.  Vibert. 

J.  Eden. 

J.  McWilliams. 

St.  Sgu  Walter,  R. A. 
Alex.  Robinson. 

Amherstburg 

Pieton..  . T 

F.  Carrol. 

J.  A.  Rawson. 

Gaspe 

(a)  Father  Point 

(a)  Quebec 

Montreal 

(1)  Chief  Station.  (a)  Telegraph  Station.  (6)  Reserve  Telegraph  Station.  (c)  First  Class  Station* 
id)  Second  Class  Station.  (e)  Third  Class  Station. 
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Ordinary  Stations. 


Station. 

Observer. 

Station. 

Observer. 

Nova  Scotia. 

Quebec. — Continued. 

Class  I. 

Greenlv  Island 

Light  Keeper. 
Lt.-Col.  J . Pope. 

Quebec 

Truro  Colchester 

James  Little,  N.  A. 

Class  II. 

M.  Campbell. 

C.  H.  Rigby. 

J.  D.  Copeland. 
Wm.  M.  Allan. 

Class  III. 

Barnston.. ....  

Point  Platon 

M.  J.  Chamberlain. 
Hon.  J.  H Joly. 

(/)  Little  Glace  Bay 

Antigouish 

Sable  Island  

Ontario. 

Whitehead 

Digby - - 

J.  P.  Dillon. 

N.  A.  Turnbull. 

Class  I. 

Guelph 

Agricultural  College. 
James  Grant. 

Class  III.] 

Granton ... 

(f)  Kincardine  

Dr.  Martyn. 

James  Grove. 

Windsor 

Simcoe Tf 

Rev.  G.  Grant,  B.  A. 

(f)  Port  Hastings  

W.  J.  Me  Keen. 
G.  Roche. 

Hamilton  

G.  Dickson,  B.  A. 

Stratford 

W.  McBride,  M.A. 

Goderich 

H J.  Strang,  B.A. 

L.  E.  Horning,  M.A. 
H.  B.  Spotton,  B.A. 
J.  Smith,  M.A. 

Newfoundland. 

Peterborough  

Barrie  

v Class  I. 

Cornwall 

Pembroke 

E Odium,  M A. 

St.  Johns 

James  Higgins. 
Robt.  Gray. 

Ottawa 

A.  McGill,  M.A. 

Fort  Chimo,  Labrador 

London  121 

W.  J.  McIntosh. 

London 

E.  Baynes  Reed, 

Class  II. 

Conestogo 

Lindsay 

G.  A.  McIntyre. 
Thos.  Beall. 

Point  Rich 

Light  Keeper. 
Medical  Officer. 

Mount  Forest 

Wm.  Wylie. 

St.  Pierre 

. ’eseronto 

Messrs.  Rathbun. 

New  Brunswick. 

Strath  roy 

Durham 

T.  S.  Challoner. 
Dr.  Gunn. 

Petrol  ia 

Glass  I. 

( f)  Bathurst 

T iit,t,le  Current.  . . T 

T.  S.  Potts. 

Hon.  J.  Ferguson. 

Class  II. 

Fitzrov  Harbor.... 

Class  IT. 

D.  S.  Baird. 

Welland 

R.  Grant. 

(/)  Dalhousie,  Kestlgouche. . . 
Lepreaux  Point 

H.  A.  Johnson, 

Galt 

A.  Barrie. 

G.  Thomas. 

Point  Clark 

D.  Small. 

Point  du  Chene  

H.  H.  Schaefer. 

Point  Pel ee 

James  Cummins. 

Point  Escuminac  

T.  Philips. 
G.  Parker. 

Notawasaga  Island 

G.  Col  lins. 

Parker’s  Ridge 

Owen  Sound  ......  ..... . . 

J.  McLean. 

Grand  Falls 

A.  R.  Hailet. 

Eagle  River ... 

Agent  C.  P.  R. 

Woodstock 

A.  P.  Allingham. 

Savanne 

do 

Uplands 

Peter  McDonald. 

Class  III. 

Owen  Sound 

John  Parker. 

Islington 

Rev.  B.  Spence. 

T.M.  Macintyre,M.A. 
G.  McCulloch. 

Dorchester.. 

E.  V.  Tait,  M.  A. 

Brantford  

Egrernont 

Quebec. 

Zurich  

G.  Hess. 

Listowel 

A.  Kay. 

Class  I. 

Northcote 

F.  Kosmack. 

Lakefield 

S.  Sheldrake,  M.A. 

Huntington TT 

Dr.  SherrifF. 

Presqu’Tsle. 

John  McKenzie. 

Cranbourne r 

P.  Cassidy. 

Elora 

T.  Connon. 

Brampton 

J.  Reynolds. 

T.  M.  Robinson. 
J.  Hoi  ling  worth. 
J.  Cleak. 

Class  II. 

Gravenhurst ..... 

Beatrice 

Belle  Isle TT  , 

M.  Colton. 

Bancroft 

Chicoutimi 

Rev.  Abbe  Huart. 

R.  V.  Webber,  M.D. 
E.  J.  Devey. 

G.  H.  Hall. 

Oshawa ..... 

Rev.  J.  Middleton. 

Richmond 

Danville 

Birnam 

St.  George ........  

J.  S.  Mel  lor. 
Dr.  Kitchen. 

Brorne  i 

Trenton  

J.  W-  Clarke. 

St.  Francis — 

Walter  Moodie. 

Stoney  Creek . . .... , 

Reggshoro,  Muskoka. 

C.  F.  Van  Wagner. 
A.  McKenzie. 

Quyo  n 

W.  H.  Meredith. 
H.  Locke. 

Cape  Norman 

Rala  Muskoka  

E.  D.  Sutton. 

Heath  Point 

T.  Gagng. 

A.  Malouin. 

( f 1 Goderich,  L.  House.. 

G.  N.  Macdonald. 

Anticosti,  W.  P 

Axe  Lake 

J.  Clapton. 

W.  D.  A.  Ross. 

Biquet  

E Parent. 

L.  F.  Fafford. 
G.  Lavergue. 
T.  Cotter. 

Chatham  . _Tt.. 

Point  des  Monts  . 

Cape  Magdalen  

Brock vi  lie  

Ni agara,  S 

R.  B.  Heather. 
E.  Morden. 

Cape  Chatte  ..... 

Rudfl T 

Agent  C.  P.  R. 
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Ordinary  Stations.—  Continued. 


Station. 

Observer. 

' 

Station. 

Ontario—  Continued. 

Ontario — Continued. 

Class  II. 

Chapleau 

Agent  C.  P.  R. 

Class  III. 

Ignace  — 

do 

North  Bay 

do 

Middlesex — 

Biscotasing 

do 

do 

’ Ailsa  Craig 

White  River 

do  • 

Delaware _ . 

do 

Putman , 

do 

W i 1 ton  Grove 

Schreiber — 

do 

Nepigon  

do 

Oxford — 

Mattawa 

do 

Thomas  Frood. 

Otterville , 

N.  Macdonald. 

Princeton  , 

Sharon  ...  .. 

J.  D.  Graham. 

Minden 

M.  Brown 

Brant — 

Alton 

W.  J.  Dods. 

Streetsville 

Dr.  ILom. 

Paris - , 

Ridgetoivn  

T.  Scane,  P.L.S. 

Class  III. 

Essex — 

Cotta  m 

W.  E.  Wagstatf. 

JPerth — 

Kirkton 

Wellington — 

Maidstone 

J.  F.  Kane. 

Flrayton  , . _ 

Kent — 

Blenheim 

W.  R.  Fellows. 

Fergus ■ 

Duffer  in — 

Deal  town 

S.  J.  Paruo. 

Orangeville ] 

Elgin— 

Wentworth — 

Aylmer 

W.  H Draper. 
Samuel  Maccoll. 

Cowal 

N.  Glassford. 

Lyons  

W McCredie. 

St.  Thomas 

S.  Wi  liams. 

Halton — 

Norfolk— 

Georgetown « 

Ranelagh 

Prosper  Wink  sell. 

Peel — 

Lambton— 

Credit ' 

Florence 

I).  H.  Bedford. 

York— 

Oil  Spring 

Alex  Smith. 

Petrolia 

P McG.  Brown. 

Georjnnn < 

Sarnia 

W.  Mowbray. 

Aurora 1 

Thedford  

Martin  Wattson. 

Sear heron gh  . . i 

Watford... 

D.  Ross. 

Wilsoncroft 

J.  S.  Wilson. 

Ontario — 

Huron— 

Cannington 1 

Carlow 

John  Varcoe. 

Port  Perry 1 

Egmondville. 

G.  E.  Cresswell. 
George  Hood. 

/")<7  / T Jl  fl  - 

Sunshine 

x/  LAj  / / III 

Bruce — 

Fort  Hope J 

Lion’s  Head  

M.  J.  Morris. 

Northumberland — 

Teeswater 

Robt.  Clark. 

Hastings ( 

Wiarton 

W.  Woodman. 

Grey  — 

Lennox  and  Addington — 

Bog  nor 

C.  W.  Hemming. 

Denbigh J 

GlnHat.onVmry.  Ilr  I 

tSimcoe — 

Harrowsmith J 

Glencairn 

H.  W.  Stephens. 

Leeds  and  Grenville — 

Orillia 

H.  W.  Fitton. 

I.  V.  Lazonby. 

MpiTiplryillp  . 1 

Coldwater... , 

Prescott C 

Observer. 


John  Pennie. 

A.  Francis,  M.D. 
Wm.  Uglow. 

Hy.  Anderson. 


Thos  Wright. 
David  ijeamer. 


John  Kay. 
Hy.  Doupe. 


N.  Gordon. 


J.  Barber,  jr. 


W.  B.  Dixie,  M.D. 


John  Foott. 


C.  O.  Gorman,  M.  Bi 
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Ordinary  Stations. — Continued. 


lienfrew — 


Station. 


Observer. 


Clontarf. 


A.  Shultz. 


Lanark — 

Oliver’s  Ferry. 

Victoria — 

Bobcaygeon  . . 
Kirkfieid 

Peterborough— 

Burleigh 

Ennismore.... 

Paliburton— 

Haliburton  .. 

jBdsttngs— 

Belleville 

L’Amable  . ... 
Sbannouville 
Stirling 

Jftfuskota — 


A.  E.  Hume. 


John  Stewart. 
J.  McTaggart. 


Wm.  Mclllmoyle. 
Thos.  Telford. 


C.  R.  Stewart. 


John  Johnston. 
B.  Spur. 

John  Kemp. 

B.  F.  Butler. 


Station. 


Morden 

Ossawa 

Clarkleigh 

Meadowlea 

Carman 

St.  Laurent 

Marquette 

Milford 

Douglas ... 

1'reherne 

Bagot  

Central  Group — 

Pembina  Crossing, 

Oak  Land 

Carman 

Portage  la  Prairie, 

Beaconsfield 

Swan  Lake 

Ruttanville 

Clearwater 

Otenaw 

Cartwright 

Glendenning 

Ninette  

Cartwright 

M oropano 

Gladstone 

Woodside 


Observer. 


H.  P.  Morden. 

C.  Lowland. 

J.  B.  Fingland. 

W.  J.  Bodkin. 

C.  O.  Evans. 

G.  Hackland. 

G.  E.  Bower. 

W.  T.  Sutcliffe. 

A.  B.  Hetherington. 
Wm.  Cooper. 

N.  W.  Decow. 


R.  N.  Lea. 

T.  H.  Metcalf. 

R.  Grant. 

Thos.  Col  tins. 

J.  B.  Ashby. 

G.  B.  Gordon. 
Thos  Haygard. 
L.  Manning. 

A.  W.  Playfair. 
E.  F.  Heath. 

H.  Mason. 

Thos.  R.  Trotter. 
J.  W.  Clark. 

P.  Strang. 

T.  L.  Morton. 

D.  McRae. 


Bracebridge 

Hoedstown 

Manitoba. 

Class  I. 

St.  Andrews  

Rockwood 

St.  Boniface  

Ctass  II. 

Russell 

Brandon 

Elkhorn 

SouriMord 

St.  Albans 

Hillview 

Portage  la  Prairie. 

Fort  Osborne 

Gladstone 

Elkhorn 

E.  Selkirk 

Swampy  island. . . . 


W.  Simmons. 
C.  J.  Tisdall. 


John  Stewart. 

S.  L.  Bedson. 
Rev.  G.  Cloutier. 


A.  G.  Butcher. 
Agent  C.P.R. 
do 

D.  Sherriff. 

P.  Crlddle. 

F.  W Stevenson. 
H.  J.  Woodside. 
Alfred  Codd.M.D. 
Rev.  C.  R.  Littler. 
A.  D.  Jolliffe. 

C.  E.  Stewart. 

H.  E.  Pmnkett. 


Western  Group — . 

Rapid  City ..... 

Souris .... 

Griswold 

Elm  Valley 

Brandon 

Oak  Rivev 

Stra  th  cl  air 

Cardmis 

Assessippi  

Staellmouth 

Rossburn 

De  Clare 

Beulah 

Shoal  Lake 

Blrtle  . 

Fort  Ellice 

Napinka 

Desford 

Turtle  Mountain... 

Hartney 

W akopa 

Smith’s  Hill 

Strathclair 


James  Dury. 

Dr.  J.  C.  Stoyte. 
Rev.W.A.Burnham. 
J.  W.  Grimmet. 

J.  W.  Siften. 

C.  T.  Haight. 

Rev.  J.  McKay. 
John  Boss. 

M.  H.  Hewitt. 

Wm.  Denmark. 

C.  H.  Lawford. 

W.  P.  Orr. 

J.  S.  Torrance. 

R.  Findlay. 

A.  B.  Wood. 

G.  J Kinnaird. 

H.  Pollock. 

T.  A.  Rockey. 

J.  D-  Hanson. 

W.  Laughland. 

T.  A.  Sharp. 

F.  Burrows. 

D.  Armit. 


Class  III. 


N.  W.  Territories. 


JSastern  Group— 

Amand 

Greenwood  .... 

Foxton 

Clandeboye 

Selkirk,  E 

Selkirk 

Morris 

St.  Anne 

Oak  Bank 

Gretna  

Dominion  City, 

Stuartburn 

Eden  

Florenta 

Alexandria.  ... 


J.  Q,.  Summer. 

H.  Furlong. 

G.  W.  White. 

M.  E.  M.  Muckle. 
Wm.  Gibbs. 

C.  E.  Stewart. 
Jas.  Laurie. 
Theo.  Parent. 
Wm.  Goodridge. 
Franz  Kliever. 

R.  W.  Dick. 

L.  G.  Ramsay. 

J.  Honeyman. 

A.  McKenzie. 

W.  Hood. 


York  Factory,  H.  B.  , 

Fort  Churchill 

Port  Burwell 

Ashe  Inlet 

Stupart’s  Bay 

Port  de  Bouchervllle 

Digge’s  Island 

Fort  Chipewayen 

Class  II. 

Yorkton 

Balgonie  

Moosejaw 

Lethbridge 

Lesser  Slave  Lake... . 
Poplar  River  Post... . 


Wm.  Wood. 

J.  Spencer. 

G.  R.  Shaw. 

J.  W.  Tyrell. 

F.  F.  Payne. 

J.  McKenzie. 

P.  C.  Woodworth, 
v en.  Arch.  C.  Reeve. 


J.  S Tarbolton, 
Agent  C.  P.  R. 
do 

C.  A.  McGrath. 
W.  E.  Trail. 

W-  M.  Aiken. 
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Ordinary  Stations. — Concluded. 


Station. 


British  Columbia. 
Class  I. 

Port  Moody ..... 

Fort  Simpson 

Class  II. 

Victoria 

Quaniiehan 

Soda  Creek — 


Observer. 

! 

Stations. 

A.  G.  Hill. 
R.  H.  Hall. 

Class  III. 

Nicola  Lake  

Langley 

Clinton 

Douglas  Lake 

W.  T.  Livock. 
W.  H.  Lomas, 
ay.  Yeats. 

Observer. 


E.  Dailey. 

Jas.  Mackie. 

J.  T.  smith. 
Ronald  Macrae. 


Stations  from  which  special  weekly  Reports  of  Observations  made  at  6.50  a.m. 

Toronto  Time. 


Station. 

Observer. 

Station. 

Observer. 

Nova  Scotia. 

(/)  Glace  Bay  

New  Brunswick. 

C.  H.  Rigby. 

Sunshine  Stations. 

Sydney, N.  S. ...  - 

Fredericton,  N.  B 

T.  C.  Hill. 

Dr.  Harrison. 

( d ) Dalbousi9 

H A-  Johnson. 

Montreal,  Q,  

Cornwall,  O 

Prof.  McLeod. 

J.  Smith,  M.  A. 
E.  Oldum,  M.  A. 

(i)  Fredericton...., 

Dr.  Harrison. 

Pembroke,  O 

Ontario. 

Kingston,  O 

Barrie,  O ..... 

A.  P.  Knight,  M.  A. 
H-  B.  Spotton,  M.  A. 

(c)  Cornwall 

J.  Smith,  M.  A. 

Prof.  Wolverton,B.  A 

Lindsay,  0 

Niagara  S..  0 

T.  Beall. 

E.  Morden. 

(1)  Woodstock.  

Torouto,  O 

Observatory. 

Prof.  Wolverton 
W.  McBride,  M.  A. 

<c ) Granton 

Woodstock,  O 

(c)  sti  afford 

W.  McBride,  M.  A. 
L.  E.  H<  rning.M.  A. 
G.  Dickson,  B.  A. 

Stratford,  O 

(c)  Peterborough 

Windsor,  0 

(c)  Hamilton 

Winnipeg,  Man 

St.  Johns  College. 

N.  W.  Territory. 

(c)  York  Factory 

W.  Woods. 

Stations  in  operation  on  the  line  of  the  C.  P.  Railway. 


Station. 

Observer. 

Station. 

Observer. 

Fort  William. 

Agent,  C.  P.  R. 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 

Burnside 

Agent,  C.  P.  R. 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 

Kaministiqua 

Bagot 

Buda 

Austin 

Dexter 

Carbery 

Savanne 

Sewell  

Barclav 

Brandon  

Tach6  

Alexander 

Eagle  River 

Griswold 

Vermillion 

Elkhorn 

Hauk  Lake 

Oak  Lake 

Rat  Portage 

Portage  La  Prairie 

Keewatin 

Fleming 

Rennie 

Moosomin 

Monmouth 

Broadview.  

Beausejour .. 

ffrenlel  1 

Rosser 

Indian  Head 

Marquette 

Pasqua  , 

Reaburn 

Chaplin. 

High  Bluff.  

Canmore 

4 
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METEOROLOGICAL  TABLES, 


TABLE  I. — Means  for  each  month , and  for  the  year,  of  the  reduced  Barometer , and 

follows : Greenwich  time , 0h  0m  p.m., 


STATIONS. 

January 

• 

February, 

March. 

St.  Johns,  Nfld 

30-150 

30114 

30*134 

29  929 

29-8S0 

29-890 

29  702 

29  703 

29  710 

Sydney 

30  049 

30  028 

30*044 

29-902 

29-874 

29-889 

29*723 

29-708 

29-756 

Bird  Rocks 

30-011 

29  996 

30-014 

29-881 

29-863 

29-854 

29*745 

20  730 

29-749 

S.  W.  Pt.  Anticosti, . 

29-977 

29-971 

29  963 

29-856 

29  834 

29  840 

29-788 

29  756 

29-768 

Halifax 

30  046 

30-012 

30-052 

29  947 

29  904 

29  934 

29-807 

29-776 

29-816 

St,  John,  N.B 

80-040 

30  031 

30*047 

29  959 

29  925 

29  942 

29  843 

29  811 

29-826 

Grand  Manan 

30-012 

30-001 

30-030 

29-954 

29  911 

29  933 

29*836 

29-801 

29*825 

St.  Andrews 

30  000 

29-961 

30-015 

29  921 

29-882 

29-913 

29  812 

29-768 

29  807 

Yarmouth.... 

30-036 

30  032 

30  055 

29-976 

29-968 

29-962 

29*860 

29  846 

29-859 

Fredericton 

30  111 

30-065 

30-098 

30-050 

29-974 

29-978 

29-870 

29  796 

29  815 

Charlottetown 

30  013 

29  996 

30  033 

29  911 

29-887 

29-888 

29-782 

29  763 

29-781 

Chatham 

30-042 

30  019 

30-059 

29-941 

29-900 

29-921 

29  844 

29-779  . 

29  820 

Father  Point 

30-019 

29*990 

30-007 

29  971 

29-923 

29  920 

29-869 

29-823 

29  825 

Quebec 

3J-026 

30  009 

30-026 

30-001 

29-959 

29  982 

29  905 

29-844 

29-873 

Montreal 

30-05L 

30*030 

30-041 

30  048 

29-998 

30-02 ) 

29-938 

29  881 

29  903 

Rockliffe 

30-074 

3,t-046 

30*074 

30-094 

30-023 

30  060 

29  983 

29  914 

29  922 

Kingston 

30-052 

30.033 

30-046 

30-068 

30  025 

30  045 

29  941 

29  902 

29-913 

Toronto  

30  058 

30  026 

30-050 

30  091 

30-040 

30  078 

29-969 

29-933 

29  946 

Port  Dover 

30-042 

29  998 

30-042 

30*393 

30-038 

30-086 

29-973 

29-934 

29-942 

Port  Stanley 

30-035 

30-003 

30-085 

30-082 

30  035 

30  093 

29-986 

29  928 

29  945 

Woodstock 

30*060 

30-015 

30  078 

30-104 

30  014 

30-119 

30  008 

29-958 

29-974 

London 

30-059 

30-059 

30  055 

30-103 

30-073 

30  120 

29  992 

29-972 

29  961 

Saugeen  

30-030 

30  014 

30  017 

30-047 

30  010 

30-067 

29*961 

29  938 

29*927 

Parry  Sound 

30-061 

30  033 

30-064 

30-058 

30  012 

30  074 

29  972 

29*928 

29-931 

Port  Arthur 

30-218 

30*192 

30*211 

30-090 

30  079 

30-120 

30  085 

30*024 

30-020 

Winnipeg 

30  364 

30*332 

30-350 

30-187 

30-146 

30-144 

30*108 

30  067 

39-076 

Minnedosa... 

30-383 

30*298 

30-358 

30  193 

30*087 

30  130 

30  086 

80*008 

30*051 

Qu’Appelle 

30-404 

30  349 

30-398 

30-132 

30*067 

30-124 

30*088 

30-002 

30*038 

Swift  Current 

30-376 

30*343 

30-374 

30-060 

29  997 

30  050 

30-044 

29-994 

30*011 

Medicine  Hat 

30*387 

30-369 

30  371 

29-997 

29*958 

30-013 

30-015 

29-946 

29*965 

Calgary 

30*422 

30*315 

30-399 

30  032 

29*931 

30-007 

30-061 

29-836 

29-956 

METEOROLOGICAL  TABLES, 


3 


of  the  Temperature  of  the  Air,  from  observat'ons  made  at  ihe  same  absolute  time,  as 
8h  0m  p.m.  and  3h  0m  a.m.  ( of  next  day). 


STATIONS. 

January. 

February. 

March. 

0 

o 

O 

O 

O 

Q 

© 

Q 

© 

St.  Johns,  Nfld 

30-1 

33  1 

30-5 

26-7 

294 

26-7 

28-0 

29-8 

26*3 

Sydney  

25*3 

2S-8 

26-4 

20-9 

257 

22-3 

. 24-9 

28-9 

24-4 

Bird  Rocks — 

23'8 

24-4 

24-0 

159 

189 

17-3 

226 

25-6 

236 

S.  W.  Pt,  Anticosti 

17*2 

19-0 

180 

11-9 

166 

14-2 

19-5 

243 

23-0 

Halifax 

25-0 

30-6 

26-7 

22-0 

29-1 

23-3 

252 

337 

270 

St.  John,  N.B 

18-5 

24  0 

19*9 

161 

24  1 

19-2 

230 

32-8 

26-1 

Grand  Manan 

25  1 

27-2 

256 

20-9 

261 

236 

27-7 

32-1 

30-0 

St.  Andrews 

196 

24-3 

21-3 

15-6 

23-8 

19-7 

23-4 

320 

27-8 

Yarmouth 

27-0 

315 

28-5 

25-7 

29-4 

27-0 

27-8 

33-6 

30-6 

Fredericton  

11-9 

I9'0 

14-7 

120 

206 

14-9 

220 

32  1 

25-6 

Charlottetown 

19  8 

24'0 

20  2 

169 

222 

18-0 

226 

27-3 

23-3 

Chatham 

11-5 

196 

13  3 

9-1 

208 

14*5 

16*9 

31*6 

22-5 

Father  Point. 

11  6 

143 

13-4 

7-1 

136 

104 

13-9 

22-9 

19-2 

Quebec. 

11  5 

140 

12-2 

7-6 

146 

10-3 

170 

26-3 

23-0 

Montreal 

9’8 

146 

130 

8'6 

16-0 

11-7 

18-4 

27-2 

24-1 

Rockliffe 

2 7 

112 

6 4 

—0-5 

146 

76 

14-7 

305 

24  2 

Kingston..  

12-8 

18  0 

14  4 

11-6 

18-6 

15  3 

22-9 

32  0 

27-4 

Toronto  

17-6 

22-4 

18-6 

15  7 

22-3 

19-6 

26-4 

339 

30-0 

Port  Dover 

18-7 

240 

195 

170 

24-3 

20'8 

26-8 

344 

29-6 

Port  Stanley 

19  6 

246 

209 

17  8 

26'0 

21-0 

26-7 

84  3 

299 

Woodstock 

165 

22-5 

16-8 

153 

237 

17-6 

25-0 

344 

283 

London 

185 

23  6 

18-7 

16-8 

249 

19-2 

26-0 

350 

29-6 

Saugeen 

17  0 

210 

177 

146 

22-3 

18-1 

23-4 

32-8 

284 

Parry  Sound 

83 

147 

100 

81 

193 

12-5 

19-4 

31-1 

266 

Port  Arthur 

—5-0 

38 

—0-5 

0-2 

10  6 

61 

100 

249 

20-0 

Winnipeg 

-16-4 

-9-4 

—15-2 

—4-9 

6 8 

21 

8’0 

24-3 

148 

Minnedosa 

—18-9 

—8-1 

—162 

— 5 - 6 

7-8 

1-4 

5-6 

22*3 

13-8 

Qu’ Appelle 

— 19  3 

—10  6 

-15-0 

21 

11-3 

8-2 

109 

2D9 

16-9 

Swift  Current, 

— 10  5 

—3*7 

—79 

14-5 

23- 1 

19*1 

15'2 

27‘8 

22*5 

Medicine  Hat 

-5-6 

-3-9 

—4-7 

24  2 

32-3 

26*1 

23-8 

346 

29-0 

Calgary, 

-6-7 

3 3 

-29 

2D0 

32-4 

25-7 

16-2 

38-3 

26-6 
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METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  I. — Means  for  each  Month , and  for  the  Year , of  the  reduced  Barometer , and 

follows : Greenwich  time  0h  0m  p.  m., 


STATIONS. 

April. 

May. 

June. 

St.  Johns,  Nfld 

29-991 

29  972 

29-979 

30-102 

30-077 

30-112 

29-989 

29  956 

29'969 

Sydney 

30-054 

30-022 

30-041 

29-979 

29  965 

29  982 

29-920 

29'897 

29  917 

Bird  Rocks 

30  054 

30-032 

30  033 

29  936 

29-931 

29  935 

29-887 

29-883 

29  888 

SW.  Pt.  Anticosti.. 

30  044 

30  016 

30-022 

29-874 

29-875 

29-882 

29  841 

29-817 

29  829 

Halifax 

30-128 

30-076 

30  113 

29-973 

29  932 

29-960 

29-971 

29-931 

29-964 

St.  John,  NB  

30  145 

30  099 

30  132 

29  938 

29-898 

29-926 

29-969 

29-937 

29-951 

Grand  Man  an 

30  139 

39-084 

30-123 

29-918 

29  876 

29-909 

29-961 

29-926 

29-951 

St.  Andrews 

30-116 

30  059 

30-109 

29-890 

29-853 

29-888 

29  936 

29-896 

29-927 

Yarmouth 

30-141 

30-108 

30  139 

29  932 

29-905 

29  930 

29-973 

29-954 

29-969 

Fredericton 

30 " 134 

30-069 

30-118 

29-949 

29  891 

29-929 

29  941 

29-881 

29  912 

Charlottetown j 

3 -096 

30  064 

30-075 

29-930 

29  898 

29  920 

29  914 

29-884 

29  903 

Chatham 

30-132 

30  064 

30-104 

29  928 

29-878 

29-910 

29-910 

29-868 

29  913 

Father  Point 

30  117 

30  075 

30-079 

29  865 

29  842 

29-841 

29  874 

29-834 

29  843 

Quebec 

30  144 

30-089 

30  112 

29  868 

29-821 

29-861 

29  921 

29-873 

29-890 

Montreal 

30-141 

30  090 

30-101 

29-878 

29-821 

29-843 

29  933 

29-883 

29  895 

RocklifTe 

30  161 

30-081 

30-132 

29-943 

29-864 

29  905 

29-946 

29-899 

29-919 

Kingston 

30  120 

30-090 

30  099 

29  904 

29-868 

29-876 

29-947 

29  913 

29-918 

Toronto  

30-122 

30  093 

30  109 

29  932 

29  903 

29  926 

29-971 

29-928 

29  957 

Port  Dover 

30  092 

30  0 )7 

30-091 

29  925 

29-904 

29-930 

29  958 

29-920 

29  953 

Port  Stanley 

30-077 

30  051 

30  078 

29  924 

29-907 

29-928 

29  955 

29  922 

29  946 

Woodstock.  

30112 

30  065 

30-120 

29-937 

29-898 

29  933 

29  962 

29-909 

29-965 

London 

30  092 

30-085 

30  117 

29  942 

29-920 

29  945 

29-980 

29  955 

29-975 

Saugeen  

30-097 

30  077 

30  092 

29  940 

29  935 

29-918 

29  967 

29  957 

29-954 

Parry  Sound 

30-122 

30  080 

30-122 

29-920 

29-880 

29  900 

29-947 

29  910 

29*933 

Port  Arthur 

30  083 

30-069 

30-072 

29-909 

29  866 

29-888 

29-923 

29  902 

29-899 

Winnipeg 

30  012 

29-962 

29  985 

29-933 

29  869 

29  869 

29-957 

29-898 

29  907 

Minnedosa 

29-979 

29  899 

29  940 

29  895 

29  783 

29-835 

29  927 

28-830 

29-867 

Qu’ Appel  le 

29-986 

29-876 

29  912 

29  906 

29  804 

29-838 

29-910 

29-805 

29-822 

Swift  Current 

29  927 

29  820 

29-866 

29-908 

29  825 

29-826 

29  894 

29  812 

29-852 

Medicine  Hat 

29-860 

29  776 

29  794 

29-895 

29-801 

29-797 

29-855 

29-767 

29-748 

Calgary | 

29-937 

29-781 

29  829 

30-011 

29-833 

29  840 

29  973 

1 

29-785 

29  800 

METEOROLOGICAL  TABLES 


5 


of  the  Temperature  of  the  Air , from  observations  made  at  the  same  absolute  time,  as 
8b  0mp  m.  and  3h  0m  a.m . (of  next  day.) 


STATIONS. 

April. 

May. 

June. 

O 

o 

O 

O 

O 

St.  Johns,  Nfld 

34-8 

36-3 

316 

43*7 

45-7 

38-7 

547 

580 

50-4 

Sydney 

36-2 

413 

33-0 

46*3 

51-8 

41-2 

56-8 

630 

51*7 

Bird  Rocks 

30-8 

33-8 

30-7 

38*0 

41-6 

37-1 

498 

53  3 

48  7 

S.  W.  Pt.  Anticosti. . 

31-8 

33-0 

31-6 

40*7 

41*2 

393 

52-4 

53  0 

50*6 

Halifax 

386 

47*8 

37-3 

47*1 

545 

45  5 

576 

66-8 

54*1 

St.  John,  N.B 

37-3 

46*4 

35*7 

46-9 

54-9 

45*9 

55-7 

64-8 

52'4 

Grand  Manan. 

40*0 

45*6 

39-2 

47-3 

51-2 

46*8 

57-7 

61*3 

54-4 

St.  Andrews 

36-8 

48*1 

38-6 

45-0 

55*3 

47*0 

543 

656 

54*2 

Yarmouth 

33-8 

44*9 

38*1 

470 

52-9 

45*4 

55  3 

60-7 

51*8 

Fredericton 

39-3 

49*1 

37-8 

50-5 

59*1 

48 -0 

62-8 

69-6 

58*2 

Charlottetown 

35-2 

41*9 

339 

473 

54*2 

46*0 

57*5 

65-6 

54'0 

Chatham 

32-8 

48*5 

34*8 

45*4 

55*5 

45*7 

55-9 

69*0 

57*0 

Father  Point. ........ 

32-5 

38-8 

326 

43*3 

47'5 

42*0 

51-8 

57 ’3 

51*6 

Quebec 

35-7 

47*8 

39-8 

47-0 

55-8 

48*5 

57-2 

66*2 

58-6 

Montreal 

38-9 

50-8 

43*4 

50-1 

61-8 

54-8 

603 

690 

611 

Rockliffe 

31-4 

52  0 

38*9 

43-8 

61 '8 

59-7 

52-7 

66-2 

550 

Kingston 

39-2 

50- 0 

42*9 

49*4 

603 

51-8 

58-9 

69*4 

60-3 

Toronto 

41-0 

50-6 

43  7 

49-5 

595 

50*8 

58-0 

68' 1 

57-5 

Port  Dover 

403 

50*9 

434 

50-8 

61-6 

52-4 

586 

714 

59-8 

Port  Stanley 

40- 1 

49-7 

43*9 

49-0 

602 

50-4 

576 

70-1 

58-9 

Woodstock 

41-8 

54-2 

427 

50*4 

63-5 

49  -q 

59*7 

72’ 3 

57*1 

London... 

41-3 

55*7 

449 

49*© 

62-4 

5T2 

57-8 

70*8 

68*7 

Saugeen 

89-0 

51*2 

41*5 

457 

536 

46-9 

54*5 

64-0 

54*3 

Parry  Sound 

36-3 

509 

39*7 

459 

58-5 

47-3 

56-9 

66  5 

57*0 

Port  Arthur 

SO*  8 

40- 1 

35*9 

432 

52-5 

46*2 

52*3 

60*5 

54-6 

Winnipeg 

33'8 

51*8 

41-0 

43*4 

645 

51*7 

51*9 

74-4 

60*6 

Minnedosa 

30-0 

48*3 

386 

42-6 

62-9 

50-7 

51-3 

71*7 

59*1 

Qu’Appelle 

30-2 

47-4 

39-6 

43*5 

59-7 

51-9 

54-2 

72-0 

636 

Swift  Current 

33*1 

516 

43-5 

43*8 

61-5 

53-9 

57*1 

74*1 

66-7 

Medicine  Hat 

40-6 

54*4 

49-5 

49-0 

64*8 

60*2 

59-0 

75'4 

71*3 

Calgary 

32*1 

50-2 

42-9 

36-0 

59*3 

623 

45-9 

67-4 

61-6 
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METEOROLOGICAL  TABLES 


TABLE  I. — Means  for  each  Month , and  for  the  Year , of  the  reduced  Barometer , and  of 

Greenwich  time , 0h  0ra  p.  m.  ; 


1 

STATIONS. 

July. 

August. 

September 

St.  Johns,  Nfld 

29-947 

29  939 

29  960 

29  927 

29  929 

29  961 

30-O60 

30-044 

30  044 

Sydney 

29*930 

29-898 

29-931 

29-941 

29  910 

29-913 

30-079 

30-048 

30-090 

Bird  Rocks 

29-876 

29  868 

29-885 

29-903 

29-882 

29-865 

30-027 

30-016 

30-024 

S.  W.  Pt.  Anticosti. . . 

29-798 

29-803 

29-820 

29-855 

29*834 

29-833 

29-981 

29-951 

29-967 

Halifax 

29-958 

29-921 

29*945 

29-964 

29  914 

29  958 

30-123 

30-100 

30138 

St.  John,  N.  B 

29  944 

29-908 

29  932 

29-958 

29  917 

29-947 

30-120 

30-096 

30-112 

Grand  Man  an 

29-936 

29-894 

29-916 

29-951 

29-913 

29-945 

30  123 

30-089 

30110 

St.  Andrews 

29  905 

29  869 

29  895 

29-923 

29-892 

29-928 

30  098 

30-068 

30-086 

Yarmouth 

29  948 

29-933 

29-941 

29  938 

29  929 

29-953 

30  124 

30  109 

30  117 

Fredericton 

Charlottetown 

Chatham 

29-916 

29  873 

29-911 

29-948 

29  890 

29  935 

30-129 

30-084 

30  140 

29-888 

29  843 

29  874  • 

29  928 

29.863 

29-898 

30-078 

30-026 

30  064 

Father  Point 

29-825 

29  811 

29-807 

29-868 

29-832 

29-855 

30  024 

29-975 

30-003 

Quebec 

29-897 

29-851 

29-863 

29  913 

29-875 

29-893 

30-076 

30-022 

30-039 

Montreal 

29  905 

29-857 

29-864 

29-935 

29-882 

29-902 

30-C80 

30-023 

30-040 

Rockliffe 

29  944 

29-864 

29  894 

29  952 

29  893 

29  930 

30  018 

30  003 

30  018 

Kingston 

29  931 

29-918 

29  883 

29-903 

29-917 

29-928 

! 30-085 

30  043 

30-043 

Toronto 

29  962 

29-917 

29-926 

29-985 

29-934 

29  962 

30  100 

30  041 

30-063 

Port  Dover — 

29*954 

29-916 

29  929 

29-984 

29  941 

29-966 

30  092 

30-042 

30-059 

Port  Stanley..  

29-962 

29-918 

29-931 

29-975 

29-938 

29-965 

30  0S2 

30-029 

30-048 

Woodstock..  

29-976. 

29-902 

29  947 

29-993 

29  928 

29  975 

30  104 

30  017 

30-076 

London. 

29-981 

29  932 

29  952 

30  003 

29  958 

29-982 

30-101 

30-071 

30  064 

Saugeen 

29  977 

29-945 

29  939 

29  965 

29-934 

29  958 

30  045 

30  038 

30-030 

Parry  Sound 

29-950 

29-908 

29-921 

29-965 

29-937 

29  944 

30-056 

30  015 

30-018 

Port  Arthur 

' 29-924 

29  890 

29  890 

29  910 

29-874 

29  883 

29*895 

29  857 

29  882 

Winnipeg 

29-915 

29  859 

29-872 

29-905 

29-857 

29-865 

29-878 

29-823 

29-855 

Minnedosa 

29  895 

29  803 

29-830 

29-912 

29  813 

29-838 

29  885 

29  768 

29-833 

Qu’Appelle 

29-892 

29-776 

29-808 

29-908 

29  784 

29  809 

29-888 

29-784 

29-849 

Swift  Current 

Medicine  Hat  ....... 

29-891 

29-792 

29-824 

29-899 
29  840 

29-787 

29-748 

29  816 
29-733 

29-923 

29-864 

29-829 

29-781 

29-864 

29-820 

Calgary 

29  916 

29  746 

29  762 

30-000 

29*739 

29  802 

i 

30-027  • 

29  839 

29  891 

METEOROLOGICAL  TABLES. 


T 


the  Temperature  of  the  Air , ftom  observations  made  at  the  same  absolute  time  as  follows  : 
8h  0m^?.  m.  and  3h  0 m a. m.  {of  next  day.) 


STATIONS. 


St.  Tohns,  Nfld  

Sydney 

Bird  Rocks 

S.  W.  Pt.  Anticosti.. 

Halifax..... 

St.  John,  N.  B. ....... 

Grand  Manan 

St.  Andrews 

Yarmouth 

Fredericton 

Charlottetown 

Chatham 

Father  Point 

Quebec 

Montreal 

Rockliffe 

Kingston 

Toronto 

Port  Dover 

Port  Stanley 

Woodstock 

London 

Saugeen ... 

Parry  Sound ... 

Port  Arthur 

Winnipeg 

Minnedosa 

Qu’Appelle 

Swift  Current 

Medicine  Hat 

Calgary 


July. 


Q 

9 

Q 

62-4 

67-4 

580 

634 

70-0 

58-7 

57-1 

61'1 

56'3 

57-2 

68-3 

56-0 

636 

723 

60'9 

59;  5 

68-0 

57-5 

62-0 

66-3 

60-4 

584 

69*4 

606 

592 

65'4 

57'9 

67-3 

74'3 

02'7 

00-5 

743 

61-8 

55*0 

59-5 

55*1 

60-5 

69-7 

626 

63-9 

74  5 

66-2 

56  8 

73'8 

59'4 

63-1 

73-4 

058 

62-4 

744 

64'3 

61-8 

76-0 

65‘ 1 

59-4 

75  3 

63'0 

61-5 

78-5 

61-2 

59-1 

758 

62*7 

57-3 

69-2 

58' 6 

59*3 

72-0 

61  0 

58-2 

68'8 

61-5 

58*0 

819 

68-2 

57' 1 

77-8 

65 '4 

597 

80-5 

71'0 

61-9 

82-0 

74'1 

.... 

.... 

.... 

51*0 

74-2 

695 

August. 

<2 

O 

O 

59-3 

61-3 

54-0 

61  9 

675 

58-3 

58-8 

612 

58*3 

56-4 

57'2 

54*9 

60*3 

70-5 

59-7 

58*1 

66'3 

57-1 

60-0 

65  4 

59-2 

672 

67-2 

58‘8 

58*1 

64-8 

56-5 

61-8 

70  6 

60'5 

572 

71 '0 

59*8 

54- 1 

57-0 

533 

58-6 

69-6 

6 L 2 

63*2 

73-7 

64-1 

563 

70  4 

59-2 

62'2 

74  0 

651 

61*8 

72-9 

62  8 

61'6 

75  5 

63-7 

60-4 

738 

62‘5 

61'0 

76-5 

60-9 

59-7 

74-3 

622 

593 

69-8 

60  9 

58‘6 

690 

604 

54-7 

65  7 

59  6 

52'3 

75-5 

624 

47'7 

72'3 

58-4 

49-9 

72  6 

62  2 

534 

74  6 

66- 0 

61-9 

773 

71-3 

43'4 

72-3 

626 

September. 


O 

o 

O 

53-5 

56'4 

50-3 

545 

609 

523 

52- 1 

550 

52  0 

48-4 

49-7 

47-4 

550 

64'1 

542 

51  9 

59-8 

61-3 

548 

59-7 

54.3 

51'2 

615 

53*2 

529 

60-3 

54'7 

524 

613 

51-3 

48-1 

63*0 

515 

474 

51  7 

47-0 

49-9 

59-6 

525 

54-2 

63-4 

65-8 

48-4 

619 

506 

557 

66-4 

58*5 

54  1 

65  7 

56-5 

57-3 

68-4 

58-3 

56- 1 

68*9 

585 

537 

68-7 

556 

54-3 

67-7 

57-2 

54  8 

64-7 

56'5 

51‘4 

62  4 

550 

441 

55-5 

47-9 

41-3 

579 

46*5 

34  8 

55-9 

434 

399 

57-0 

430 

39-7 

58-6 

49'5 

47-8 

62-5 

540 

39*6 

58-0 

49*8 

5 


8 


meteorological  tables. 


TABLE  I. — Means  for  each  month , and  for  the  year , of  the  reduced  Barometer , and 

follows  Greenwich  time  0h  0m  p,m  , 


STATIONS. 

October. 

November. 

December. 

St.  John,  Nfld 

30-081 

30  050 

30  062 

29.965 

29  943 

29  965 

30-1,51 

80-015 

30-050 

Sydney. 

30  122 

30  081 

30  113 

29.931 

29-932 

29-950 

30-043 

30-012 

30-046 

Bird  Rocks. 

30- (.77 

30-050 

30-057 

29-856 

29-875 

29*884 

29-976 

29-967 

29-980 

S.W.Pt.  Anticosti..., 

30-034 

29-994 

29  990 

29-784 

29-796 

29-812 

29-915 

29-922 

29-918 

Halifax 

30-180 

30-126 

30-167 

29-976 

29  950 

29’966 

30-059 

30-043 

30*075 

St.  John,  N.B 

30-184 

30-128 

3 -158 

29-942 

29  926 

29-938 

30-070 

30  038 

30.063 

Grand  Manan 

30-170 

30-116 

30  154 

29-944 

29.9,3 

29-932 

30-056 

30-021 

30  058 

St.' Andrews 

30  144 

30-090 

30-140 

29-908 

29-881 

29-908 

30-040 

30-000 

30-041 

Yarmouth 

30  142 

30-103 

30-133 

29*947 

29-928 

29-934 

30  022 

30-015 

30-041 

Fredericton 

30-163 

30-084 

30  148 

29-987 

29  950 

29-949 

30  056 

29-999 

30-056 

Chatham 

30-139 

30-065 

30- no 

29  888 

29-864 

29-896 

30-039 

30-009 

30-035 

Father  Point 

30-078 

30-031 

30-063 

29-842 

29-814 

29-821 

30-016 

29-989 

30-022 

Quebec 

30-143 

30-096 

30-132 

29-888 

29-860 

29-881 

30-079 

30-062 

30*085 

Montreal 

30-140 

30-107 

30-132 

29-914 

29-876 

29-897 

30  092 

30-077 

30-088 

Roekliffe 

30-157 

30-092 

3^-133 

29.916 

29-886 

29-937 

30  118 

30-076 

30-116 

Kingston 

3® -159 

30-137 

■30-136 

29  934 

29-917 

29-942 

30*113 

30-087 

30-092 

Toronto 

30-192 

30*144 

30-168 

29-974 

29  957 

29-979 

80-136 

30-097 

30-123 

Port  Dover. 

30  189 

30-131 

30-169 

-9*989 

29-964 

29-985 

30-144 

30*098 

30-132 

Port  Stanley 

30-179 

30  127 

30-158 

29-994 

29-964 

29-989 

30  139 

30-098 

30*138 

Woodstock 

30-225 

30-142 

80-206 

29*999 

29-969 

29-994 

30-163 

30-116 

30-167 

London 

30-211 

30-153 

30-180 

30-003 

30-003 

29-989 

30-159 

80*185 

80-155 

Saugeen 

80-156 

30  118 

30-126 

29-928 

29-927 

29-926 

30-087 

3)-074 

30*085 

Parry  Sound 

30  155 

30-111 

30-132 

29-916 

29-909 

29-927 

30-097 

30*069 

30-094 

Port  Arthur 

30-069 

30-029 

30-057 

29  961 

29  914 

29-941 

30-141 

30-104 

30-154 

Winnipeg.. 

30  022 

29-963 

29-982 

30-048 

30-012 

30-056 

30*253 

30‘ 217 

30-244 

Minnedosa 

30  010 

29  915 

29  970 

30-057 

29*977 

30-054 

30-243 

30-174 

30-224 

Qu’Appelle 

30  027 

29  916 

29-972 

30-093 

30-029 

30-022 

30*259 

30-227 

30  250 

Swift  Current 

30  016 

29-923 

29-965 

30-138 

30  041 

30-078 

30-238 

30  196 

30-235 

Medicine  Hat 

29  933 

29-861 

29-913 

30  069 

29-988 

30*006 

80-139 

30  097 

30-141 

Calgary 

30- (62 

29-890 

,9-935 

30  119 

29  998 

30-065 

30-183 

30-118 

30-161 

\ 
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of  the  7 emperature  of  the  Air  from,  observations  made  at  the  same  absolute  time  as 
8h  0m  p.m.,  and  3h  0m  a m.,  (of  next  day.) 


STATIONS. 

October. 

November. 

December. 

Q 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

St.  Johns,  Nfld 

42-4 

459 

40 -0 

36-9 

392 

361 

29-7 

30-7 

29-8 

Sydney 

43-7 

48-5 

42-4 

37-6 

40  3 

370 

28-3 

313 

29  6 

Bird  Rocks 

42-2 

44  4 

42-7 

36-6 

37-2 

36  7 

254 

259 

262 

S.  VV.  Pt.  Anticosti.. 

38-5 

40-2 

38  9 

32-5 

33-8 

32-9 

18  5 

19  1 

19  5 

Halifax 

43  3 

51-8 

44  5 

37-8 

427 

39-8 

279 

32  3 

29-5 

St.  John,  N.B 

4P6 

50  6 

434 

35-9 

41-7 

. 37-2 

20-0 

26-7 

21-8 

Grand  Manan 

45  8 

50-9 

47-2 

39-3 

42-7 

397 

263 

30-4 

27-8 

St.  Andrews 

41-2 

533 

45-2 

36-5 

42  1 

38  0 

20-0 

26-4 

226 

Yarmouth 

439 

52  5 

46-4 

40  8 

45-0 

42-8 

307 

34-0 

31-2 

Fredericton 

40  6 

534 

42-0 

32-8 

38-4 

34  9 

12-9 

20-7 

154 

Charlottetown 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

Chatham.  

35*5 

51  4 

40-7 

309 

38  2 

32-6 

9-3 

20-3 

14-1 

Father  Point 

38-8 

429 

38-8 

29  3 

315 

308 

11-5 

14-7 

11-9 

Quebec 

39-6 

48  5 

42  6 

29-0 

35-4 

31-3 

10-1 

14-4 

10-4 

Montreal  

43-1 

51-9 

453 

30-6 

351 

32  5 

11-6 

15- 0 

14-5 

Rockliffe 

36-7 

52-8 

40*6 

261 

332 

27-8 

2-7 

139 

6-8 

Kingston 

454 

53  8 

47-7 

335 

37-5 

34  1 

16*1 

20-6 

191 

Toronto 

44-0 

54*1 

470 

33-7 

39-0 

344 

192 

24-9 

21-3 

Port  Dover 

46-7 

567 

48-3 

34-2 

40  2 

35- 1 

19-0 

24-7 

207 

Port  Stanley 

44-6 

57  4 

48-3 

34-1 

10*2 

353 

19- 1 

254 

20-1 

Woodstock 

43*1 

57-5 

46-0 

32-0 

37-9 

82-9 

15  5 

23-3 

173 

London 

43  2 

575 

47-0 

31*1 

38-5 

33-9 

15-3 

23-7 

17-8 

Saugeen  

439 

55-6 

46 '7 

831 

373 

344 

190 

239 

20-3 

Parry  Sound......  . 

414 

52  6 

44-8 

29-5 

35  0 

31  7 

12-2 

19-4 

14  5 

Port  Arthur 

371 

47-5 

42*3 

183 

27-4 

21  6 

0-3 

8-6 

4-2 

Winnipeg 

36-4 

54-1 

43-8 

121 

25-5 

14  5 

—76 

2-0 

—3-0 

Minnedosa 

32-5 

51  5 

39-2 

8-6 

266 

131 

—7*1 

5-8 

-2-1 

Qu’Appelle 

31*9 

51-5 

41-7 

110 

251 

16  2 

—40 

3’9 

—1-2 

Swift  Current 

32*8 

51-3 

40-7 

15-7 

30*5 

21-8 

6 3 

10-2 

6-3 

Medicine  Hat  

40-2 

53-1 

43-8 

23  2 

33-2 

25-9 

13-0 

17-1 

12  4 

Calgary 

31-5 

49-9 

410 

20- 1 

34-2 

27  0 

11*2 

17  7 

142 
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TABLE  I. — Means  for  the  year , of  the  reduced  Barometer  and  of  the  Temperature  of  the 
Air,  from  observations  made  at  the  same  absolute  time , as  follows:  Greenwich 
civil  time , 0h  0 mp.m.,  8h  0 m p.m.  and  3h  0U1  a.m.  (of  next  day). 


STATIONS. 

BAROMETER. 

TEMPERATURE. 

1 

2 

3 

Year. 

1 

2 

3 

Year. 

O 

O 

o 

O 

St  Johns,  Nfld  ... 

29  991 

29-968 

29-986 

29*982 

41*9 

44  4 

39-4 

419 

Sydney 

29-973 

29  948 

29  978 

29  964 

416 

46  5 

398 

42-6 

Bird  Rocks 

29-936 

29-924 

29-931 

29-930 

37-8 

40-2 

37-8 

38-6 

S.W.Pt.  Anticosti 

29-896 

29-881 

29-887 

29-888 

354 

37-1 

355 

360 

Halifax 

30-011 

29  974 

30-007 

29-997 

419 

49-7 

41-9 

44-5 

St.  John,  N.  B. .. 

30  009 

29-976 

29.998 

28-994 

387 

46-7 

39-0 

41-4 

Grand  Manan.. 

30  000 

29  962 

29-990 

29-984 

42  2 

466 

42  3 

43-7 

St.  Andrews ] 

29-974 

29-935 

29-971 

29-960 

38-3 

47  4 

40-6 

42-1 

Yarmouth 

30-003 

29-986 

30-003 

29-997 

42-3 

47-9 

42-6 

44-2 

Fredericton 

30  021 

29  963 

29-999 

29-994 

88-9 

47-4 

38-8 

41-7 

Chatham 

29-980 

29-932 

29-967 

29-960 

344 

469 

37-4 

39-6 

Father  Point 

29.947 

29-912 

29-924 

29-927 

33  0 

376 

338 

34-8 

Quebec 

29-998 

29-947 

29-970 

29-968 

35-3 

434 

37-8 

38-8 

Montreal. . v 

30-005 

29  960 

29-977 

29-981 

37-7 

461 

40-5 

41-4 

Rockliffe 

30  028 

29-970 

30  003 

30-001 

310 

452 

856 

37-3 

Kingston 

30  018 

29-987 

29-994 

30-000 

392 

47-8 

41  9 

43-0 

Toronto 

30  041 

30  001 

30  024 

30-022 

40-3 

49-0 

422 

43  8 

Port  Dover 

30  035 

29  995 

30-024 

30  018 

41-1 

50-7 

43-1 

44-9 

Port  Stanley 

30-031 

29-993 

30-021 

30-015 

40-4 

50-5 

42-7 

44-5 

Woodstock 

30  054 

29-997 

30-045 

30-032 

39-6 

511 

40-5 

43-7 

London  — 

30-052 

30  026 

30-041 

30-040 

39-3 

50-8 

41-9 

44-0 

Saugeen 

30-017 

29-997 

30  003 

30-006 

38-5 

47  1 

40-3 

42-0 

Parry  Sound 

30-018 

29-983 

30  005 

30-002 

35  6 

46-0 

384 

40-0 

Port  Arthur. 

30-017 

29-983 

30-002 

30-001 

28-7 

38-8 

33*8 

33-6 

Winnipeg 

30-048 

30-000 

80-017 

30-022 

25  7 

42  4 

32-3 

33-5 

Minnedosa 

30  089 

29-946 

29-994 

29-993 

23-2 

41-2 

304 

31-6 

Qu  Appel  le 

39  041 

29-952 

29-987 

29-993 

25-8 

41-0 

33-6 

83-5 

Swift  Current.... 

30-026 

29-947 

29-980 

29-984 

303 

45-1 

38-0 

37-8 

Calgary 

30-062 

29-900 

29-954 

29-972 

28-4 

46-5 

39-2 

38-0 
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TABLE  II. — Resultant  Direction  and  Velocity  of  the  Wind  for  the  Year,  from  observa 
tions  made  at  the  same  absolute  time,  as  follows:  Greenwich  civil  time,  0h  0m  p m., 
8h  0 m p m.  and  3h  0m  a.m.  (of  next  day ) . 


STATIONS. 

RESULTANT 

DIRECTION. 

RESULTANT  VELOCITY. 

I 

2 

3 

Year. 

1 

2 

:i 

Year. 

Sydney...  

O 

S 43  W 

S 46  W 

O 

S 28  W 

O 

S 42  W 

43 

4-2  ' 

39 

3 9 

Halifax 

N 83  W 

S 53  W 

S 79  W 

S 73  W 

1-5 

24 

1 6 

1-7 

Yarmouth 

N 71  W 

S 75  W 

S 78  W 

S 83  W 

1-2 

3 0 

1-4 

18 

Chatham 

N 78  W 

S 83  W 

S 77  W 

S 88  W 

2 1 

26 

1-5 

2-0 

Grand  Manan .... 

S 83  W 

S 44  W 

S 63  W 

S 61  W 

27 

6 4 

45 

4 3 

Father  Point...., 

N 80  W 

N 68  W 

N 77  W 

N 75  W 

5 7 

6 3 

5 4 

5-8 

Quebec 

N 50  W 

N 89  W 

N 33  W 

N 62  W 

1 7 

3 7 

2 7 

24 

Montreal 

S 69  W 

S 64  W 

S 67  W 

S 66  W 

56 

6 0 

6 1 

59 

Rockliffe 

N 15  W 

N 60  W 

N 12  W 

N 45  W 

•8 

21 

•8 

1-1 

Kiugston. 

S 81  W 

S 44  W 

S 84  W 

S 63  W 

‘7 

1-9 

11 

1*2 

Toronto  

N 35  W 

S 85  VV 

N44W 

N 55  W 

2-7 

2-2 

2-8 

2 3 

Port  Dover 

N 76  W 

S 67  W 

N 69  W 

N 86  W 

1-5 

2 1 

2-2 

1 8 

Port  Stanley 

N 78  W 

S 79  W 

N 80  W 

W 

1-9 

3-7 

2-2 

2 6 

Saugeen  

S 87  W 

N 71 W 

N 81  W 

N 78  W 

11 

37 

20 

22 

Parry  Sound 

S 55  E 

S 72  W 

S 25  W 

S 43  W 

1-6 

4-0 

1-1 

15 

Port  Arthur 

N 20  W 

N 25  W 

N 9 W 

N 17  W 

1-8 

1-1 

1-7 

1-5 

Winnipeg ... 

W 

N 85  W 

S 54  W 

S 82  W 

•7 

1 1 

•7 

•8 

Minnedosa 

N 18  W 

N 75  W 

N 30  W 

N 51  W 

2 0 

4-3 

1-7 

2 4 

Qu’Appelle 

S 58  W 

S 84  W 

S 76  W 

S 74  W 

33 

4 3 

2 4 

33 

12 
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TABLE  II.  -Resultant  Direction  an  l Velocity  of  the  Wind  for  each  month  and  for  the  yea 

tim.P  Oh  ^ Qh  Am  ^ ^ 


— 

time,  0n  0rn  p 

.m.,  8h  0m  p.  m 

STATIONS. 

. 

January. 

1 

February. 

March 

Sydney. 

S 48  W 

S 30  W 

S 48  W 

S 65  W 

S 68  W 

S 56  W 

N 58  W 

N 45  W 

N 54  W 

Halifax 

S 31  W 

S 32  W 

S 35  W 

N 75  W 

S 80  W 

N 77  W 

N 13  W 

N 38  W 

W 

Yarmouth 

N 86  W 

S 79  W 

N 80  W 

N 60  W 

N 71  W 

N 34  W 

N 16  W 

N 42  W 

N 63  W 

Charlottetown 

S 2 W 

S 45  W 

N 39  W 

N 58  W 

N,61  W 

N 44  W 

N 14  W 

N 18  W 

N 17  E 

Chatham 

N 51  W 

N 56  W 

N 77  W 

N 63  W 

N 65  W 

N 72  W 

N 32  E 

N 32  W 

N 26  W 

Grand  Manan 

N 18  W 

N 41  W 

N 25  W 

N 34  W 

N 89  W 

N71  W 

N 33  W 

N 65  W 

N73  W 

Father  Point 

N 23  W 

N 11  W 

N 39  W 

N 66  W 

N 54  W 

N30  W 

N 14  W 

N 61  W 

N 18  W 

Quebec 

N 73  W 

S 66  W 

N 30  W 

N 48  W 

N 79  W 

N 31  W 

N 34  W 

N 80  W 

N 51  W 

Montreal 

N 27  W 

N4S  W 

N72  W 

S 70  W 

S 46  W 

S 88  W 

N79  W 

S 62  W 

S 70  W 

Rockliffe 

N 12  E 

Nil  E 

N 33  E 

N 22  E 

N 26  E 

N 24  E 

N 8 E 

S 78  W 

N 21  E 

Kingston.. 

N 44  E 

N 53  E 

N 30  E 

N 43  W 

S 68  W 

N 75  W 

N 8 W 

N 7 W 

N 5 W 

Toronto 

N 5 W 

N 29  W 

N 12  W 

N 67  W 

N 85  W 

N 56  W 

N 28  W 

IV  49  W 

N 23  W 

Port  Dover 

S 74  W 

N 66  W 

N6b  W 

S 69  W 

S 53  W 

N 84  W 

N 31  W 

N 88  W 

N 56  W 

Port  Stanley. 

S 85  W 

N 78  W 

N 72  W 

S 84  W 

S 79  W 

S 82  W 

N 74  W 

N 87  W 

N 73  W 

Saugeen 

N 56  E 

N 24  W 

N 42  E 

S 61  W 

S 76  W 

S 65  W 

N 28  E 

N 8 W 

N 55  E 

Parry  Sound 

S 45  E 

N 64  E 

S 75  E 

S 44  E 

S 36  E 

S 14  E 

S 73  E 

N 86  W 

S 42  E 

Port  Arthur 

N 29  W 

N 45  W 

N 30  W 

N 7 W 

N 17  W 

N 18  W 

N 26  W 

N 3 E 

N 8 W 

Winnipeg 

N 15  W 

N 19  W 

N 66  W 

N 14  W 

S 70  E 

S 55  E 

S 48  W 

S 25  E 

S 25  W ’ 

Minnedosa 

N 16  E 

N 52  W 

N 31  W 

N 21  E 

N 38  W 

N 36  W 

N 50  W 

S 62  W 

N 38  W : 

Qu’Appelle 

S 77  W 

N 78  W 

N 75  W 

S 34  W 

S 75  W 

S 88  W 

S 78  W 

S 63  W 

S 75  W 

April. 

May. 

June. 

Sydney 

N 71  W 

N61  W 

N 41  W 

S 22  W 

S 4 W 

© 

S 

S 24  W 

S 52  W 

S 17  W < 

Halifax.  

N 25  W 

N 55  W 

N 39  W 

S 22  E 

S 15  W 

SHE 

N 83  W 

S 31  W 

S 76  W 

Yarmouth 

N 

N 79  W 

N 14  W 

S 21  E 

S 2 W 

S 9 E 

S 57  W 

S 74  W 

S 5 E 

Charlottetown 

N 28  W 

N 21  W 

N 23  W 

S 1 w 

S 51  E 

S 33  E 

S 79  W 

S 85  W 

S 57  W ; 

Chatham,1 

N 30  W 

S 33  E 

N 65  W 

N 68  W 

N 68  W 

N 54  E 

S 64  W 

S 58  W 

S 32  W i 
* 

Grand  Manan 

N 47  W 

S 53  W 

S 63  W 

S 7 W 

S 9 W 

S 40  W 

S 48  W 

S 29  W 

S 44  W j 

Father  Point. 

N 56  W 

N 51  W 

N 69  W 

N 18  W 

Nil  E 

N 64  E 

W 

N 59  W 

N 80  W < 

Quebec 

S 10  w 

N 47  E 

N 8 E 

N 58  E 

N 29  E 

N 15  E 

N 4 W 

S 75  W 

N 50  W ' 

Montreal.. 

S 68  W 

S 76  W 

N 87  W 

S 76  W 

S 53  W 

S 54  W 

S 44  W 

S 40  W 

S 48  W J 

Rockliffe 

N79  W 

S 45  W 

N 46  W 

N 64  W 

N 61  W 

N 17  W 

N 7 W 

N 15  W 

W 

Kingston 

N 88  W 

S 49  E 

N 35  E 

N 86  W 

S 53  W 

S 58  W 

S 45  W 

S 43  W 

S 62  W 

Toronto 

N 40  E 

S 84  E 

N 40  E 

N 10  W 

S 60  W 

N 59  W 

N18  W 

S 51  W 

N 20  W 

Port  Dover 

N 60  E 

N 77  E 

N 18  E 

M 40  W 

S 88  W 

S 87  W 

N 37  W 

S 59  W 

N 29  W 

Port  Stanley.. ...... 

N 68  E 

S 87  E 

N 84  E 

N 23  W 

N 85  W 

N 59  W 

N 9 E 

S 57  W 

N 36  E 

Saugeen 

S 76  E 

N 16  E 

S 56  E 

N 34  E 

N 61  W 

N 84  W 

S 14  W 

N 64  W 

W 

Parry  Sound 

N 83  E 

S 22  E 

S 84  E 

S 78  E 

S 83  W 

N 35  W 

S 70  E 

N 83  W 

S 89  w 

Port  Arthur 

NOE 

N 52  E 

N 19  E 

N 65  W 

S 3 W 

N 2 W 

N 17  W 

N 46  E 

N 3 W 

Winnipeg 

S 64  a 

S 43  E 

S 26  E 

.N  82  W 

W 

N 31  E 

S 1W 

S 75  W 

S 47  E 

Minnedosa 

N 39  E 

S 28  E 

S 80  E 

N 6 W 

N 78  W 

N 15  W 

N 35  E 

N 48  W 

S 32  E 

Qu’Appelle 

S 2 W 

S 6 E 

S 4W 

S 66  W 

S 89  W 

S 89  W 

S 14  W 

S 48  W 

S 24  E 

METEOROLOGICAL  TABLES 
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from  observations  made  at  the  same  absolute  time , as  follows:  Greenwich  civil 
3h  0m  a.m.y  of  next  day ). 


STATIONS. 

January 

February 

March. 

Sydney  

45 

4 0 

42 

5-1 

5-1 

3 0 

4-1 

55 

2-7 

Halifax 

1-8 

SI 

1-5 

2-4 

2-0 

2-8 

2-8 

3*5 

1*6 

Yarmouth 

4-0 

3-3 

35 

4-5 

4-6 

3-7 

2 5 

2 6 

2-5 

Charlottetown 

1*7 

1-9 

1-3 

2-1 

2-9 

2-3 

4-4 

51 

23 

Chatham 

2-1 

2o 

2*0 

2-8 

44 

3-1 

4*0 

26 

2;2 

Grand  Manan 

33 

2-6 

2'7 

6-1 

5-8 

50 

5-9 

5-7 

5-0 

Father  Point 

55 

8-3 

8-1 

7*0 

8-4 

8-1 

3-3 

4-3 

54 

Quebec 

1*2 

•9 

1*2 

2-2 

4 8 

4-7 

21 

2-9 

2-8 

Montreal 

2'0 

3 0 

2'4 

7-1 

7-2 

6-5 

57 

7*4 

6-1 

Rockliffe 

2-0 

2-7 

2-2 

2-4 

•8 

2-2 

2-8 

3 5 

2-4 

Kingston 

•9 

•3 

•8 

•9 

1-3 

1-9 

1*6 

*3 

1*8 

Toronto 

35 

4 0 

4-0 

4-6 

6-6 

6-7 

4-1 

3-7 

2-6 

Port  Dover 

1-4 

10 

2-5 

4*0 

3-4 

6*7 

2-2 

2-8 

2-9 

Port  Stanley 

42 

2-7 

2-6 

3-1 

7-2 

6*5 

3*5 

4-8 

2-8 

Saugeen  

2-0 

3-0 

1-4 

3-0 

50 

54 

1-4 

11 

1-0 

Parry  Sound 

11 

1-9 

1-8 

2-3 

1-4 

2 8 

1-9 

3*5 

1*5 

Port  Arthur 

4-1 

4 0 

3-2 

3*3 

3-3 

2-4 

3-2 

2-1 

2*3 

Wirml  riper 

0.0 

Q.A 

o.i 

1»8 

1‘6 

1*9 

1*7 

2'9 

32 

Minnedosa 

O 4 

3-8 

O U 

52 

L 1 

3-4 

2*5 

2 6 

4-8 

43 

3-8 

3-3 

Qu’Appelle 

3-6 

4-1 

39 

51 

35 

37 

43 

53 

53 

April. 

May. 

June. 

Sydney 

2-7 

40 

15 

3-2 

5-1 

31 

5*0  : 

1 52 

3'3 

Halifax 

2-9 

19 

31 

•9 

4-5 

1*1 

23 

4-0 

3-1 

Yarmouth 

1-3 

4-3 

•8 

3-5 

55 

4-0 

•7 

4-4 

"5 

Charlottetown 

3*1 

4 9 

2-9 

3 0 

3 3 

37 

1-9 

2-2 

30 

Chatham  

23 

*8 

•6 

•6 

•4 

•2 

2-4 

2*7 

2-5 

Grand  Manan 

3-4 

5 2 

3-7 

2*9 

6-2 

5-8 

52 

8-5 

57 

Father  Point . 

6-3 

4-2 

3-7 

3.3 

47 

•9 

8-5 

71 

4-9 

Quebec 

*8 

10 

1*4 

2'2 

2'1 

4'5 

11 

6*8 

29 

Montreal 

31 

26 

45 

3-7 

5-4 

53 

51 

45 

6-0 

Rockliffe  

•7 

• 8 

1 5 

1-6 

46 

•4 

•8 

1-3 

•6 

Kingston 

1-0 

1-4 

11 

•6 

3 3 

1-9 

1-7 

2 2 

1-1 

Toronto 

3*9 

3 4 

3 6 

44 

21 

8-6 

1-9 

•8 

3-7 

Port  Dover 

2-2 

2 6 

2-9 

1-4 

1*7 

11 

1-0 

2-3 

2-0 

Port  Stanley 

3 5 

3*2 

3 3 

1-9 

30 

1-5 

1-0 

2-8 

1*3 

Saugeen 

2-3 

1-2 

1-4 

•6 

4’5 

•6 

1-7 

5-4 

23 

Parry  Sound 

6-8 

2*4 

1-9 

2 1 

8-5 

•3 

25 

5-6 

•8 

Port  Arthur 

2-3 

33 

32 

1-3 

11 

1-8 

1-4 

1-6 

1-6 

Winnipeg 

31 

4-0 

1*7 

•6 

30 

2-5 

•6 

1-8 

*8 

Minnedosa 

2 9 

10 

3 5 

1-0 

8-7 

1*9 

1-9 

2-5 

1*9 

Qu’Appelle 

2*2 

4-2 

27 

44 

7-9 

1-7 

3-6 

3-2 

1-3 

14 
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TABLE  II. — Etsaltont  Direction  and  Velocity  of  the  Wind  for  each  month  and  for  the  year 

time  0h  0m  p.m.y  8h  0 m p.m. 


* STATIONS. 

July. 

August. 

September. 

Sydney 

S 23  W 

S 15  W 

S 1°E 

S 35  W 

S 3 W 

S10°W 

S 27  W 

S57*W 

S 23°  W 

Halifax 

S 73  W 

S 43  W 

S 49  W 

S 7 W 

S 31  W 

N 64  W 

N 85  W 

S 80  W 

S 87  W 

Yarmouth 

S 13  W 

S 30  W 

S 10  w 

N86E 

S 72  W 

S10E 

N 77  W 

S 55  W 

S 37  W 

Chatham 

S 57  W 

S 84  W 

S 48  W 

S 81  W 

S 68  W 

S 54  W 

S 84  W 

S 75  W 

S 57  W 

Grand  Manan 

S 46  W 

S 28  W 

S 43  W 

S 88  W 

S 37  W 

S 53  W 

S 78  W 

S 39  W 

S 51  W 

Father  Point 

N 79  W 

N 69  W 

S 78  W 

S 67  W 

N 79  W 

S 62  W 

S 69  W 

S 76  W 

S 68  W 

Quebec 

N 84  W 

S 85  W 

N 63  W i 

N 15  W 

1 N87  w 

N 39  W 

N 43  W 

S 76  W 

N 15  W 

Montreal 

S 55  W 

S 74  W 

S 48  W 

S 76  W 

S 83  W 

S 82  W 

S 63  W 

S 56  W 

S 53  W 

Rockliffe 

N 53  W 

N 63  W 

N 9 W 

N 68  W 

N 62  W 

N 54  E 

S 36  E 

N 74  W 

E 

Kingston 

N80W 

S 44  W 

S 21  W 

S 56  W 

S 47  W 

S 72  W 

S 44  W 

S 46  W 

S 50  W 

Toronto 

N 19  W 

S 6 E 

N 20  W 

N 28  W 

S 15  W 

N42W 

N 48  W 

S 24  W 

N 35  E 

Port  Dover 

N 2 W 

S 26  W 

N 33  W 

N 74  W 

S 52  W 

N 47  W 

S 66  W 

S 52  W 

S 63  W 

Port  Stanley 

N 12  W 

S 75  W 

N 35  W 

N 31  E 

N 85  W 

N 12  W 

sis  w 

S 52  W 

N 89  W 

Saugeen 

S 87  E 

N 43  W 

N 71 W 

S 43  W 

N 57  W 

N 45  W 

S 57  W 

S 88  W 

N 88  W 

Parry  Sound 

N 46  E 

S 86  W 

N 46  W 

S 1W 

S 86  W 

S 66  W 

S 25  E 

S 59  W 

S 8 W 

Port  Arthur 

N 36  W 

S 72  E 

N 16  E 

N 13  W 

S 38  E 

N 6 W 

S7e  w 

S 87  W 

S 9 E 

Winnipeg 

S 8 E 

N 58  W 

S 20  E 

N 83  W 

N 68  W 

S51  W 

N 77  W 

N 66  W 

N 51  W 

Minnedosa . . 

N 74  E 

N 24  W 

E 

N 15  E 

S 64  W 

N 42  W 

N41  W 

N 66  W 

N 49  W 

Qu’Appelle 

S 6 W 

S 73  W 

N 17  E 

S 58  W 

N 80  W 

S 2 W 

S 63  W 

N 75  W 

N 78  W 

October. 

November. 

December. 

Sydney 

S 54  W 

S 52  W 

S 38  W 

S 43  W 

S 42  W 

S 35  W 

S 29  W 

S 45  W 

S 41  W 

Halifax 

N 65  W 

S 79  W 

S 84  W 

S 59  W 

S 25  W 

S 44  W 

N 74  W 

N 87  W 

S 53  W 

Yarmouth 

N 38  E 

N 54  W 

S75E 

S 86  W 

S 78  W 

S 83  W 

N 39  W 

N 57  W 

N 69  W 

Chatham 

S 86  W 

S 68  W 

S 76  W 

S 74  W 

S 50  W 

S 29  W 

N 69  W 

S 85  W 

S 83  W 

Grand  Manan.  ... 

N43E 

S 36  W 

S 70  W 

S 46  W 

S 31  W 

S 30  W 

N 65  W 

S 60  W 

S 88  W 

Father  Point 

S 63  W 

N 78  W 

S 83  W 

N 78  W 

S 78  w 

S 86  W 

N 84  W 

N 89  W 

N 68  W 

Quebec 

N65W 

N 84  W 

N 81  W 

N 79  W 

S 55  W 

N 5 E 

N 53  W 

N 80  W 

N 62  W 

Montreal’ 

S 65  W 

S 55  W 

S 53  W 

S 57  W 

S 57  W 

S 67  W 

S 74  W 

S 80  W 

S 69  W 

Rockliffe 

S 88  W 

S 80  W 

S 6 W 

E 

N 86  W 

N 82  W 

E ' 

E 

S 50  W 

Kingston 

S 76  W 

S 36  W 

S 81  W 

S 63  W 

S 50  W 

N 86  W 

N 38  W 

S 36  E 

S 47  W 

Toronto 

N 65  W 

N 88  W 

N 64  W 

S 88  W 

W 

S 81  W 

N 55  W 

N 80  W 

S 72  W 

Port  Dover 

N 47  W 

S 86  W 

N 32  W 

S 74  W 

S 81  W 

S 71  W 

N 78  W 

S 83  W 

S 80  W 

Port  Stanley 

S 78  W 

S 64  W 

S 71  W 

S 84  W 

S 83  W 

S 84  W 

N 79  W 

S 89  W 

N 84  W 

Saugeen 

N 54  W 

S 84  W 

S 82  W 

N 82  W 

N 81  W 

N 77  W 

N 87  W 

N 85  W 

N 68  W 

Parry  Sound 

N 56  E 

S 49  W 

S 16  W 

S 48  W 

S 77  W 

S 58  W 

S 21  E 

S 41  W 

S 57  W 

Port  Arthur 

N 22  W 

N 23  W 

N 6 W 

N 18  W 

N 51  W 

N 9 W 

N 24  W 

S 76  W 

N 62  W 

Winnipeg 

S 

S 27  W 

S 9 W 

N 42  W 

N 27  W 

N 56  W 

N 66  W 

N 82  W 

N 87  W 

Minnedosa 

N 6 E 

N 76  W 

N39W 

In  63  w 

N 69  W 

N 35  W 

N 85  W 

N 89  W 

N 89  W 

Qu’Appelle 

S 42  W 

S 72  W 

S 53  W 

j N 89  W 

N 71  W 

S 78  W 

N 87  W 

N 88  W 

N 89  W 

METEOROLOGICAL  TABLES 
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from  observations  made  at  the  same  absolute  time , as  follows:  Greenwich  civil 
3h  0m  a . m.}  of  next  day) . 


STATIONS. 

July. 

August. 

September. 

Sydney  

5-5 

7*6 

4*7 

3-8 

6-6 

4-3 

2-2 

5 3 

38 

Halifax 

21 

4-8 

2-2 

•8 

2 9 

1-5 

2-1 

25 

1-9 

Yarmouth 

2 2 

50 

3-5 

•7 

2-1 

•9 

•8 

3-4 

1*2 

Charlottetown 

Chatham  

2 8 

30 

•9 

1*4 

24 

1-7 

3T 

5-3 

2-6 

Grand  Manan 

26 

13-8 

6-9 

1*8 

7-2 

7-6 

5-7 

92 

5-1 

Father  Point 

7-2 

7-4 

69 

5-4 

44 

54 

7-0 

7-8 

8 8 

Quebec 

2*5 

6-0 

1-8 

2 0 

4-9 

2-9 

1-5 

60 

5-6 

Montreal 

8-5 

6-5 

96 

90 

8-8 

9T 

6-0 

8-4 

8'6 

Rocklifife 

1-4 

4-0 

1*4 

17 

20 

•7 

•9 

1-9 

1*2 

Kingston 

•5 

2-4 

•6 

•9 

8 0 

1-5 

1-9 

4-7 

2-7 

Toronto 

33 

26 

52 

2-4 

25 

1-9 

1*0 

3T 

•6 

Port  Dover 

1-6 

29 

1-7 

•9 

1-6 

10 

1 0 

4 4 

1-2 

Port  Stanley 

1*7 

3 6 

1*7 

1-5 

14 

•7 

20 

3-8 

2-5 

Saugeen  

•5 

35 

•6 

•7 

4-7 

2-8 

3 1 

5-6 

3-5 

Parry  Sound. 

1*1 

5-0 

2-0 

IT 

5-8 

2-2 

3-0 

8-3 

40 

Port  Arthur 

1-1 

•8 

1*4 

1 3 

•8 

1-4 

5 

2 0 

*5 

Winnipeg 

2-5 

12 

1-7 

1*8 

2 5 

•7 

8 0 

2-2 

2 0 

Minnedosa  , 

1-4 

•9 

2 5 

■9 

27 

•9 

5-0 

9-1 

2-7 

Qu’Appelle 

2'9 

S 20 

10 

-6 

4'0 

'8 

4-8 

8-2 

3 1 

October. 

November. 

December. 

Sydney  

51 

52 

40 

8-2 

6 1 

60 

6-9 

5 3 

6 7 

Halifax  

24 

2 3 

1-6 

3-6 

3-6 

20 

1-9 

1-3 

1-9 

Yarmouth.  

17 

1-2 

•4 

4-2 

7 2 

4-4 

28 

2-2 

5-8 

Charlottetown 

•• 

Chatham  

2-5 

3 7 

21 

24 

4-8 

20 

3 0 

3-6 

3-2 

Grand  Manan 

•5 

7 5 

3 7 

63 

10  T 

7-  n 

A 7 

Pi  » Ct 

Father  Point 

i -■ 

11-3 

7-7 

6-9 

99 

i v 

90 

i 

10  T 

0 0 
10-2 

52 

8-6 

Quebec 

3 0 

5-7 

2 5 

3T 

22 

26 

41 

7-5 

5-8 

Montreal 

3-8 

57 

40 

99 

10  3 

8-3 

7T 

5-9 

6-2 

Rocklitfe  

8 

2 5 

•4 

*3 

6-3 

2 3 

•3 

•3 

'0 

Kingston 

10 

2-7 

1 1 

3 0 

4 5 

4T 

•8 

•4 

1-5 

1-5 

2-1 

2-3 

5'7 

7-3 

4-6 

8 1 

4 9 

4-8 

Port  Dover 

1-6 

1-7 

20 

5T 

45 

45 

33 

8 3 

44 

Port  Stanley 

2-0 

47 

1-3 

8T 

8*4 

6-9 

4 0 

6 8 

5*5 

14 

1-0 

27 

8-0 

7-7 

6 2 

ST 

52 

4*9 

Parry  Sound 

| 1-2 

P4 

•6 

3 8 

8-3 

4-6 

25 

8-6 

1-6 

Port  Arthur 

1-8 

1-3 

1-5 

1-7 

8-2 

20 

*8 

1-8 

P5 

Winnipeg  

2-9 

3-6 

3 7 

2-4 

59 

40 

2-2 

3-8 

2*9 

Minnedosa 

2-0 

3 5 

2 6 

34 

92 

4 3 

4-2 

7-0 

3 o 

Qu’Appelle 

i 31 

4 0 

3-5 

64 

7-2 

4*6 

42 

4 5 

8 6 

6 
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TABLE  III. — Mean  Temperature  of  the  Several  Months  and  the  Year  at  Stations  in 
the  Dominion  of  Canada  during  the  Year  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October 

November. 

December. 

Year. 

Ontario. 

0 

• 

Q 

o 

• 

e 

9 

9 

9 

• 

Q 

Axe  Lake 

0-9 

10-7 

24*5 

39  7 

501 

57*1 

61*7 

59*6 

52*5 

43*5 

27*7 

11*5 

37*37 

Bee  ton 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

62*4 

66  0 

66*1 

58  4 

48-8 

33  8 

16*3 

Blrnam 

18-9 

19-5 

30*0 

47*1 

52  7 

621 

66*1 

66  7 

60*4 

50*4 

34  3 

18*2 

48  87 

Barrie.  

15- 1 

14  7 

27*3 

44*8 

53  7 

62  9 

686 

66*4 

59  0 

48*4 

33*9 

17*4 

42  68 

Bala 

11*2 

122 

26  3 

410 

497 

588 

63*1 

62*0 

55*3 

45*8 

31*9 

14*2 

39*29 

Beatrice 

10-4 

121 

24*9 

43  2 

511 

591 

62*5 

61*5 

54*2 

44*7 

29-7 

12*8 

38  85 

Brampton 

17-7 

16  4 

28*7 

45*8 

54  1 

62  7 

67*6 

67*4 

58*7 

49*1 

36*5 

19  1 

43  65 

Brockville 

97 

11*8 

247 

460 

561 

64*2 

.... 

705 

60  6 

Brn  nt  ford  _ _ ^ ....  , 

18-1 

29*0 

46*8 

55  1 

643 

69*1 

68*1 

600 

49*1 

35*6 

19  6 



96 

109 

25*1 

Pollovi  Up  . 

14-2 

143 

27  6 

46*8 

56*4 

625 

66  3 

585 

Cornwall 

11-8 

12- 1 

23*8 

45*2 

56  6 

640 

69  0 

68*4 

58*9 

48*2 

330 

13*6 

42  05 

Conestogo 

17-6 

17  7 

27  5 

441 

541 

61*5 

648 

64*8 

57*3 

47*9 

31  0 

17*4 

42*14  . 

20-7 

226 

31*9 

478 

54*7 

63  7 

67*5 

67*5 

622 

50  4 

35*8 

21*4 

45  82 

Chapleau 

.... 

.... 

.... 

51*2 

39*5 

19*6 

141 

....  i 

Cartier,.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

53*3 

45*0 

24*3 

0 4 

■ 

Deseronto 

158 

18-8 

288 

45*2 

65  7 

630 

680 

667 

58*4 

48  4 

34*7 

18  5 

43*50 

Durham 

16-8 

17*7 

29  8 

466 

54*7 

62*6 

67*1 

66*8 

1 60*6 

48  9 

32  9 

18  7 

43*60 

Egremont 

13  9 

11*6 

257 

42‘9 

49*8 

59*7 

62*1 

63*5 

550 

45*0 

30*1 

16  3 

39-63  i 

Elora 

17  9 

17*6 

27*3 

44*2 

53*7 

62*3 

65*9 

64*5 

569 

468 

31  4 

17*0 

42*12  I 

*p!rifi  

23-0 

23*5 

33*8 

48  6 

604 

730 

74-8 

68  7 

616 

38*5 

26  5 

i 

• . . . ■; 

Fitzroy  Harbor 

132 

.... 

< 

< 

Guelph 

17-3 

16*2 

268 

44  5 

54  2 

60*9 

66  3 

64*4 

57  5 

46*8 

324 

17  6 

42  07  ‘ 

Galt 

17-9 

19  2 

270 

44*8 

63  1 

62*1 

66*  1 

64*5 

57*5 

47*9 

32  4 

17  9 

42*o3 

Goderich 

20  3 

19*9 

28*9 

463 

51*7 

60*6 

64*4 

65  4 

60  8 

50*7 

35*7 

21*4 

43  84 

Graven  hurst 

125 

13  2 

26  6 

430 

515 

60*5 

64*8 

62*7 

56  5 

43*9 

31*9 

15  7 

40*23 

Granton 

, 187 

18*9 

28*7 

46*6 

54  1 

62  2 

662 

657 

59  3 

49  2 

33  4 

19  2 

43  52 

Heron  Bay . 

43*4 

22*9 

2*6 



. 21-7 

217 

319 

45*9 

564 

64  0 

70*4 

69  4 

63*1 

51*5 

37*1 

23  4 

46  37 

Kingston 

. 15  1 

15*1 

274 

44*0 

53*8 

62  9 

67*4 

67*1 

602 

49  0 

350 

186 

42*97 

Lakefield 

43  7 

54*5 

62*0 

66  1 

55*3 

47*4 

330 

13*7 



Lucknow 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

61*4 

65*6 

66*7 

61*2 

508 

34-5 

20*3 



Lindsay 

. 12-9 

13*5 

26  4 

44  6 

53*2 

61  0 

653 

64  4 

56*2 

45*7 

31*2 

i5*5 

40*82 
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TABLE  III  (Continued).  — Mean  Temperature,  dec. 


January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

es 

a 

June. 

July. 

August. 

Septembei 

i 

October. 

November 

December. 

Year. 

Ontario .— Continued. 

a 

O 

0 

o 

O 

V 

0 

o 

o 

O 

9 

O 

London 

2 <’3 

47  3 

542 

a o-  a 

659 

65-4 

59  ■ g 

AQ  9 

34*5 

19  o 

44  04 

London  (2) 

19  4 

17  9 

26’6 

464 

52  9 

642 

670 

58-9 

' to  2 

47*9 

34’ 1 

183 

Listowel 

16-5 

16  3 

269 

45  4 

52  4 

61  3 

64  4 

64  4 

571 

47-2 

32  3 

17’3 

4177 

Little  Current 

— 

.... 

.... 

.... 

67-6 

59  3 

49  0 

32  6 

16’0 

.... 

Mount  Forest 

16  0 

13  5 

. .. 

46’7 

51-4 

59  6 

63-2 

63-9 

560 

46  4 

33*2 

18  7 

.... 

Minden 

.... 

.... 

.... 

.... 

44  6 

30  1 

12  7 

.... 

Northcote  ....  

92 

83 

23  1 

447 

548 

60-9 

675 

64  0 

6V9 

44-5 

.... 

100 

.... 

Newcastle 

19  4 

16  6 

300 

46-9 

54’ 1 

63  4 

70’8 

625 

52  6 

37  8 

219 

... 

Norwood ! 

.... 

.... 

60-4 

63-8 

623 

63’6 

43  4 

31*9 

.... 

North  Bay 

. .. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

10-5 

.... 

Nepigon 

.... 

.... 

.... 

.... 

49*0 

40  9 

19  0 

06 

.... 

Oshawa. 

172 

Ofi  • 1 

456 

CQ  . A 

fit  -fi 

65‘6 

n:c.  l 

47-7 

OK.C 

19‘4 

Ottawa 

10  6 

106 

LO  I 

24-4 

451 

oo  4 

55  9 

Oi  o 
626 

OO  2 

67’1 

65  2 

OO  1 

56’1 

45-8 

OO  o 

3L  6 

10’7 

40  I i 

44  47 

Owen  Sound 

141 

22-7 

267 

451 

48  6 

568 

617 

614 

55-7 

461 

30*8 

16-3 

40  50 

Niagara,  S 

211 

21-4 

30-4 

46-8 

55’4 

64  5 

689 

676 

61*6 

501 

36’0 

23-4 

45  60 

Port  Arthur 

0-6 

70 

183 

35  6 

478 

558 

62-8 

600 

49’2 

42  8 

227 

4 4 

3377 

Parry  Sound 

110 

133 

25-7 

423 

50  6 

601 

64-1 

62’7 

56  3 

46  3 

321 

15’4 

39-99 

8-4 

8’7 

23-8 

429 

557 

61*6 

66  9 

64  8 

56-2 

46  8 

33  6 

10*6 

40  00 

Peterborough ! 

14  7 

14*9 

280 

473 

56’7 

64-7 

69-0 

66’5 

58’6 

48-2 

33-9 

16  8 

43  28 

Point  Clark 1 

206 

18-9 

273 

42  6 

48-4 

56  0 

615 

64  7 

60*7 

50  6 

36  5 

22’4 

42*52 

Point  Pelee 

21  0 

230 

30  5 

544 

58’2 

67-8 

72-8 

711 

67*2 

54  3 

390 

22  4 

48  37 

Port  Stanley 

2P7 

216 

303 

446 

532 

62’2 

65  9 

65-6 

61  2 

501 

36’5 

21*5 

4453 

Port  Dover. 

20  7 

20-7 

30-3 

44  9 

54*9 

63  3 

67-6 

66*9 

61’3 

50*6 

36*5 

21;5 

44-93 

197 

22  0 

31-0 

47’7 

546 

634 

67  3 

661 

61-4 

510 

355 

20*1 

4493 

6 8 

7’2 

231 

40’8 

52  1 

58-0 

63-4 

61-9 

53-6 

434 

290 

7*8 

3728 

Renfrew 

9*6 

24  1 

A A • A 

54 ’5 

61*5 

65  "9 

f\d  ‘ d 

56’0 

46*9 

31 -2 

9’7 

39  71 

Ridge  town 1 

20*2 

20’7 

310 

47  1 

54-4 

62-8 

66-8 

OS  S 
66  8 

60  2 

50-2 

35  4 

181 

44  48 

St.  George 

191 

194 

29’5 

46  1 

54  9 

63  7 

67’9 

66-8 

59-0 

49  1 

34-6 

20*3 

44  20 

Stoney  Creek j 

21  9 

20  9 

31  9 

447 

55’3 

62-2 

68-8 

68  3 

61  3 

50’5 

37-1 

22’7 

45  46 

Sharon j 

.... 

.... 

44’9 

52-7 

61  6 

65  1 

64’7 

56  9 

47-2 

33  2 

17*,r 

.... 

Saugeeu II 

18  6 

18-3 

28-2 

439 

48  7 

576 

61*7 

63-4 

58*7 

48  4 

34  9 

21*1 

41*96 

Stratford | 

17-6 

17’8 

27  ’4 

46’2 

544 

619 

65  7 

650 

58-2 

48’1 

328 

17*5 

42*72 

Simcoe jj 

22’ 0 

206 

307 

47  3 

556 

63*7 

68’0 

68- 1 

60  3 

50’5  j 

37  5 

21’6 

45  35 

W+) 
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TABLE  III  (Continued) — Mean  Temperature , &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

! Year. 

Ontario*— -Continued. 

■ 

© 

• 

9 

O 

© 

O 

9 

O 

o 

o 

i o 

O 

Sprucedale 

90 

106 

25  5 

43  0 

49  5 

57-2 

61-9 

62  3 

55  5 

447 

28*3 

j 11'4 

38  24 

Sarnia 

21-1 

20  1 

296 

44- 1 

52  0 

699 

72'6 

61*8 

56'8 

35  2 

22'8 

.... 

Savanne 

8 3 

1 9 

130 

40  8 

48  9 

58-7 

64  6 

59  6 

471 

40'8 

16  0 

— 3'0 

SI  -86 

Schreiber 

.... 

.... 

.... 

49'3 

.... 

Toronto 

19-3 

191 

30-1 

454 

535 

61*4 

67-4 

66'2 

59' 1 

486 

35  7 

j 21  3 

43'92 

Trenton 

14  9 

15-1 

26  3 

45  4 

54'3 

62  3 

669 

65'2 

57  8 

.... 

Woodstock 

189 

192 

29-2 

46*3 

547 

63  3 

67' 5 

664 

59'6 

48  9 

34  2 

18  8 

43  97 

Welland 

20*4 

20  5 

29  4 

44  ’4 

51  9 

61-8 

67  0 

j 64'2 

609 

492 

35-3 

Windsor 

214 

23  6 

329 

50*1 

58  3 

66  4 

7i'3 

69'5 

63  9 

53'1 

37*1 

21'2 

47'40 

Uplands 

.... 

.... 

61-3 

j 60'2 

53'7 

41'6 

27-1 

10-8 

Zurich 

192 

18  8 

28  9 

46-9 

53*4 

61*2 

65'4 

■ 66'4 

61-6 

51'1 

34'3 

19  3 

43  90 

White  River 

— 

.... 

.... 

.... 

.... 

47 1 

37  9 

10-5 

5'8 

Quebec. 

Anticosti,  ®.W.P 

18  1 

14*3 

22  3 

32- 1 

40-4 

52-0 

57'2 

56'2 

485 

30  2 

33  1 

19  0 

36  03 

Anticosti,  W.P 

15-9 

13  1 

20-9 

31  8 

413 

52-1 

58'8 

; 56  6 

48  6 

38'3 

32  9 

17'5 

85 ’66 

Anticosti,  Heath  P 

19  6 

13  9 

21  9 

32  0 

406 

514 

57  4 

589 

49'8 

39'5 

34' 7 

20*0 

36*64 

Brome 

14-0 

12  3 

23-3 

43  5 

535 

61*6 

66  3 

! 65  1 

57  0 

44'4 

33'2 

13 '9 

40-68 

Bird  Rock 

240 

17  4 

23-9 

31-7 

38  9 

506 

58  2 

59-4 

53' 0 

43' 1 

36'8 

25'8 

38  57 

Bicquet  

37-2 

44  3 

50  2 

52'4 

52'2 

46'8 

401 

31'4 

Belle  Isle 

147 

11-5 

16  5 

25-2 

37-6 

47-2 

50  0 

46'8 

41'7 

38*8 

33*2 

15  6 

31  57 

Cranbourne  

111 

92 

19-2 

40  2 

490 

576 

61'8 

60'0 

51*0 

41-0 

28  5 

9 5 

36-51 

Chicoutimi 

5*6 

1-4 

14*8 

35  4 

47-2 

58-6 

61'3 

59'6 

49'6 

38'5 

26  1 

-0  9 

3310 

Cape  Chatte 

.... 

34  9 

43  7 

55  3 

59  5 

l 57' 3 

49'3 

40'3 

32'1 

15*9 

.... 

Cape  Magdalen 

16  1 

13  1 

20  9 

34  6 

44  4 

55*7 

58  8 

57  4 

494 

40  3 

32'0 

15'3 

36-50 

Cape  Norman  

19  9 

174 

20  1 

283 

3S0 

47' 1 

49'6 

50'3 

46  9 

396 

33  5 

19'8 

34-21 

Danville 

13*8 

13  6 

21-7 

45  4 

539 

61  8 

65 -6 

61  7 

52  3 

449 

32  0 

14  4 

40  34 

Father  Point .... 

13  1 

104 

18-7 

34*6 

44  3 

53*6 

56  6 

54  8 

48  7 

40'2 

30  6 

12-7 

34  86 

Huntingdon 

11  '4 

11-7 

229 

42  5 

539 

611 

65  7 

61  1 

55  7 

45*2 

3L'8 

136 

39-71 

Montreal y. . 

12  2 

12-2 

23  2 

44  2 

54  6 

63  3 

67*8 

66  7 

57  3 

46'6 

33  4 

14'2 

4131 

Quebec .... 

126 

10-8 

22*1 

41  1 

50-4 

60  7 

64  2 

63'2 

54  0 

43'6 

31  2 

11'8 

38-81 

JPetntdes  Monts 

88 

8-0 

19*8 

35-4 

42  0 

568 

61  1 

i 61'2 

47  1 

34  0 

27  4 

8'8 

34  20 

Richmond 

12-9 

11*2 

21*3 

416 

524 

60  9 

65*  0 

63  8 

53'9 

42  8 

31  9 

i 12-4 

31  17 

meteorological  tables. 
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TABLE  III  (Continued). — Mean  Temperature , &c. 


January. 

£ 

u 

a 

3 

h 

Xi 

© 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

, October. 

November. 

December.  | 

Year, 

Quebec . — Continued. 

G 

o 

O 

O 

O 

0 

Q 

Q 

0 

o 

O 

C 

St.  Francois 

45-8 

55' 2 

629 

682 

67-8 

551 

44  2 

33  7 

12-4 

Sherbrooke 

120 

11  6 

203 

44  0 

51-8 

63-2 

63-0 

63-3 

53-1 

• • • • 

#||# 

Point  Levis 

11-0 

8 7 

18-8 

36  9 

495 

64-9 

64-8 

52  5 

46-5 

32- 0 

15-7 

• • • • 

Quyon 

.... 

534 

61-6 

6S-9 

59  9 

53  4 

42-2 

34  1 

17-2 

.... 

New  Brunswick. 

Bathurst 

13-8 

139 

26  3 

41-7 

43 ’8 

64-4 

67-1 

64-4 

570 

46-8 

36-2 

15-9 

41  14 

Chatham....... 

14-8 

14-8 

23  7 

387 

489 

60-6 

65  5 

62  7 

54  2 

42  5 

33  9 

14-5 

39  57 

Dalhousie...... 

7 1 

20  9 

36  6 

45-8 

57-2 

625 

60  5 

51  0 

41  0 

31-2 

10  6 

36-46 

Fredericton 

15  3 

16  2 

26-3 

4P5 

51-6 

62  4 

671 

63  8 

54  8 

44  9 

35-5 

16-7 

41-34 

Grand  Manan 

26  0 

23' 5 

29-9 

41-6 

48-4 

57  8 

62-9 

615 

562 

48-1 

40  6 

28-2 

43-73 

Grand  Falls 

.... 

31  5 

194 

Parker's  Ridge 

478 

604 

65-2 

59  6 

522 

41-2 

• • •/• 

98 

lt|, 

St  Andrews 

21-8 

19*7 

27-7 

41  2 

49-7 

581 

62  8 

61-1 

55*3 

46-6 

38  8 

23  0 

4214 

St.  John..., 

21-0 

20'0 

27-2 

396 

48-9 

57-4 

61-2 

60  4 

54  3 

45  4 

38-4 

23- 1 

41  41 

Woodstock 

.... 

.... 

34-0 

13  3 

.... 

Point  Lepreaux 

23  3 

21-2 

285 

38  1 

461 

529 

55-5 

593 

53  0 

47-5 

40-1 

25  5 

40-91 

Nova  Scotia. 

Antigonish 

24-6 

18  6 

246 

34  5 

49  3 

60  9 

Glace  Bay 

223 

24-2 

36  8 

44  0 

55  7 

62-5 

61  4 

55*2 

43-8 

38-7 

27-2 

41  58 

Halifax 

27-4 

24  8 

28  2 

40  7 

48-4 

58‘5 

65  0 

62-9 

57  4 

46  7 

40-4 

298 

4418 

Pictou  

30-8 

29-5 

29  9 

40-5 

50-1 

60-3 

667 

65  3 

58  2 

470 

427 

30  7 

45  97 

Sydney 

26  9 

232 

26  0 

36  5 

46-1 

56-6 

63-4 

62  3 

55  "7 

44-8 

388 

29-7 

42-50 

Sable  Island 

36  0 

ol  1 

30  9 

38  4 

457 

60-9 

53T 

63-2 

60-0 

504 

44-9 

38  2 

46  07 

Truro  

259 

22-3 

25  9 

39-2 

50  0 

58  6 

65  4 

62  6 

54  T 

44-5 

39  1 

28-1 

42  98 

Yarmouth 

29  0 

27  4 

30-6 

40-6 

48-4 

55  9 

60  8 

59-8 

56  0 

476 

429 

32  0 

44-25 

Whitehead .. . 

24  4 

26  6 

35-6 

427 

52/0 

59  6 

60-9 

569 

47-2 

41-0 

32*1 

42  31 

Digby | 

24  2 

24  1 ; 

293 

413 

50-9 

[ 

59-8 

66  5 

62  8 

1 

563 

48-2 

38-0 

263 

43  98 
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TABLE  lit  (Continued). — Mean  Temperature,  due. 


January. 

February. 

March. 

April. 

o8 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

P.  E.  Island. 

© 

° 

0 

© 

o 

© 

O 

© 

o 

© 

O 

O 

213 

190 

24 ’4 

370 

48'8 

59- 2 

Kllmahumaig 

19-0 

160 

21*9 

36-4 

47-1 

59  0 

64-3 

61*8 

55  0 

43*1 

36-7 

21  7 

40-17 

Nevif oundland . 

St.  Johns 

31-2 

27-6 

28-1 

342 

45-9 

544 

626 

58-2 

534 

42  8 

37-4 

30 ’1 

42-16 

Point  Rich 

24-0 

21-0 

22  1 

299 

40-5 

491 

621 

534 

48  9 

41-1 

358 

23-8 

36  77 

Manitoba. 

Minnedosa 

14-4 

1-2 

13-6 

390 

51-6 

60  7 

674 

59  5 

447 

411 

16  1 

1-2 

31-61 

Russell 

18-2 

09 

120 

38-8 

51*7 

60- 1 

669 

59-7 

448 

40-3 

148 

4.4 

30-72 

Stony  Mountain 

13  6 

10 

157 

419 

530 

621 

69  5 

639 

480 

449 

18-2 

1-6 

33-58  , 

Sonrisford  

10-8 

5 7 

159 

414 

55' 0 

615 

69-2 

648 

.... 

• • • • 

17  5 

09 

Winnipeg 

138 

1-3 

15-6 

42  2 

536 

63  0 

69-5 

644 

48-7 

45  0 

171 

4 1 

33-58 

"Fllfrliorn . . . , 

18*5 

32 

489 

43*6 

191 

10 

Hillview 

16*0 

2 4 

14  2 

402 

52-3 

60  7 

69-0 

609 

46  0 

42  4 

18  4 

2-4 

32  34 

St.  Albans  

10-8 

21 

169 

42  1 

552 

632 

71-9 

64  8 

500 

45  0 

20  5 

~*0-9 

35  00  ( 

Stf  Prtnlfn.Cfi  

lb'7 

12 

15- 9 

43-8 

545 

Portage  la  Prairie 

8-9 

6*0 

206 

45*4 

575 

629 

72- 1 

666 

50*4 

454 

196 

0-2 

3648 

Fort  Osborne — 

— 

.... 

— 

.... 

612 

653 

62-1 

47*0 

4P7 

125 

27 

Selkirk,  E 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

71*6 

64-7 

50  6 

.... 

.... 

.... 

(tI  ad  stone.  

43-7 

18-8 

0 3 

■; 

Swampy  Island 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

17-5 

-4-6 

N.  W.  Territory . 

Frtmontnn 

137 

16-0 

22-7 

Medicine  Hat 

4 7 

27-5 

29-1 

48*1 

58  0 

68-6 

68-3 

70-2 

54-8 

457 

27-5 

14*2 

42-27 

Qu’Appelle 

15  0 

7-5 

166 

391 

514 

63-2 

70-4 

616 

48-3 

41-7 

17  4 

0-5 

33  47 

Chaplin 

29  6 

426 

54-3 

623 

63-0 

55  4 

45-7 

42-4 

18-3 

05 

Grenfell 

13-1 

6-8 

16  4 

38  9 

52  5 

62-5 

690 

61-6 

46-3 

416 

17-6 

1*4 

33-23 

Parkland 

10-4 

5-2 

19  1 

430 

510 

60-1 

662 

606 

465 

42*1 

18  3 

0*6 

33-43 

179 

12-2 

15-7 

36  2 

.... 

.... 

.... 



Calgary 

21 

26*4 

270 

41  7 

492 

683 

649 

59  4 

49  4 

40  8 

27-1 

14-4 

38-04 

Maple  Creek 

2'5 

270 

27*8 

46-1 

56-7 

68-7 

g *sis**rw 

74-7 

67*4 

52-9 

444 

25*8 

13-4 

4187 
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TABLE  1LI  (Continued). — Mean  Temperature , &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

>> 

<0 

June. 

July. 

1 

S 

00 

a 

to 

a 

< 

September. 

| • October. 

i 

1 

9 

£> 

p 

9 

0 

4 

1 ! 

! December. 

1 ij 

Year. 

N.  W.  Territory. — Con. 

9 

Q 

O 

O 

o 

O 

Q 

9 

9 

• 

0 

0 

* 

Gleichen 

42 

25  9 

27*2 

41-6 

522 

59*6 

691 

61-2 

60-1 

38  2 

.... 

• ... 

.... 

Balgonie 

166 

12*3 

16-3 

38*5 

53- 0 

59-6 

607 

584 

49  9 

331 

16-1 

01 

29-73 

Fort  Chlpewyan 

26-6 

15  4 

1-3 

270 

40-5 

63-4 

64-2 

574 

403 

34-8 

11-4 

5-4 

24-41 

Indian  Head 

14-9 

1-3 

198 

40-7 

547 

6P9 

732 

688 

48-5 

40  8 

14  4 

3-4 

3417 

Pheasant  Forks  

16  8 

33 

13*2 

34*8 

515 

634 

68-2 

60-1 

456 

405 

140 

4-0 

3116 

Regina 

15  3 

1-4 

151 

40-0 

52  5 

652 

730 

64*4 

47-6 

40-8 

16  e 

35 

32  92 

Prince  Albert ... 

23  4 

.... 

.... 

35-4 

46-7 

58-3 

61-2 

55  5 

41-4 

372 

10-8 

52 

.... 

Moose  Jaw . . .. 

.... 

.... 

69-3 

75  7 

69*5 

49  6 

445 

18-2 

3 6 

.... 

Lethbridge 

.... 

.... 

656 

73-8 

702 

53-4 

472 

318 

212 

.... 

Poplar  River  

215 

75 

400 

42  5 

.... 

.... 

.... 

41-3 

38  9 

14  1 

8-1 

.... 

Swift  Current 

7 4 

18  9 

21-8 

! 

427 

53  1 

638 

72-7 

64  7 

49  3 

416 

22-7 

7 6 

37  62 

Hudson's  Bay. 

Fort  Churchill 

276 

20-7 

8’4 

16'4 

24-4 

43- 1 

56-9 

52-9 

380 

81-5 

5-3 

15-4 

10-87 

Port  LaperriQie 

254 

25  5 

10-8 

7-5 

22-8 

359 

401 

39-3 

.... 

Port  de  Boucher ville 

24*4 

26-2 

11-0 

62 

22  7 

37  4 

39  1 

39  1 

.... 

.... 

... 

Ashe  s Inlet 

19  3 

193 

8-0 

8*4 

24-6 

36-6 

41  1 

402 

345 

.... 

.... 

Port  Burwell 

10-4 

o-i 

145 

28'0 

355 

416 

40‘7 

32- 5 

Stupart’s  Bay 

2P5 

20  "4 

6-7 

10-5 

24-8 

38-6 

413 

426 

360 

.... 

British  Columbia. 

j 

Victoria 

34-8 

42-7 

42-8 

48*0 

528 

67  0 

60-5 

59  5 

557 

48-6 

43  2 

43  4 

49  08 

Q,uamlchan 

31-3 

40-8 

44*6 

461 

53-3 

60-0 

64-0 

618 

54-4 

474 

400 

40-6 

48'69 

Port  Moody 

48*2 

39-2 

40*0 

Fort  Simpson  

.... 

.... 

i .... 

j 

517 

56  5 

565 

531 

47-1 

40-8 

38-4 

.... 
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TABLE  IV. —Highest  Temperature  in  each  Month  at  Stations  in  the  Dominion  of 
, Canada,  during  the  year  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Ontario. 

© 

0 

0 

e 

0 



o 

0 

9 

1 

9 

— 

e 

Axe  Lake  

43-0 

45  0 

46-0 

750 

740 

800 

90  0 

900 

82*0 

72-0 

62  0 

40-0 

Beeton 1 

41  -fi 

47-8 

79 '9 

88 '2 

93  4 

CQ  A 

07  -Q 

70.7 

AQ  Q 

Birnam  

48*8 

45-3 

62  2 

81  1 

IV  4 

82-4 

88-4 

94  2 

CV  4 

88-4 

0/  a 

87-4 

i 0 / 
76  9 

oy  y 
67-2 

44  0 
440 

Barrie „ 

46*1 

43-4 

476 

78  4 

77  8 

908 

97  0 . 

93-1 

89-7 

76  6 

71-6 

426 

Bala  

42-0 

45  0 

43  5 

77-5 

760 

86-0 

900 

88-0 

87-0 

745 

70  5 

45  5 

Beatrice 

43'5 

41-0 

51  0 

75  0 

730 

86-0 

875 

85*5 

815 

715 

66*8 

410 

Brampton  

< 45-0 

40-0 

50  0 

790 

800 

85  0 

93  0 

90  0 

0 

00 

76-0 

67  0 

45-u  : 

Brantford  

49  0 

48-0 

510 

80  0 

840 

89  0 

920 

92  0 

86-0 

760 

67  0 

. 

46- U 

Bancroft 1 

424 

46’9 

517 

Cornwall 

49-5 

43  9 

53  2 

78'8 

793 

83-6 

91  3 

88  0 

87-9 

755 

87  7 

40  1 5 

Conestogo  

47*3 

45-2 

49-4 

766 

773 

87-7 

89-2 

869 

880 

71-8 

67*8 

41-5 

Chatham 

49'0 

49 '5 

59-5 

80-0 

85-5 

92  0 

90  0 

940 

91-5 

830 

73  0 

49- 0 ! 

Chapleau 

.... 

.... 

.... 

70-0 

600 

j 

Coldwater 

40-2 

38-1 

45  1 

693 

79  0 

910 

950 

962 

910 

76-1 

70- 1 

39-0 

Deseronto 

510 

410 

560 

783 

795 

82-5 

92  0 

89  0 

88-0 

75  5 

63  0 

43-0 

Durham 

47  0 

47  0 

460 

78-0 

79  0 

88-0 

90-0 

89-0 

86-0 

760 

670 

430 

Egremont 

44-0 

AC  . A 

430 

4 1 * A 

47-0 

A Q . A 

74' 0 

750 

90  0 

86-0 

89-0 

83-0 

720 

61  0 

38-0  ‘ 

u 

41  U 

77‘0 

78'5 

80  0 

910 

90‘0 

86  0 

750 

64’0 

40  0 ; 

FItzroy  Harbor 

40-0 

40-0 

79-0 

78-0 

95-7 

90  0 

900 

74-0 

v69U 

42-0  J 

Guelph 

48-9 

47-0 

51-1 

81*1 

78-8 

86-1 

90-9 

92'3 

86-5 

76  0 

66  5 

42  5 :i 

Galt 

49-1 

41-6 

50-0 

77-6 

79-1 

85  8 

930 

91-0 

880 

76  4 

54-0 

440 

Goderich 

49-0 

45'3 

56-1 

75-3 

735 

88  5 

89-6 

87-0 

853 

72-4 

65-1 

411 

Gravenhurst 

44-0 

42-0 

51-0 

76  0 

740 

88-0 

91-0 

88-0 

84  0 

72  0 

670 

40  0 

Granton. 

49-5 

48  0 

58  0 

798 

80-8 

86-8 

938 

898 

87-8 

78-8 

658 

42  0 

Heron  Bay 

.... 

.... 

.... 

.... 

63  0 

55-0 

37-0  ] 

Hamilton 

I 53-8 

48-8 

55-8 

83-3 

85-8 

85-8 

96  3 

89  8 

87-8 

790 

698 

49-7 

Kingston 

| 50*3 

40-7 

54-1 

66-7 

l 75-2 

79-2 

90  5 

843 

79-8 

683 

612 

40  1 

Lakefleld..  

.... 

77-5 

77-0 

83  0 

860 

.... 

840 

75  0 

680 

40  0 

Lucknow 

.... 

.... 

.... 

90-0 

92-7 

89-4 

88  1 

76-5 

671 

43  0 

Lindsay 

1 

1 46  6 

42'7 

53  4 

1 . 

79-4 

78  8 

I 

90  6 

96-8 

936 

90-6 

86*2 

67  9 

40  2 
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TABLE  IV  (Continued). — Highest  Temperature , &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

i 

£ 

es 

§ 

ai 

3 

>“3 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Ontario — Continued. 

P 

O 

0 

O 

0 

P 

P 

0 

0 

O 

0 

P 

London 

49-1 

46  5 

58  1 

80  0 

78-1 

83-0 

89  7 

860 

84*0 

74'9 

64*6 

43*0 

London  (2) — j 

48-5 

44-8 

50  3 

81-0 

81-7 

83  0 

94  0 

85  9 

76*0 

59'8 

42*4 

Listowel 1 

44-0 

46  0 

45  0 

80-0 

800 

95  0 

960 

93  3 

88'0 

78*0 

68'0 

44*0 

Little  Current ..... 

.... 

.... 

880 

90*0 

75  0 1 

68*0 

46  0 

Mount  Forest 

44-0 

43-0 

48-0 

75'5 

87-0 

90'0 

90'5 

90-0 

85  0 

74*5 

64*5 

39*5 

Minden 

.... 

. ... 

— 

.... 

— 

74*7 

65*4 

56*1 

Northcote 

39-1 

362 

38-3 

64'9 

650 

732 

93' 0 

87'0 

71*8 

74*0 

44*5 

Norwood 

54-3 

38'8 

42-5 

72-0 

76-8 

84-2 

90-0 

85-1 

83  5 

74  3 

64*6 

37*0 

North  Bay 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

l .... 

38*0 

Nepigon . 

.... 

.... 

.... 

.... 

75*0 

66*0 

56*0 

35*0 

Oshawa 

46-7 

40-7 

51-2 

73-2 

79-7 

82'7 

900 

86'7 

I 83*7 

70*2 

61*2 

42*2 

Ottawa 

37-0 

38- 1 

433 

79-8 

75-0 

76'5 

89-1 

85-6 

85*4 

75  5 

65  2 

38*3 

Owen  Sound 

46*0 

46-0 

48-0 

76-0 

760 

82'0 

1 89'0 

860 

82*0 

70  0 

j 64'0 

430 

Niagara,  S 

51*0 

500 

62-0 

72-0 

750 

870 

92'0 

86-0 

87*0 

72  0 

600 

44' 0 

Port  Arthur ..... 

32-5 

45-0 

43-0 

62  0 

83-0 

870 

895 

800 

715 

72*5 

1 52'0 

38*0 

Parry  Sound 

45*2 

43 '7 

46-0 

74*8 

733 

87-0 

88  -7 

85'7 

I 81*7 

70'3 

62*8 

42*5 

Pembroke 

396 

39  6 

48-6 

80'6 

80-6 

86'9 

96-1 

! 96'6 

8j*6 

79  2 

! 70*8 

44*7 

Peterborough 

47-8 

44-8 

55' 0 

79*7 

77-7 

87'6 

92'6 

88'6 

87*6 

77*7 

64*7 

448 

Point  Clark 

ii  50  "0 

47-0 

45-0 

69-0 

64-0 

73'0 

78  0 

1 78'0 

790 

70*0 

58*0 

410 

Point  Pelee 

420 

50-0 

580 

74'0 

800 

85'0 

940 

95  0 

89  0 

74*0 

70  0 

460 

Port  Stanley 

52-0 

48-2 

53-0 

72-0 

82-0 

83'6 

91  • 2 

83'4 

83*0 

72  0 

62*5 

46*0 

Port  Dover 

50*2 

46  9 

541 

75'7 

75'7 

88-9 

90'9 

86-0 

82'0 

74*2 

61*1 

42*0 

Petrolia 

49-0 

48-0 

61'0 

82-1 

83'5 

90'1 

95'5 

91-1 

91*1 

80*0 

70*1 

46*5 

Rockliffe 

42-9 

38-9 

49-8 

8L'7 

817 

81-7 

94'7 

89'7 

89  7 

77*9 

68*0 

46*8 

Renfrew... 

41*1 

41*1 

52' 1 

81-0 

78-9 

83'4 

95*7 

90'5 

88*1 

77*8 

70*0 

42*4 

Ridgetown 

1 480 

44*5 

59*5 

78 '0 

84'0 

88‘0 

90'0 

| 88*0 

87 '0 

77*0 

65*0 

45*0 

St.  George 

48*6 

46*3 

47'8 

78  8 

81-0 

85-2 

92'0 

91  0 

86*2 

80' 0 

700 

45' 0 

Stoney  Creek  

j 55  0 

46-0 

53  0 

81-0 

84-0 

860 

950 

94-0 

910 

78*0 

690 

500 

Sharon 

75-7 

77‘8 

82 '9 

87 '8 

1 88'2 

86*9 

75  0 

66*9 

49*0 

Saugeen 

| 48*1 

46*5 

50-6 

78-5 

72*9 

84'5 

88'5 

j 85' 5 

810 

72*2 

68*1 

42' 0 

428 

53  8 

74 '9 

79  • 2 

84 '9 

91*7 

88*8 

84 '5 

78  o 

1A  • C 

Simcoe 

50  0 

45-0 

54-0 

75*0 

64-5 

SO'O 

87'  u 

84*0 

si  0 

1 

73' 0 

OO  i 

63' 0 

, 

rtU  O 

47' 0 

1 
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TABLE  IV  (Continued). — Highest  Temperature,  &c. 

January. 

February. 

March. 

"5 

a 

< 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Ontario Concluded. 

e 

Q 

o 

o 

0 

O 

Q 

O 

o 

O 

o 

0 

Sprucedale 

43-0 

430 

50-0 

78-0 

750 

87-0 

90-0 

90-0 

90-0 

78-0 

62-0 

39*0 

Savanne 

26-1 

41-0 

45*0 

760 

71-0 

84M) 

920 

93-4 

84*6 

69-0 

58-0 

34-0 

Schreiber.... 

.... 

.... 

— 

.... 

.... 

.... 

67-0 

.... 

.... 

Toronto 

47*3 

41*7 

53*9 

74*5 

78-5 

81-1 

89-5 

879 

839 

711 

62*0 

441 

Trenton 

50*5 

43*9 

46-9 

74-0 

77  3 

80  0 

89-0 

84-2 

830 

• • • • 

.... 

Woodstock 

00 

-1 

44  8 

52-1 

773 

80- 1 

88-1 

90-7 

90-1 

88-0 

76-0 

653 

41-7 

Welland 

510 

50*0 

62-0 

75  0 

78-0 

87  0 

90-0 

89-0 

87-0 

74  0 

63-0 

Windsor 

50  5 

55  6 

635 

844 

>6-5 

932 

952 

933 

91*1 

81-5 

73-0 

521 

Uplands.....  

— 

.... 

88-2 

833 

81-3 

72-7 

1 

i 69-2 

40*1 

Zurich  

490 

460 

58-0 

81-0 

80-0 

900 

96-0 

91  0 

85-3 

72-4 

67-0 

42-0 

White  River 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

80-0 

65-0 

600 

360 

Quebec. 

i 

Anticosti,  S.  W.  P 

42 ‘5 

40-1 

37*3 

48-9 

57-2 

67-9 

66-8 

683 

68-2 

57-6 

47-6 

38  5 , 

Anticosti,  W.  P 

35-0 

37-0 

35  0 

49  0 

51-0 

690 

72-0 

720 

69*0 

49  0 

49*0 

33  0 ! 

Anticosti,  Heath  P 

35-0 

370 

41-0 

46  0 

490 

650 

70-0 

690 

61-0 

560 

550 

40-0 

Brome 

50  0 

50  0 

55  0 

690 

670 

78-0 

83-0 

80  8 

75-0 

64-0 

57-0 

45-0 

Bird  Rock 

40-2 

44-9 

37-8 

44-5 

57-8 

768 

76-8 

73-8 

719 

570 

51  6 

45-2 

Biquet 

50  0 

60  0 

66-0 

70-0 

63-0 

60  0 

53  0 

620 

.... 

Belle  Isle 

40-0 

39  0 

390 

40-0 

59  0 

59-0 

62-0 

560 

50-0 

49-0 

450 

39-0  j 

Cranbourne 

41-9 

47  9 

49-8 

75-8 

688 

81-8 

86-8 

82-8 

80*8 

68-8 

62-0 

41-9  j 

Chicoutimi 

41-5 

42  9 

42-6 

77-2 

69  9 

82  6 

876 

816 

82-6 

70-1 

55-9 

35-8*  « 

Cape  Chatte ... 

.... 

.... 

53  0 

57  0 

68*0 

72-0 

720 

70-0 

630 

65-0 

34  0 ; 

Cape  Magdalen 

39  0 

5<r0 

390 

64-0 

620 

69-0 

71  0 

780 

68-0 

620 

54  0 

45-0 

Cape  Norman.... 

4 >'0 

41-0 

34  0 

39-U 

59  0 

65  0 

67- 0 

62  0 

620 

510 

45-0 

40-0  ! 

Danville 

480 

51  0 

53-0 

78-0 

76  0 

87-0 

92-8 

86  0 

86-0 

78*0 

67-0 

48*0  ;j 

Father  Point 

436 

446 

337 

56-1 

67  4 

68-7 

72*5 

70-8 

75-0 

^2-8 

654 

38-6 

Huntingdon 

450 

420 

57-2 

77  0 

78-0 

80-0 

88-4 

88-0 

890 

70-0 

68-0 

41*0 

Montreal 

46-8 

441 

53-0 

74  6 

74-2 

80-1 

873 

863 

82-7 

72-7 

63  3 

41-0 

Quebec. 

40-5 

392 

37  8 

74-5 

691 

77-1 

85  5 

83-2 

827 

69-0 

579 

404 

Point  des  Monts 

330 

380 

42*0 

60-0 

650 

72-0 

82-0 

82-0 

73-0 

44-0 

59  0 

32-0 

Richmond 

48*2  | 

43-9 

53-9 

73-1 

77-0 

84-7 

91*5 

85-0 

838 

72  1 

66  4 

43-3  , 
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TABLE  IV  (Continued). — Highest  Temperature , &c. 


Quebec— Concluded. 

St.  Francois  

Quyon 


New  Brunswick. 

Bathurst..,. 

Chatham  

Dalhousie  . . 

Fredericton 

Grand Manan 

Grand  Falls  

Parker’s  Ridge 

St.  Andrews 

St.  John 

Woodstock 

Point  Lepreaux 

I 

Nova  Scotia. 

\ntigonishe 

Glace  Bay 

Ilalifax 

Pictou 

lydney  

Sable  Island 

i'ruro 

Yarmouth. 

Whitehead  

jliigby  


Jauuary. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

£ 

*3 

*"S 

1 

August. 

: — — — - 

• September. 

October. 

November. 

December. 

O 

O 

Q 

Q 

p 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

61  -4 

?88'8 

88  0 

880 

98’0 

160*0 

91*8 

75*2 

65*2 

45*8 

411 

38'4 

46' 1 

79-8 

79-5 

81*4 

94*0 

88*0 

85*6 

360 

45- 0 

49’ 0 

755 

88-0 

80-0 

93  0 

93*0 

92*0 

75*0 

61*5 

47*0 

37-8 

50-5 

45-5 

77-9 

72-2 

82-6 

91*1 

911 

90*7 

72*1 

63*3 

50*4 

37-0 

43-5 

43  0 

70-0 

71*5 

78*5 

865 

86*5 

86*0 

68-5 

60*7 

39*0 

42*9 

50-8 

48-8 

75*8 

74*8 

82  7 

89*3 

89*2 

87-7 

72*5 

62*7 

47*8 

44'8 

49  2 

47  7 

68-6 

62*1 

756 

866 

83*4 

73*6 

65*6 

60*0 

51*7 

.... 

. ■ . 

.... 

68*0 

60*0 

44*0 

.... 

... 

... 

72*0 

83*7 

87-7 

88*0 

850 

71*0 

44*0 

47 ’3 

46 -8 

72*6 

69*7 

78'6 

87*1 

85*6 

80*1 

69*2 

60*7 

49*8 

42-0 

48*3 

480 

717 

72-8 

81*5 

85*7 

82*0 

71*5 

64*0 

61*0 

50*0 

... 

.... 

.... 

... 

.... 

59  0 

44*7 

43-0 

45*0 

43  0 

71*0 

60*0 

66  0 

68-0 

73*0 

70*0 

59*0 

56  0 

50*0 

48-0 

53*0 

55' 0 

72  0 

78*0 

850 

45*0 

52  0 

440 

67' 0 

69  0 

830 

83-0 

83*0 

84  8 

68*0 

58*0 

530 

45-1 

50-0 

50-9 

76*2 

68  1 

81-0 

84*0 

82*8 

81  0 

72*  0 

59  9 

53*5 

584 

540 

55-0 

69  0 

77  0 

81-8 

88  0 

84*0 

78  0 

70*0 

650 

600 

489 

530 

43-7 

70*0 

70*9 

81*0 

80-4 

84  0 

83*5 

65*  0 

620 

56*0 

47-0 

48  5 

45-0 

50  5 

60*0 

72*5 

64  5 

73  0 

70*5 

650 

55*5 

57*  0 

49  5 

53  5 

44-8 

68*0 

754 

77  4 

85*0 

82*4 

760 

71  5 

65  3 

57*6 

480 

510 

49*1 

71*9 

67*4 

78*5 

78-4 

75*4 

69*3 

70  5 

64*1 

53*3 

400 

40-0 

360 

610 

565 

63*0 

71  0 

73*0 

67*0 

600 

550 

49*0 

42  0 

50  0 

42-0 

68*0 

750 

75*0 

83*0 

80*0 

72*0 

730 

55  0 

49*0 
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TABLE  IY  (Continued). — Highest  Temperature , &c. 


January. 

1 

February. 

43 

O 

« 

s 

April. 

May. 

| June. 

July. 

1 

| August. 

1 

| September. 

October. 

November. 

December. 

P.  E.  Island. 

O 

-v 

O 

V 

e 

O 

9 

o 

o 

Q 

o 

Q 

0 

Charlottetown  

44-2 

46-4 

45’ 4 

69-9 

71*8 

78-8 

— 

.... 

.... 

Kilmahumaig 

359 

44-9 

45-7 

72  0 

75'6 

80-1 

839 

82-4 

84-4 

69‘7 

59-0 

48-4 

Newfoundland. 

St.  Johns 

53-0 

55  0 

4)0 

60' 0 

71-0 

74-0 

80  0 

80-0 

78  0 

67-0 

610 

59-0 

Point  Rich  

450 

40  0 

37-0 

38-0 

650 

650 

630 

68-0 

60  0 

550 

47-0 

40-0 

Manitoba. 

Minnedosa  

199 

446 

47  6 

76  3 

83-8 

88-0 

920 

102  6 

82  8 

82  4 

63-2 

388 

Russell ...  

190 

43-5 

405 

755 

85-5 

88-0 

95  0 

1037 

87-0 

81-0 

57-5 

34-4 

Stony  Mountain 

22-7 

41*9 

39-9 

80-8 

82-7 

89  7 

92-7 

103  7 

81*7 

75-8 

56-7 

34-9  ' 

Sourisford 

28-0 

42-9 

41  0 

83  0 

89  5 

940 

102-0 

105-0 

58-0 

38-0  ; 

Winnipeg 

24-2 

460 

41-3 

74-8 

84-8 

91-0 

94  8 * 

103  0 

82-1 

751 

55-9 

33  5 5 

Elkhorn 

20  0 

55-0 

— 

.... 

.... 

.... 

85-0 

86-0 

54-5 

.... 

Hillview. 

22-0 

44-0 

45-0 

78-0 

86-0 

91-0 

94-0 

101-8 

81-0 

83-0 

52-0 

37  0 t 

St.  Albans 

32  0 

49-0 

52-5 

82-0 

91-0 

95-0 

97-0 

108-0 

87-0 

86-0 

66’5 

38  0 , 

St.  Boniface ... 

240 

49-7 

41  0 

81'0 

84-5 

.... 

.... 

... 

Portage  la  Prairie 

23  0 

58  0 

60-0 

820 

88-0 

92‘ 0 

97-0 

104-0 

85-0 

83-0 

64  0 

40-0 

Fort  Osborne 

1 

900 

102-0 

82  0 

78-0 

520 

32-0  ; 

Selkirk 

.... 

.... 

934 

102-4 

83-3 

....  ■ 

Gladstone 

.... 

.... 

... 

.... 

85-6 

66-6 

30-9  j 

Swampy  Island 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

50-5 

.... j 

N.  W Territory. 

Edmonton..... 

360 

54- 0 

61*0 

70‘5 

88-0 

86*0 

87-0 

79-0 

79-0 

780 

64-0 

480 

Medicine  Hat 

41-2 

60-8 

67  3 

75-6 

92-2 

95  4 

108-2 

95-2 

85  2 

82-8 

63-2 

48-5 

Qu’Appelle 

24-8 

46-3 

53-5 

72-1 

84-2 

93-2 

99-8 

909 

84  7 

84-3 

58-5 

375 

Chaplin 

70-0 

75- 0 

960 

95‘  0 

110-0 

950 

90-0 

78-0 

50-0 

40-0 

Grenfell 

22  5 

350 

40-0 

70*0 

87-0 

92  0 

99  5 

910 

81-0 

81  0 

53-0 

34-5 

Parkland 

18-4 

50-3 

54-2 

76  8 

84-3 

92'5 

99  9 

91  5 

87-7 

78-4 

56-8 

33-8 

Lesser  Slave  Lake 

23-0 

45' 0 

54-0 

52  0 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Calgary 

48  0 

57-0 

64-0 

700 

84' 0 

840 

94-0 

85-0 

800 

810 

64-0 

510 

Maple  Creek 

42-0 

60-0 

650 

77-0 

90  0 

95-0 

105-0 

94-0 

86-0 

81-0 

60*0 

47-0 
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TABLE  IY  (Concluded). — Highest  Temperature , &c. 


January. 

February. 

March. 

'£ 

Pi 

< 

£ 

c3 

a 

June. 

July. 

So 

[ September. 

October. 

November. 

Becembei’. 

N-, \ W.  Territory— Concluded. 

Q 

e 

O 

n 

9 

V 

© 

9 

0 

O 

9 

o 

Gleichen 

45-0 

60  0 

67*0 

73-0 

87'0 

90-0 

103  0 

90-0 

85-0 

80-0 

.... 

Balgonie 

15-0 

36-0 

45-0 

70-0 

84-0 

910 

980 

880 

820 

83-0 

51-0 

34-0 

Fort  Chipe wyan . 

5-0 

12-0 

46  7 

49-0 

76-9 

795 

83  3 

79-0 

710 

55*4 

45-0 

25*1 

Indian  Head  

24*0 

30-0 

380 

88-0 

94-0 

108  0 

102-0 

108-0 

90  0 

75-0 

55-0 

50*0 

22-0 

29'5 

40-0 

43'0 

in -o 

730 

85  0 

92'0 

96*5 

100  0 

93  0 

87' 0 

830 

52  0 
59‘5 

32*0 

Regina 

45’5 

75  5 

86-0 

106 '5 

92’5 

85- 5 

85*0 

36'0 

Prince  Albert 

12  8 

51  7 

55- 0 

70-0 

84-7 

95-7 

89-7 

83-7 

79-8 

77  7 

51-7 

38-0 

Moose  Jaw. 

... 

.... 

105-0 

93-0 

88-0 

84'0 

55  0 

30  0 

Lethbridge 

.... 

87-0 

104-0 

89-5 

81-0 

84-0 

660 

56*0 

Poplar  River 

H-0 

43 '0 

68' 8 

72'8 

68'0 

66 '5 

46  5 

26-2 

Swift  Current 

36-4 

69-0 

630 

75'2 

86-2 

94-4 

106-6 

91  6 

86' 0 

82-0 

1 66-0 

1 

404 

Hudson's  Bay. 

1 

Fort  Churchill 

9-0 

7*0 

29*9 

44‘0 

52  1 

82-0 

80"0 

74- 0 

Port  Laperrierre 

5'4 

2'9 

21  6 

30-4 

39*4 

49'5 

60-8 

54- 9 

Port.de  Boucherville 

8-0 

26 

16-8 

28-1 

41-8 

54*8 

59-7 

60-3 

Ashes  Inlet 

16-1 

19-3 

22-4 

30'8 

40*8 

48'6 

53-3 

64-9 

42-3 

Port  Burwell 

17-8 

27-8 

36-2 

390 

47-0 

45*2 

56  0 

67-4 

45-5 

.... 

Stuparts  Bay 

10-9 

11-5. 

23-2 

40-8 

45-4 

60-3 

680 

66-5 

.... 

.... 

British  Columbia. 

Victoria 

510 

56-0 

60-0 

62  0 

74*0 

77-0 

85-0 

79-0 

80-0 

65-0 

•V7-0 

57  0 

Quamichan 

49-0 

54-0 

610 

65' 0 

82-0 

88-0 

92  0 

88-0 

86*0 

71-0 

63-0 

55-0 

Port  Moody 

.... 

.... 

. ... 

.... 

. . 

.... 

.... 

70-0 

52-0 

53*4 

Fort  Simpson.. 

.... 

.... 

.... 

.... 

67-3 

67-0 

69-3 

67-0 

610 

570 

580 

28 
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TABLE  V. — Lowest  Temperature  in  each  Month  at  Stations  in  the  Dominion  of 

Canada  during  the  year  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

05 

a 

3 

•“5 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Ontario. 

o 

O 

© 

O 

o 

9 

Q 

© 

O 

© 

0 

© 

Axe  Lake 

32-0 

30-0 

30  0 

20 

27-0 

40  0 

29  0 

32*0 

30  0 

22  0 

io-o 

27-0 

Beeton 

.... 

.... 

.... 

364 

375 

40-1 

39-3 

31-0 

26-0 

12-0 

13-2 

Birnam 

13-4 

23-3 

45 

12-3 

29-0 

35-9 

34*0 

39-9 

34-0 

28-0 

150 

7-5 

Barrie 

20-4 

28  9 

168 

13-6 

325 

41-0 

41-5 

44-0 

36  0 

239 

63 

163 

Bala 

255 

35  0 

15  0 

100 

30  0 

39  5 

47  0 

46-5 

38-0 

28-0 

50 

26  0 

Beatrice , . 

24-8 

34-0 

17-0 

44 

28-0 

33-0 

35-0 

37-8 

310 

23  0 

11  0 

21-5 

Brampton 

13-0 

21-0 

80 

17  0 

35  0 

40  0 

450 

45!  0 

40-0 

260 

120 

7-0 

Brantford 

12-0 

~20-0 

50 

20  0 

32-0 

40  0 

45-0 

44  0 

38-0 

39  0 

190 

20 

Bancroft. 

354 

39-2 

170 

.... 

— 

— 

.... 

.... 



Cornwall 

23  8 

253 

18-2 

170 

37-0 

445 

48-2 

451 

30-4 

20-3 

3 5 

19-1 

Conestogo 

8'9 

28  5 

11-7 

120 

29-7 

35-5 

38-1 

39-0 

365 

26-6 

5‘5 

19-1 

Chatham 

9-0 

11  0 

3-0 

13-0 

33*0 

415 

53  0 

500 

40-5 

27-0 

20-0 

~8-0 

Chapleau 

.... 

.... 

.... 

15-0 

37-0 

.... 

Coldvvater 

22-0 

341 

15- 1 

20  1 

342 

41*1 

45-2 

45  2 

32  2 

21-0 

53 

30-0 

Deseronto 

26  9 

25-7 

14-2 

18-7 

36-0 

41*5 

44-5 

46-0 

36-5 

24-0 

6-9 

14  3 

Durham ........ 

130 

25  0 

13-0 

9-0 

30-0 

36-0 

39-0 

420 

30  0 

25  0 

6*0 

90 

Egremont. 

150 

22-0 

14*0 

8-0 

310 

38-0 

410 

42-0 

30-0 

240 

7 0 

130 

Elora 

3*5 

19-0 

io-o 

11-5 

31  0 

37-0 

42  5 

40  0 

35-0 

27-0 

8-5 

15  0 

Fitzroy  Harbor 

355 

S9-7 

39-5 

40- 0 

507 

54-0 

380 

24-0 

9-0 

16-5 

Guelph 

10-5 

235 

10-2 

14-6 

305 

37*0 

414 

41-5 

34-5 

27-2 

86 

12-1 

Galt 

120 

25  0 

100 

15-0 

31-0 

j 35-5 

42-0 

42-0 

320 

26- 

11-5 

13  5 

Goderich 

5*7 

15-7 

6-7 

165 

32-1 

38-2 

42-8 

42-3 

37-9 

31-6 

io-o 

4-7 

Gravenhurst  ...  

28-7 

390 

12  0 

9-0 

30-0 

35-0 

40-0 

44  0 

35-0 

26  0 

2-0 

21*0 

Granton 

12-2 

22-0 

8-6 

12*8 

30-0 

39  0 

45  0 

40-0 

36-0 

17-0 

190 

28 

Heron  Bay 

.... 

.... 

— 

140 

25-0 

36  0 

Hamilton 

7 6 

14-7 

4 5 

16-8 

331 

38' 1 

4L  *2 

443 

34  6 

26*5 

14  8 

06 

Kingston 

20-6 

21  7 

11-3 

18-8 

379 

4V2 

47-0 

46  2 

39-0 

26-8 

15*0 

11  8 

Lakefield 

28-0 

27-0 

17  0 

12*0 

37  0 

420 

— 

47-0 

36-0 

24*0 

10 

20- 0 

Lucknow 

— 

... 

37-2 

39  7 

41-2 

34*0 

26-9 

25 

7-0 

Lindsay 

25*6 

32  6 

162 

13-8 

28-9 

32 '6 

405 

393 

32-0 

22*7 

3*4 

15*3 
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TABLE  V (Continued). — Lowest  Temperature,  &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

i - 

j ® 

€ 

0. 

October. 

November. 

December. 

Ontario — Continued. 

O 

9 

o 

9 

0 

O 

o 

London 

6 3 

17  *5 

58 

18  5 

30-6 

38-9 

41-9 

41-6 

38  9 

30  6 

160 

19*0 

London  (2). 

7-0 

19-0 

7-2 

17-2 

29-0 

440 

41-8 

.... 

34-0 

292 

15  3 

~8*9 

Llstowel....  

140 

20*0 

12  0 

15-0 

340 

38-0 

38-0 

40-0 

310 

26  0 

50 

14  0 

Little  Current 

.... 

.... 

.... 

46-0 

340 

25  0 

5 0 

21*0 

Mount  Forest 

120 

30-0 

20  0 

9-0 

33-0 

34-0 

38  0 

j 38  u 

j 31-0 

250 

3 0 

14*0 

Minden 

... 

.... 

... 

— 

— 

.... 

219 

7*4 

27*4 

Northcote 

35-0 

18  0 

100 

30-0 

450 

420 

530 

41-8 

27-5 

28*3 

Norwood . . . . 

220 

25-0 

128 

18-5 

32-0 

37-5 

37  4 

32-3 

28-9 

18-7 

1-5 

15*0 

North  Bay  

— 

.... 

.... 

.... 

. ... 

22*0 

Nepigou 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

28-0 

140 

27-0 

36*0 

Oshawa 

149 

2P6 

9-2 

19  8 

30-6 

36  5 

44  9 

454 

36-0 

241 

109 

6-2 

Ottawa 

265 

22-5 

15-8 

11*7 

34-9 

40  2 

44-0 

462 

300 

20-3 

o-i 

22-3 

Owen  Sound 

:6  0 

31  0 

9-0 

no 

24-0 

36  0 

42-0 

40-0 

340 

22  0 

10  0 

14*0 

Niagara,  S 

20 

140 

00 

25-0 

40-0 

500 

55-0 

520 

410 

30  0 

22-0 

4-0 

Port  Arthur 

35  0 

35-0 

19-0 

5 0 

28-0 

34  0 

37-0 

39-0 

270 

16  0 

10-0 

30*0 

Parry  Sound 

26  4 

35-6 

172 

52 

28-8 

362 

372 

48  2 

33  0 

23-8 

50 

24-4 

Pembroke 

34-7 

317 

19-8 

7-8 

31-4 

4L4 

450 

46  0 

364 

244 

6-0 

32- 1 

Peterborough 

28  0 

26  0 

15-0 

160 

331 

42-2 

442 

42  2 

36  1 

18*  L 

18 

15*3 

Point  Clark.... 

4*0 

120 

5*0 

160 

365 

43-0 

49‘0 

50  0 

45- o 

31*0 

8*o 

2*0 

Point  Pelee 

2*0 

00 

60 

380 

45-0 

55- 0 

61  0 

58-0 

540 

38-0 

27-0 

5 0 

Port  Slanley 

3*7 

20-0 

33 

189 

3P9 

39-4 

43  4 

432 

36-3 

320 

18-7 

0*6 

Port  Dover 

38-0 

150 

26 

21-0 

360 

43-0 

48-7 

45  0 

40-0 

31-0 

210 

1*6 

Petrolia 

9*0 

190 

2-0 

10*0 

31-0 

38  0 

36-0 

36  8 

35  0 

31  0 

17  0 

8*5 

Rockliffe 

42  4 

418 

2L-4 

2-4 

265 

35- 0 

38  0 

43-2 

300 

191 

13-0 

36*4 

Renfrew..  . 

32*4 

330 

20-0 

7-7 

28  1 

359 

392 

409 

28-5 

189 

5*5 

37  6 

Ridgetown 

10-5 

15  0 

40 

13-0 

310 

360 

380 

410 

34-0 

28*0 

18  0 

9*2 

St.  George 

5-8 

172 

6-0 

21-0 

37-3 

48-8 

51*5 

520 

365 

30-0 

18*0 

2*0 

Stony  Creek  

8 0 

15- 0 

40 

24-0 

380 

47  0 

49  0 

53- 0 

40  0 

320 

22  0 

4*0 

Sharon 

... 

.... 

168 

38-0 

463 

51-9 

480 

375 

26*0 

10-0 

8*8 

Saugeeu  

69 

26-6 

8-1 

13-6 

30-6 

35-9 

37-1 

40*3 

39  1 

23-6 

10  0 

12*6 

Stratford  ...  

13  2 

21-3 

9-8 

13-8 

304 

37-2 

43-8 

40  5 

33 

28*7 

32 

24*4 

Simcoe 

5 0 

170 

40 

15*0 

32  5 

40  0 

450 

43-0 

38  0 

32*0 

120*0 

5*0 

30 
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TABLE  V (Continued). — Lowest  Temperature , &c. 


January. 

February. 

A 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

o> 

& 

0 

u 

*4 

o» 

s 

4) 

O 

Ya 

December. 

Ontario — Concluded. 

9 

O 

o 

O 

V 

0 

© 

0 

0 

0 

Q 

Sprucedale 

37  M) 

38-0 

12-0 

6 0 

34-0 

38-0 

45- 0 

40*0 

320 

23*0 

26*0 

38-0 

Savanne  

480 

33-0 

o-o 

29  0 

370 

51*0 

34- ft 

94  ft 

70 

“tQ -ft 

Schreiber 

01 

44  u 
28-0 

OJ  U 

4 i ‘ 0 

Toronto , 

r7s-8 

22-8 

7-3 

20-2 

35-1 

41  3 

47  5 

46-3 

40’1 

264 

145 

0*2 

Trenton ,. .. 

p25-2 

24-8 

12  6 

18-4 

36-0 

42-5 

465 

! 45  0 

365 

.... 

• Ml 

22 '4 

9-0 

14  6 

31  ’0 

97  n 

JAA 

i A 

QQ  PC 

OQ  A 

1 1 . c 

1 A . A 

Welland 

10  0 

20*0 

8-0 

io-o 

32  0 

O#  U 

35  0 

•iU  U 

44- 0 

40'0 
; 40-0 

OO  O 

360 

ZO  4 
26- 0 

11  O 

15-0 

19  0 

Windsor 

5-6 

11  0 

5-0 

13  T 

32  5 

42  T 

40  0 

49  2 

38  2 

311 

17*5 

50 

Uplands .... 

.... 

. ... 

30-8 

35-2 

31-2 

7-7  , 

12-0 

27-6 

Zurich 

1 u-o 

22*0 

8-0 

16  0 

29-0 

37  0 

38-0 

39-0 

37-9 

3P6 

8-0 

O 

OO 

! 

White  River 

.... 

.... 

.... 

.... 

25*0 

8-0 

420 

57*0  ; 

Quebec. 

| 

Anticosti,  B.  W.  P 

59 

12*6 

7-2 

127 

27-6 

38-0 

43-4 

43-2 

30  3 

20-0 

21-4 

_ 

13*9  < 

Anticosti,  W.  P 

9-0 

150 

7-0 

110 

31-0 

43-0 

47-0 

45‘ 0 

31  0 

25  0 

23-0 

12-0  ' 

Anticosti,  Heath  P 

10-0 

13-0 

oft  • n 

o-o 

1 o • 

15  0 

29  0 

QQ  A 

45  0 

50-0 

50-0 

32-0 

220 

15-0 

15- 0 

V/ 

210 

oy  u 

3o"  0 

48-0 

500 

36  0 

27  0 

8‘0 

27*0 

Bird  Rock 

18*3 

8-2 

6’3 

17  5 

27*2 

37-2 

38*2 

48-8 

37-0 

2S5 

23-2 

0-3  \ 

Biquet 

17  o 

32  0 

43  0 

43’0 

Q Q A 

26  0 

20  0 

Belle  Isle 

150 

11-0 

140 

2-0 

19© 

330 

34-0 

40  V 

390 

00  U 
300 

25-0 

20'0 

2P0  | 

Cranbourne 

32-0 

34-0 

23-2 

4-7 

27-0 

35  9 

38-9 

38-9 

27-0 

13  9 

37 

33  0 \ 

Chicoutimi 

31-0 

43  0 

20-3 

3-8 

27  6 

39*0 

42  6 

40-5 

27-9 

.21*4 

1-7 

37-2 

Cape  Chatte 

.... 

.... 

15-0 

350 

430 

520 

49  0 

38  0 

290 

20-0 

16-0 

Cape  Magdalen 

1 14  0 

30 

ifi  ft 

30'0 

dd'f) 

|4  - A 

1 Q A 

~ 

Cape  Norman 

50 

9 0 

14-0 

1U  U 

io-o 

210 

38-0 

•iy  u 

37-0 

44  U 

400 

35  0 
330 

Zo  U 
28-0 

10  U 
22  0 

17‘0 
14’ 0 

Danville 

28*0 

280 

17  0 

110 

300 

380 

38-7 

43-0 

28' 0 

17-0 

9 0 

26-0 

F ather  Point 

19-2 

22  9 

18  2 

11-8 

26  4 

35  3 

43-5# 

39-9 

29-6 

20’3 

11-3 

27-0 

Huntingdon 

2tr0 

160 

17-0 

36  0 

430 

48-2 

46  2 

29-0 

192 

2-0 

19-0 

Montreal 

23-6 

21  0 

153 

158 

37-3 

483 

48-4 

48-6 

34*5 

24  5 

11-5 

20-7 

Quebec 

27-9 

27-8 

225 

8-8 

30-2 

41-5 

449 

45*2 

31-7 

19-1 

15-0 

259 

Point  des  Monts 

250 

28-0 

10  0 

160 

28-0 

45-0 

49  0 

49-0 

32*0 

23-0 

17*0 

25*0 

Richmond 

326 

| 34-0 

22-9 

10-1 

28-4 

35  5 

37-4 

40-5 

24-4 

15-3 

00 

306 
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TA.BLE  V (Continued). — Lowest  Temperature,  &c. 


Jauuary. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Quebec—  Concluded. 

O 

C 

O 

O 

c . c 

Q 

QQ#  A 

O 

Q7  • Q 

Q 

Q 

O 1 C 

Q 

1 A • C 

*> 

9 

Quyon 

30  1 

OO  o 

33-0 

16-0 

O 0 
18*0 

24*7 

OO  U 

36*6 

o/  O 

41  5 ' 

U 

42*4 

O 

28*0 

14  O 

1*0 

35*5 

Nero  Brunswick. 

Bathurst 

27-0 

17*8 

18*0 

13  0 

27-0 

380 

41  0 

43*0 

30  0 

210 

10*0 

29*0 

Chatham 

23' 5 

-3-3 

22-3 

14  7 

27-4 

386 

42  4 

44  0 

31  0 

20  9 

146 

27  0 

Dalhousle  

23*5 

20-0 

18*0 

11-0 

300 

39  0 

40-5 

42*5 

29  0 

23*0 

10*0 

28*5 

Fredericton 

24*0 

73 

19  0 

11*7 

30  0 

410 

445 

45*0 

29  5 

20*9 

10*2 

22*5 

Grand  Manan  

12*0 

10-5 

109 

24  5 

33  5 

40  0 

48  0 

45*0 

36  5 

250 

20  0 

9*0 

Grand  Falls  

— 

.... 

.... 

.... 

.... 

180 

5 0 

37*0 

Parker’s  Ridge 

.... 

25  0 

35-2 

37  2 

33  0 

29  0 

16*  0 

.... 

24*0 

St.  Andrews  

17’4 

17  6 

9*9 

20*8 

28-3 

42  7 

462 

49*2 

35  0 

25-2 

16  8 

15*4 

St.  John 

190 

150 

7-0 

21-5 

31  5 

41  9 

41-5 

457 

32  5 

250 

18*5 

160 

Woodstock  

10*4 

27*6 

Point  Lepreaux 

io-o 

14*0 

4-0 

27  0 

34  0 

450 

340 

51*0 

38-0 

31  0 

2r0 

18  0 

Nova  Scotia. 

Antigonishe 

15-0 

2P0 

15*0 

100 

190 

30-0 

• • • 

• • • • 

• • • • 

.... 

• * »» 

Glace  Bay 

40 

14  0 

60 

200 

22  0 

290 

380 

440 

30  0 

23*0 

17*0 

Halifax 

53 

80 

20 

22  0 

29-5 

42  7 

48-7 

44*U 

342 

26  2 

21*8 

7*0 

Pictou 

ill 

12  0 

1-5 

19  5 

30  6 

394 

44*9 

39  7 

37*6 

27*2 

211 

2*9 

Sydney  

70 

14  0 

2 4 

16-0 

24-2 

37  0 

37  0 

43  5 

36  8 

24  2 

19*7 

1*2 

Sable  Island 

18  0 

l'**0 

16-5 

28-0 

35-5 

50  5 

47  5 

57  5 

5 >*5 

330 

35*0 

14*0 

Truro 

100 

11  8 

14-0 

17-5 

22  5 

33-5 

36  0 

37  0 

28*0 

21*3 

18*4 

11*8 

Yarmouth 

41 

2* 

1-6 

22  ‘ 5 

306 

39  4 

44-9 

39  7 

376 

27*2 

21*1 

2 9 

Whitehead  

00 

o-o 

_3  0 | 

18-0 

31  0 

45  0 

0 0 

53  0 

40  0 

32  0 

27  0 

5*0 

Digby...... 

10 

1 

3 0 

3’0 

30 -v> 

39  0 

50  0 

55  0 

50  0 

40  0 

35  0 

270 

50 

8 
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TABLE  V (Continued). — Lowest  Temperature,  <$cc. 


Tanuary. 

1 

February. 

| March. 

1 

April. 

May. 

June. 

July. 

1 

j August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

P.  E.  Island. 

O 

O 

V 

0 

o 

0 

o 

o 

0 

0 

0 

Charlottetown 

15- 0 

140 

9-8 

18  1 

271 

40  2 

— 

.... 

.... 

.... 

Kilmahumaig 

18  4 

157 

16-4 

120 

236 

33  1 

42-3 

39  6 

317 

20-7 

147 

181 

Newfoundland. 

St.  Johns 

10-0 

6 0 

G-0 

12*0 

200 

31  0 

42  0 

390 

290 

26  0 

230 

o-o 

Point,  Rich ....  

o-o 

00 

10*0 

6 0 

25- 0 

40-0 

38-0 

42-0 

38-0 

29-0 

23*0 

50 

Manitoba. 

Minnedosa  . . 

~52-2 

48*7 

247 

147 

143 

260 

37  0 

24  5 

11  7 

11  9 

23*6 

39-5 

Russell .. . 

490 

43*0 

23  0 

9-0 

22-0 

32-0 

855 

31-0 

135 

120 

215 

33  2 

Stony  Mountain 

452 

37-5 

17-6 

4 0 

211 

30-0 

46-0 

31  0 

220 

18  1 

18-6 

Is*  2 

Sourisford 

60' 5 

41-0 

27-0 

50 

24-0 

31-0 

45  0 

22-0 

18-0 

29-0 

44-6 

41*6 

15-1 

1-8 

19-0 

31  3 

46-0 

31-7 

235 

19  8 

220 

36-0 

Elkhorn 

48-0 

40-0 

12  0 

12  0 

150 

Hillview 

470 

43-0 

, 25-0 

30 

210 

35  0 

45  0 

25-0 

13  0 

20-0 

11-0 

loo 

St.  Albans ....  .... 

45  5 

445 

25' 5 

8-0 

16  0 

32  0 

47-0 

25  0 

18  0 

140 

16-5 

36-0 

St.  Boniface ■ - • 

47  1 

45-0 

16-5 

2-0 

190 

.... 

_•••• 

.... 

Portage  la  Prairie 

400 

350 

11  0 

8-0 

22-0 

400 

51  0 

33  0 

24’ 0 

180 

15  0 

31-0 

Fort  Osborne 

— 

.... 

.... 

.... 

50-0 

44-0 

18-0 

200 

18-0 

38  0 

Selkirk 

.... 

— 

— 

.... 

.... 

.... 

47  4 

35*5 

22-3 

.... 

Gladstone 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

182 

17*6 

12-1 

Swampy  Island 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

16-5 

.... 

N.  W.  Territory. 

Edmonton 

57*0 

24-0 

130 

21-0 

18-0 

34-0 

41-0 

315 

19-0 

7*0 

28  0 

Iso 

Medicine  Hat 

50-5 

155 

136 

16*5 

21-2 

32*6 

47-6 

35-0 

28-5 

18-6 

23*6 

36-5 

Qu’Appelle 

445 

43  9 

11-2 

2-0 

27-3 

35-5 

41  2 

27-2 

12  2 

12-2 

12  0 

40'4 

20  0 

10*0 

28-0 

40-0 

87-0 

35  0 

30  0 

20-0 

12*0 

32-0 

Grenfell 

44*5 

33  0 

90 

30 

280 

40‘0 

50  0 

33  0 

16  5 

130 

23-0 

355 

Parkland 

45-9 

444 

147 

25 

22  2 

30-2 

359 

229 

12  3 

15  0 

22*5 

40*9 

Lesser  Slave  Lake 

57-0 

25  0 

7-0 

23-0 

— - 

— r 

Calgary 

39  7 

8 5 

13  0 

16-6 

18-6 

33-0 

400 

28-1 

27  6 

80 

30*0 

31-7 

Maple  Creek 

38  0 

11-0 

8 0 

22-0 

29-0 

45  0 

63- 0 

40-0 

29-0 

20-0 

21*0 

*33-0 
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TABLE  Y (Concluded). — Lowest  Temperature , <Ssc. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

£ 

<D 

£!' 

a 

O 

o 

<b 

P 

N.  W.  Territory. — Concluded. 

Q 

9 

o 

n 

V 

Q 

9 

O 

o 

9 

a 

Gleichen 

40-0 

120 

7-0 

20-0 

25- 0 

450 

45-0 

30  0 

270 

19  0 

> . . 

... 



— 

— 

— 

— 

Balgonie 

430 

40-0 

5 0 

30 

26-0 

37-0 

5)0 

34  0 

24  0 

15  0 

20-0 

39-0 

Fort  Chipewyan  

49-0 

40  0 

32-8 

00 

65 

390 

41  6 

32-8 

28-5 

0-5 

22  8 

34-8 

Indian  Head  

[38-0 

33-0 

30 

18-0 

28  0 

38-0 

4S-0 

25-0 

304) 

220 

20-0 

480 

Pheasant  Forks 

|49  ‘ 0 

47  0 

17-0 

25-0 

290 

32-0 

48-0 

35  0 

28  5 

186 

23-6 

38-6 

Regina 

• 49  5 

47  0 

12  0 

30 

15-0 

30-0 

430 

230 

14  0 

13-5 

23-0 

33  0 

Prince  Albert 

665 

450 

26  0 

12  0 

13-6 

32- 0 

33  0 

21-8 

14-8 

~8’6 

30-5 

56*5 

Moose  Jaw 

.... 

56  0 

490 

30-0 

16-0 

30-0 

470 

Lethbridge  j 

.... 

35-7 

48-0 

357 

32-2 

190 

' 20  7 

257 

Poplar  River 

50  9 

50-9 

21-7 

18-7 

237 

12-8 

23-7 

36-9 

Swift  Current.. 

390 

25-4 

8 6 

11  2 

24-0 

29  2 

434 

31-2 

19-0 

13  0 

120 

33-0 

Hudson  Bay. 

Fort  Churchill 

4 -0 

390 

370 

16-0 

2*0 

300 

400 

40-0 

Port  Laperrierre.  

37-6 

40-4 

dl  7 

38-3 

38  *1 

190 
21  2 

0-9 

0’8 

27  9 
28‘2 

297 
32' 1 

3P3 
31  2 

.... 

.... 

.... 

.... 

Ashes  Inlet 

34  3 

39-4 

344 

17-4 

2 0 

26  0 

32  3 

299 

.... 

• • • • 

Port  Burwell 

31-0 

32  2 

244 

12  4 

10-0 

29-0 

31-0 

3P8 

27  0 

.... 

' ••• 

Stuparts  Bay .. . ..  

37-3 

395 

31-8 

18-9 

0-8 

26  5 

30-5 

29-0 

.... 

.... 

... 

British  Columbia. 

Victoria 

17  0 

28' 0 

260 

32-0 

36-0 

40-0 

43  0 

39-0 

360 

35-0 

28-0 

21*0 

Quamichau 

10 

19-0 

17-0 

230 

250 

35  0 

40  0 

38-0 

30-0 

250 

18  0 

24-0 

Port  Moody  . 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

32-5 

23-0 

19-5 

Fort  Simpson 

390 

39 '8 

44-0 

41  0 

39-0 

300 

200 

n-o 

Clinton . 

36  0 

6-5 

3‘0 

23-0 

18  0 

34  0 

380 

32-0 

18-0 

9'5 

50 

39-0 

34 
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TABLE  VI.— Mean  Temperature  in  each  quarter,  and  the  Highest  and  Lowest  Temper 
citure  in  the  Year  1886,  and  dates  of  their  occurrence . 


I 

HIGHEST 

LOWEST 

TEMPERATURE. 

TEMPERATURE. 

U 

a 

si 

3 

E 

a 

"C 

g 

£ 

eg 

« 

a 

£ 

Pi 

01 

5 

01 

< 

cu 

Cu 

3 

Datk. 

w 

Dh 

s 

Date. 

W 

» 

— 

H 

! H 

Ontario. 

9 

u 

9 

0 

0 

0 

O 

Axe  Lake 

15  03 

S 6 July.  ) 
( 9 Aug.  ) 

- 

12  Jan. 

27"57 

37 '37 

90  0 

32  0 

Beeton  

63-50 

32  97 

.... 

93  4 

5 July. 

.... 

Birnam 

43-87 

94-2 

6 July. 

— 

5 Feb. 

34 " 30 

23  3 

Barrie 

IQ  AQ 

Co  • QA 

42  68 

970 

6 July. 

— 

uo 

06  OU 

64*67 

33'23 

28-9 

5 Feb. 

Bala 

16*57 

/IQ  QQ 

6 July. 

— 

4y  oo 

60*13 

3K-63 

39-29 

90  0 

350 

5 Feb. 

Beatrice  

15  80 

£ 1 . 1 9 

CQ  1A 

38  85 

87 -5 

6 July. 

34  0 

5 Feb. 

O L 10 

oy  40 

29-07 

Brampton 

on  *00 

c .on 

34  90 

43  65 

93  0 

6 July. 

— 

A\J  Vo 

0 A\) 

64*57 

21  0 

5 Feb. 

Brockville 

15  23 

55-43 

• • • 

• • • • 

• • • • 

.... 

Brantford 

$ 5 J uly.  \ 
l 6 AUg.  > 

— 

5 Feb. 
5 Feb. 

Bancroft 

15  20 

OO  4U 

65*73 

3177 

92- 0 

2#"0 

39-2 

Belleville. 

18  70 

ee-OQ 

Cornwall 

15  90 

OO  A6 

5527 

65  43 

31-60 

42  05 

91-8 

5 July. 

25-3 

5 Feb. 

Conestoga  

2 » * 93 

KQ  09 

C »0 • 9A 

42  14 

6 July. 

28-5 

5 Feb. 

01  Jo 

oZ  oO 

32  10 

89' 2 

Chatham 

25  07 

KE  • Af\ 

6 July. 

11  0 

5 Feb. 

OO  w 

OO  10 

35  37 

45  82 

96*0 

Chapleau  

15  00 

. 

Cartier 

22  "96 

. « • • 

Cold  water  

962 

27  Aug. 

— 

34  "1 

5 Feb. 

Deseronto 

2113 

t'sA  • 9^7 

5 July. 

26  9 

5 Jan. 

O-i  Du 

04  61 

33  k7 

43  50 

92"0 

Durham 

2L-43 

54*63 

64  83 

31-50 

43-60 

90  0 

$ 5 July.  ) 
< 6 July.  \ 

28  Aug. 

25-0 

5 Feb. 

Egremont 

17-  7 

eo  n 

on  a 7 

89  0 

22-0 

3 Feb. 

OJ  • u 

OU  Z\J 

ou  47 

o9*63 

Elora 

20 -93 

Of.  70 

6 July. 

19  0 

Oo  4U 

0Z  41 

ol  76 

42  12 

91  0 

5 Feb. 

Fort  Erie... 

28-77 

20-10 

60*67 

A 0-0  1 

Guelph 

EQ  IQ 

A9  • 7*4  1 

4 Z JO 

90  07 

1 

9 Aug. 

23  5 

.... 

. •• 

oo  iy 

OZ  1 0 

i 

oZ  Z/ 

42*07 

92  3 1 

5 F eb. 

Galt 

21  • 37 

KQ.  99 

ao . TA  , 

6 July. 

5 Feb. 

Oo  oo 

OZ  /0 

32  73 

42  53 

93*0 

250 

Goderich. 

23  03 

59  87 

no . ko 

9-  . 09 

0 

6 July. 

5 Feb. 

OO  OO  I 

oo  y»> 

43*84 

89  6 

15  7 

Gravenhurst ! 

1 

17-43 

51-67 

61  33  | 

30-50 

40*23 

91  0 

6 July. 

39  0 

5 Feb. 

Granton 

22  10 

51  30 

fiO  7Q 

99  • Q9 

6 July.  I 

1 

5 Feb. 

| 

00  / 0 

00  yi 

43*52 

93  * 8 

220 
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TABLE  VI  (Continued') . — Mean  Temperature  in  each  Quarter , &c. 


Ontario.— Continued. 


Heron  Bay 

Hamilton  

Kingston 

Lakefleld.. 

Lucknow 

Lindsay 

London ...  

London  (2) 

Listowel  

Little  Current 

Mount  Forest 

Minden. 

Northcote 

Newcastle 

Norwood.. . . 

Nepigon ... 

Niagara,  8 

Oshawa 

Ottawa 

Owen  sound 

Fort  Arthur  

arry  Sound 

Pembroke  

Peterborough 

Point  Clark  


HIGHEST 

LOWEST. 

TEMPER  ATUUE. 

TEMPERATURE. 

£ 

£ 

o 

1 

1 a 

a 

1 

s 

| 

<D 

fed 

Date. 

w 

Date. 

1 > 

1 32 

! ** 

g 

H 

a 

H 

H 

© 

Q 

© 

© 

- 

© 

o 

I 

22  97 

1 

1 

25-10 

55  43 

67  63 

37  33 

46-37 

963 

6 July. 

14-7 

5 Feb. 

9-20 

53-57 

64  90 

34  20 

42  97 

90  5 

7 July. 

217 

5 Feb. 

53-40 

... 

3137 

28-0 

12  Jan. 

.... 

64  50 

38  53 

92  7 

6 July. 

17  60 

52-93 

61-97 

30-80 

40  82 

968 

6 July. 

32  6 

5 Feb. 

23  60 

54  63 

63  70 

34  23 

44  04 

897 

7 July. 

19  0 

5 Dec. 

21-30 

64  50 

.... 

33-43 

....  1 

94  0 

7 July. 

19-0 

5 Feb. 

19  83 

53-03 

6193 

32  27 

41  77 

96-0 

S 5 July,  f 
t 6 July.  S 

20  0 

5 Feb. 

— 

.... 

32  53 

52-57 

61  03 

82-77 
29  "13 

90  5 

7 July. 

30  0 

5 Feb. 

13  53 

53-47 

62-47 

93  0 

5 July. 

35  5 

12  Jan. 

22  00 

54  80 

37-43 

• 

.... 

59  90 

.... 

.... 

90-0 

7 July. 

25-0 

6 Feb. 

... 

19  17 

.... 

24  30 

55  57 

66  03 

38-50 

45-60 

920 

5 July. 

14  0 

5 Feb. 

21  43 

53  50 

63  30 

34-20 

43-11  1 

9i-0 

7 July. 

21  6 

5 Feb. 

15  17 

54  53 

62  80 

29  37 

40-47  1 

89  1 ' 

5 July . 

20  5 

24  Jan. 

21  17 

50  17 

59  60 

31  07 

40  50  ! 

89  0 

6 July. 

31  0 

5,, Feb. 

8 23 

46-40 

57-33 

23-13 

33  77 

89-5 

5 July. 

35  0 

$23  Jan. 
\ 4 Feb. 

16-67 

5100 

61-03 

31  27 

39-99 

88  7 

6 July. 

356 

5 Feb. 

13  63 

53  4') 

62  63 

30-33 

40-00  ! 

96  6 

10  Aug 

34-7 

24  Jan. 

19  20 

53  23 

64-72 

32  97 

43-28 

92  6 

6 July. 

280 

12  Jan. 

22  27 

49  00 

62  30 

36  -50 

42-52 

79  0 

$ 6 Sept.  1 ' 
) 7 Sept.  $ 

120 

3 Feb. 

24-83 

60  13 

70  37 

38-57  | 

48-47 

95  0 

9 Aug. 

50 

28  Dec. 

24-53 

53  33 

64-23 

36  03 

44-53 

91-2 

7 July. 

20  0 

5 Feb. 

23  90 

54  37 

65  27 

36  20 

44-93 

90-0 

7 July. 

15-0 

5 Feb. 

Point  Pelee. 
Port  Stanley. 
Port  Dover.. 
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TABLE  VI  (Continued.)  — Mean  Temperature  in  each  Quarter , &c. 


Ontario.— Concluded. 


HIGHEST 

TEMPERATURE. 


Date 


LOWEST 

TEMPERATURE. 


Date. 


Petrolea 

Rockliffe..... 

Renfrew 

Rldgetown .... 

St.  George....  

Stoney  Creek  ... 

Sharon  

Saugeen  

Stratford  

Simcoe  

Sprucedale 

Sarnia  

Savanne 

< 

Toronto 

Trenton 

Woodstock 

Welland  

Windsor 

White  River 

Uplands  

Zurich 


Quebec. 


24  23 
12-37 
14-00 
23-97 
22-67 
24  90 

21- 70 
20  93 

24  43 
15  03 
2360 

0-93 

22- 83 
18-77 

22- 43 

23- 43 

25  97 


22-30 


55  23 
50-30 

53  47 

54  77 
54-90 
54  07 

53- 07 
50'07 

54- 17 

55- 53 
49  90 

52- 33 
49-47 

53- 43 

54- 00 
54  77 
52  43 
58-27 


53-83 


64-93 
59-63 
62  10 
64-60 
64  57 
66  13 
62  23 
61-27 
62  97 
64  80 
59-90. 

57-10 
64-23 
63-30 
64  50 
64  03 
68  23 

58  40 
64  47 


35- 53 
26-73 
29-27 
34-57 
34-67 

36- 77 
32-73 

34  80 
32-80 
36  63 
28-13 
38-27 
17-93 

35  20 

33  97 

37- 13 
14-20 
26-50 
34-97 


44  93 
37-26 
39-71 
44-48 

44  20 

45  46 

41- 96 

42- 72 
45  35 
38  24 

3L-36 

43- 92 

43-97 
47  40 


43-90 


95-5 

94- 7 

95- 7 
90-0 
92-0 
95  0 
88-2 
88  5 
91  7 
870 
90  0 


6 July. 
5 July. 

5 July. 

$ 5 July. 
t 7 July. 
S 5 July. 
} 6 July. 

6 July. 
10  Aug. 

6 July. 
6 July. 


19-0 

42-4 

37-6 

150 

172 

15-0 


26-6 

24-4 


7 July. 
(4-6  July.  ) 
< 10  Aug.  £ 
( 6 Sept.  $ 


17-0 


42-0 


93-4 

89-5 

89- 0 

90- 7 


25  Aug. 
6 July. 

5 July. 

6 July. 


480 

22-8 

25-2 

22-4 


900 

95-2 


5 July. 

6 July. 


20-0 

11-0 


S8  2 
96-0 


6 July. 
6 July. 


22-0 


5 Feb. 
24  Jan. 
30  Dec. 
5 Feb. 
5 Feb. 
5 Feb. 

5 Feb. 
5 Dec. 
5 Feb. 
5 Feb. 

4 Feb. 

5 Feb. 
24  Jan. 

5 Feb. 
5 Feb. 
5 Feb. 


5 Feb. 


Anticosti,  S.W.P 

Anticosti,  W.P 

Anticosti,  Heath  Point. . . 
Brome 


18-23 

16-63 

18-50 

16-53 


41-50 

41-73 

41-30 

52-87 


53-97 

54  67 

55  37 
62-80 


30- 43 

29- 57 

31- 40 

30- 50 


36-03 

35-66 

36*64 

40-68 


68-3 

72-0 

70-0 

83-0 


1 Aug. 

15  July. 
8 Aug. 

29  July. 
5 July. 


13-9 
| 15-0 

150 
280 


30  Dec. 
5 Feb. 
30  Dec. 
12  Jan. 
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TABLE  IV  (Continued).  - Mean  Temperature  in  each  Quarter,  &c. 


Winter. 

bi> 

a 

ft 

DC 

CD 

a 

a 

a 

m 

Autumn. 

Quebec.— Concluded. 

Q 

B 

O 

9 

Bird  Rock  

21  77 

40  40 

56-37 

35  23 

Biquet 

43-90 

50'47 

Belle  Isle 

14  23 

36  47 

46-17 

29  20 

Cranbourne 

13-17 

48-93 

67-60 

26-33 

Chicoutimi 

7-27 

47-07 

56-83 

21-23 

Cape  Chatte  . . . 

44  63 

55  37 

29  43 

Cape  Magdalen 

16-70 

44  90 

55-20 

29*20 

Cape  Norman 

19  13 

37-80 

48  93 

30  97 

Danville 

16-37 

53-70 

60-87 

30  43 

Father  Point  

14-07 

44  17 

53  37 

27  83 

Huntingdon 

15  33 

52  50 

60  "83 

39  20 

Montreal 

15-87 

54  03 

63-93 

31-40 

Quebec 

15  17 

50-7) 

60  47 

28-87 

Point  des  Monts 

12  20 

44  71 

56  47 

23  40 

Richmond 

15  13 

51-63 

60  90 

29  03 

!St.  Francois 

54-63 

63-70 

30-10 

Sherbrooke 

14-63 

53  00 

59  80 

Point  Levis 

12  83 

50-43 

31-40 

Quyon 

.... 

.... 

60  73 

31  17 

New  Brunswick. 

Bathurst...., 

18*00 

51-97 

62-83 

32-97 

Chatham 

17-77 

49*40 

60-80 

30-30 

fDalhousie 

13-70 

46*53 

58-00 

27-60 

Fredericton. 

19-27 

51*83 

61-90 

32-37 

Grand  Manan. 

26  47 

49*27 

60-20 

38-97 

Parker’s  Ridge  

59-00 

HIGHEST 

LOWEST 

TEMPERATURE. 

TEMPERATURE. 

« 

d 

V 

Ck 

Date. 

s 

PM 

8 

Date. 

q 

Eh 

Eh 

9 

9 

e 

I 

i 

38  57 

76-8 

$25  June.  ) 
l 31  July  \ 

18  3 

13  Jan. 

70  0 

29  July. 

31-57 

62  0 

26  July. 

21-0 

30  Dec. 

36-51 

86-8 

5 July. 

340 

5 Feb. 

33  10 

87-6 

6 J uly. 

43-0 

6 Feb. 

72- 0 

$ 16  July.  ) 
i 1 Aug.  \ 

36  50 

78-0 

27  Aug 

17  0 

31  Dec. 

34-21 

670 

23  July. 

140 

$ 9 Mar. 
) 30  Dec. 

40  34 

928 

5 July. 

28-0 

S 12  Jan. 
1 5 Feb. 

34  86 

725 

29  July. 

270 

30  Dec. 

39-71 

88  4 

25  July. 

26  0 

5 Feb. 

41-31 

87  3 

5 July. 

23"6 

12  Jan. 

38-81 

85-5 

5 July. 

. 27  9 

12  Jan. 

34  20 

82-0 

$ 2 July.  \ 
l 2 Aug. ' $ 

28-0 

5 Feb. 

3117 

91-5 

5 July. 

340 

4 Keb. 

1000 

27  Aug. 

38'5 

5 Feb. 

.... 

94-0 

5 July. 

330 

8 Feb. 

41*44 

93-0 

$ 7 July.  > 
l 28  Aug.  \ 

29  0 

31  Deo. 

39-57 

91*1 

$ 6 July.  1 
( 27  Aug.  $ 

27-0 

31  Dec. 

36-46 

86*5 

$ 6 July.  / 
* 27  Aug.  \ 

28-5 

31  Dec. 

41-34 

89-3 

6 July. 

24-0 

13  Jan. 

43  73 

86-6 

7 July. 

12-0 

13  Jan. 

88-0 

27  Aug. 

.... 

3S 
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TABLE  VI  (Continued)  — Mean  Temperature  in  each  Quarter , &<\ 


New  Brunswick.— Con. 

St.  Andrews 

St.  Tohn 

Point  Lepreaux 


Nova  Scotia. 

Antigonishe 

Glace  Bay 

Halifax... 

Pictou  

Sydney 

Sable  Island 

Truro 

Yarmouth 

Whitehead 

Digby 


P.  E.  Island . 

Charlottetown 

Kilmahumaig 


Newfoundland. 

St.  Johns 

Point  Rich 


Manitoba. 

Minnedosa 

Rrrpell 


1 

HIGHEST 

LOWEST 

TEMPERATURE 

TEMPERATURE. 

jj 

<D 

bi 

0 

a 

a 

3 

£ 

« 

ft 

02 

a 

02 

3 

< 

S 

X 

s 

Date. 

w 

PU 

3 

Date. 

a 

w 

H 

H 

o 

O 

o 

Q 

<3 

0 

23*07 

49*63 

59-73 

36  13 

42  14 

87-1 

7 July. 

17-6 

$ 5 Feb. 
\ 30  Dec. 

22*73 

48-63 

68*63 

35  63 

4L-41 

85-7 

2 July  i 

19-0 

1.J  Jan. 

2433 

45-70 

65-93 

37  70 

40  91 

73-0 

$ 23  Aug.  ) 
{ 28  Aug.  \ 

16-0 

30  Dec. 

22-60 

48-23 

24-53 

45-50 

59  70 

36  57 

41-58 

84-8 

8 Sept. 

14-0 

6 Feb. 

26-80 

49-20 

6177 

38  97 

44-18 

84-0 

2 July. 

8-0 

6 Feb. 

30  07 

50'30 

63  40 

40  13 

45-97 

88-0 

\ 7 July.  ) 
\ 31  July.  \ 

12  0 

6 Feb. 

25-37 

46-40 

60-47 

37-77 

42  50 

84-0 

1 Aug. 

14-0 

7 Feb. 

32-67 

48-33 

58-77 

44  50 

46  07 

73-0 

1 Aug. 

10-0 

6 Feb. 

24-70 

49-27 

60  70 

37-23 

42-98 

850 

7 July. 

14-0 

5 Mar. 

29-00 

48-30 

68-87 

40-83 

44  25 

78-5 

22  June. 

2-9 

31  Dec. 

26*57 

43-43 

59  13 

40-10 

42-31 

73-0 

28  Aug. 

00 

6 Feb. 

25-87 

50-67 

61-87 

37-50 

43-98 

830 

16  July. 

3 0 

$ 5 Feb. 

1 1 Mar. 

21-57 

48-33 

15-0 

14  Jan. 

18-97 

47-50 

60-37 

33  83 

40-17 

84-4 

9 Sept. 

18-4 

14  Jan. 

28-97 

44  83 

50-07 

36-77 

42-16 

80  Oj 

16-28  July.  1 
23  Aug.  ) 

o-o 

S 10  Mar. 
\ 31  i ec. 

22-37 

39-83 

51-47 

33-40 

36-77 

68-0 

23  Aug. 

10-0 

10  Mar. 

013 

50-43 

57-20 

18-67 

3161 

102-6 

24  Aug. 

52  2 

9 Jan. 

1-77 

50-20 

1 

57  13 

16-90 

30-72 

lu3-7 

24  Aug. 

49-0 

9 Jan. 
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TABLE  YI  (Continued). — Mean  Temperature  in  ea^h  Quarter,  &c. 


• 

o> 

+»■ 

a 

? 

bi 

a 

a< 

w 

1 

j Summer. 

Autumn. 

Year. 

HIGHEST 

TEMPERATURE. 

LOWEST 

TEMPERATURE. 

Temper. 

Date. 

P? 

« 

PM 

a 

w 

H 

[ 

1 ’ATE. 

Manitoba  — Con . 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

Stony  Mountain 

1-03 

52  33 

60-47 

20-50 

33-58 

103-7 

24 

Aug. 

45-2 

9 Jan. 

Sourisford 

3-60 

52-63 

105-0 

24 

Aug. 

50-5 

9 Jan. 

Winnipeg 

017 

53-93 

60-87 

19-33 

33-58 

103  0 

24 

Aug. 

446 

9 Jan. 

Elkhorn 

.... 

20-57 

48-0 

8 Jan. 

Hillview 

0-20 

51-07 

58  63 

19  47 

32  34 

101-8 

24 

Aug. 

47  0 

8 Jan. 

St.  Albans 

2-73 

53-50 

62-23 

2153 

35-00 

108-0 

25 

Aug. 

455 

8 Jan. 

St.  Boniface 

0.47 

.... 

47  T 

22  Jan. 

Portage  la  Prairie ... 

5 90 

55-27 

63-03 

21-73 

36  48 

104  0 

24 

Aug. 

40  0 

22  Jan. 

Fort  Osborne 

' 

... 

58-13 

17  17 

102  0 

24 

Aug. 

.... 

Selkirk,  E. 

... 

.... 

62  30 

.... 

1"2  4 

24 

Aug. 

-• 

.... 

Gladstone.  .... 

.... 

20-93 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

N.  W.  Territory. 

Edmonton 

8 33 

.... 

88-0 

27 

May. 

57-0 

21  Jan. 

Medicine  U at 

17-30 

58-23 

64  43 

29-13 

42  27 

108-2 

12 

July. 

50-5 

22  Jan. 

Qu’Appelle 

3- 03 

51-23 

60  10 

19-53 

33  47 

99-8 

10 

July. 

44-5 

8 Jan. 

Chaplin 

.... 

53-07 

54  70 

20-07 

.... 

1100 

12 

July. 

.... 

Grenfell 

3-37 

51-30 

58  97 

19-27 

33-23 

99-5 

10 

July. 

44  5 

8 Jan. 

Parkland 

4-63 

51-37 

57-77 

19-93 

33-43 

99-9 

10 

July. 

45-9 

22  Jan. 

Lesser  Slave  Lake 

3-33 

570 

21  Jan. 

Calgary 

17-10 

49-73 

57  90 

27-43 

38-04 

94-0 

12 

July. 

i 39-7 

20-21  Jan. 

Maple  Creek 

17  43 

57  17 

65-00 

27-87 

4187 

105-0 

12 

July. 

I 38-0 

19  Jan. 

Gleichen  

16-30 

51-13 

60-13 

.... 

103-0 

13 

July. 

40-0 

19  Jan. 

Balgonie. 

4-20 

50-37 

56-33 

16-43 

29-73 

98  0 

12 

July. 

43-0 

19  Jan. 

Fort  Chipewyan . 

13  57 

43  63 

53  97 

13  60 

24  41 

83  3 

9 

Jul.. 

49-0 

20  Jan. 

Indian  Head 

1-20 

52-43 

63  50 

19  53 

34  17 

118-0 

$30 
( 27 

June.  J 
Aug.  $ 

38  0 

21  Jan. 

Pheasant  Forks 

o-io 

49-90 

57-97 

16-83 

31-15 

100  0 

10 

July. 

49-0 

7 Jan. 

Regina 

0-53 

52  57 

61-67 

17-97 

32-92 

106-5 

12 

July. 

49-5 

8 Jan, 

40 
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TABLE  VI  (Continued). — Mean  Temperature  in  each  Quarter,  &c. 


8 

a 

P 

Spring. 

c 

a > 

a 

a 

m 

Autumn. 

Year. 

1 

HIGHEST 

TEMPERATURE. 

LOWEST 

TEMPERATURE. 

j Temper. 

Date. 

Temper. 

! 

Date. 

N.  W.  Territory. -‘Con. 

9 

0 

O 

O 

o 

O 

Q 

Prince  Albert 

46  80 

52-70 

17-73 

.... 

95  7 

30  J une. 

66  5 

8 Jan. 

Moose  Jaw...... 

.... 

.... 

64-93 

19-70 

.... 

105*0 

12  July. 

.... 

Lethbridge 

.... 

.... 

65-80 

.... 

104  0 

12  July. 

.... 

.... 

Poplar  River 

.... 

.... 

14  97 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Swift  Current 

11-10 

53  20 

62-23 

22*97 

37-62 

106-6 

12  July. 

39-0 

18  Jan. 

Hudson's  Bay. 

Fort  Churchill 

18-90 

27-97 

49-27 

7-13 

16*37 

82-0 

27-29  June. 

450 

6 Jan. 

Port  LaperriSre 

20-57 

22-07 

• • • • 

.... 

60*8 

25  July. 

40*4 

8 Feb. 

Port  de  Boucherville  ..... 

20  53 

22-10 

— 

• • • • 

.... 

60*3 

2%.\ug. 

44-7 

10  Feb. 

Ashe  s Inlet....  

15-63 

23-20 

38-60 

.... 

649 

4 Aug. 

39  4 

11  Feb. 

Port  Burwell 

733 

26-00 

38*27 

.... 

... 

67-4 

7 Aug. 

32-2 

25  Feb. 

Stupart’s  Bay 

1620 

24  63 

39-97 

.... 

68-0 

18  July. 

395 

10  Feb. 

British  Columbia. 

Victoria 

40  10 

52-60 

68-57 

45*07 

49*08 

85-0 

18  July. 

170 

21  Jan. 

Quamichan I 

38-90 

53  13 

60  07 

42-67 

48-69 

92-0 

18  July. 

~~  10 

19  Jan. 

Port  Moody 

.... 

.... 

.... 

42*47 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Fort  Simpson 

.... 

.... 

55*37 

42-10 

.... 

69-3 

3 Aug. 

.... 

.... 

METEOROLOGICAL  TABLEB, 
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TABLE  YU. — Mean  daily  range  in  each  Month  and  for  the  year  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June 

July. 

August. 

September. 

October. 

November.  * 

December. 

Year. 

Ontario. 

O 

O 

© 

O 

0 

Q 

o 

9 

O 

0 

9 

e 

0 

Blrnam  

11-5 

145 

16-0 

219 

24-9 

245 

28  1 

23  0 

21*2 

19  8 

13-7 

14-2 

19-44 

Barrie 

18-6 

20-9 

160 

208 

22  9 

24-7 

25-9 

23-4 

233 

19-6 

15  0 

158 

20-58 

Beatrice 

18-7 

19-6 

16-4 

230 

25-0 

223 

247 

217 

21  1 

204 

14-4 

18-9 

20-52 

Brampton 

13-4 

16-5 

14  9 

19  3 

20  6 

23  2 

25-3 

22-6 

200 

20  9 

14-6 

156 

18-91 

Bancro:t 

26-3 

28-5 

223 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

Brantford 

19-3 

149 

?,]  "3 

23' 1 

24 ‘8 

26- 1 

239 

22- 4 

19  4 

16-7 

17  3 

Cornwall...... 

156 

19-9 

16  4 

206 

21  3 

207 

21-3 

213 

203 

20  2 

14-7 

16-8 

19-09 

Conestogo 

13*0 

11-3 

15  1 

15-9 

20-9 

23  0 

24-2 

280 

235 

20-6 

124 

14  1 

18-50 

Beseronto 

18  2 

20-7 

16-2 

20  5 

23-9 

23-6 

21  1 

23-1 

211 

18-7 

14-4 

16  6 

19-84 

Durham 

9 7 

12-6 

134 

18-5 

22-5 

21-9 

23-4 

20-1 

17-1 

16-2 

' 120 

108 

16  52 

Elora 

10-9 

17  5 

13*4 

17-9 

21-8 

25  1 

25-0 

22'2 

19  6 

17-6 

11-7 

13  2 

17-99 

Guelph 

18-2 

180 

15  0 

21-7 

22-6 

23  1 

26-7 

26-0 

22  0 

20-8 

15-8 

161 

20-50 

Galt 

15  6 

174 

150 

21-5 

22*4 

24-4 

28-8 

256 

22-2 

20  1 

14-0 

18-5 

20-46 

Goderich 

11-2 

149 

12-7 

171 

18’9 

14-7 

194 

17-3 

17  3 

15- 1 

12-1 

11*6 

15*19 

Gravenhurst 

16-9 

193  ' 

15-3 

22-7 

20-1 

22  3 

23  8 

20  0 

19-2 

19-4 

12-7 

15  1 

18-90 

Granton 

13-7 

17-0 

143 

21-0 

23-1 

23-2 

27-6 

22-2 

21-1 

20-2 

13  9 

14-7 

19-33 

Hamilton * 

18-8 

21  5 

175 

23-1 

27-1 

26  0 

28-7 

22-8 

24-0 

24-5 

20-5 

17-8 

22  69 

Kingston..  

16*3 

18-3 

13  2 

175 

17-8 

181 

16-6 

17-0 

17-3 

152 

11-7 

15-6 

16-22 

Lakefield 

.... 

.... 

22-2 

20  9 

20-8 

.... 

19-1 

19-1 

17-4 

154 

18-2 

• • • • 

Lindsay 

18-5 

20-2 

16-0 

22  7 

25  5 

25  7 

27-0 

25-7 

25-2 

21-9 

145 

18-6 

21-79 

London 

156 

16-8 

132 

205 

21-2 

20  6 

235 

20  5 1 

19-5 

19-8 

14-5 

16-5 

18-52 

London  (2) 

17-3 

161 

13-3 

21-8 

225 

219 

27-0 

.... 

20-0 

15  1 

16-9 

166 

• • • • 

Lucknow  

.... 

.... 

23-5 

25  7 

219 

20-7 

19-4 

13-4 

13  5 

Little  Current 

.... 

.... 

.... 

175 

18-0 

18  0 

14-4 

15-1 

.... 

Norwood 

.... 

24-6 

25  2 

24-6 

26*3 

23-2 

22  8 

.... 

|#M 

Oshawa ... 

179 

19-2 

13-4 

18-8 

21-9 

21-2 

22-9 

20-9 

193 

16-4 

14-7 

159 

18-54 

Ottawa.....  

15  2 

17  8 

15-8 

22  8 

20-0 

17-5 

180 

17-7 

18-8 

21  * 1 

14-8 

17-6  ' 

18-09 

Owen  Sound 

13-3 

18-3 

16-9 

23-2 

23-8 

209 

21-4 

17-8 

16  9 

15*7 

12-9 

14-1 

17-93 

Port  Arthur 

19-8 

22  5 

24-4 

14  0 

186 

19  6 

22  3 

19-3 

19  7 

19-0 

17-9 

16-4 

19-46 

Parry  Sound  . 

194 

22  6 

18-6 

23-4 

23-6 

2P5 

22  6 

18  0 

18-8 

184 

16-7 

20-2 

20-32 

Pembroke 

171 

19  7 

19  0 

25-9 

25  1 

211 

22  7 

20  0 

19-4 

22-4 

12-5 

19-9 

20*40 

Peterborough 

195 

21-3 

17-3  1 

22'3 

241 

23-8 

23-4  | 

22-2 

22  1 

252 

19-3 

20  0 

21-71 
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TABLE  YII  (Continued). — Mean  Daily  Range , <Scc . 


January.  j 

February. 

March.  • 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

I October. 

November. 

^ December 

Year. 

1 

Ontario . — Concluded . 

0 

Q 

O 

Q 

0 

o 

<2 

o 

o 

o 

o 

o 

Q 

Petrolia. V... 

15  7 

17-5 

16  8 

21-7 

25*8 

248 

28-3 

24  7 

23-0 

224 

154 

18-2 

21-19 

Port  Stanley 

13  7 

177 

13-9 

18-5 

2D1 

21-9 

24-2 

20-8 

20-6 

193 

15-0 

171 

18-65 

Port  Dover 

10-7 

14  3 

10  3 

15-0 

17-3 

188 

186 

18-5 

17  6 

159 

11-5 

13  3 

15-15 

Rockliffe 

21-6 

26-1 

21-4 

30-2 

30-4 

24  5 

26  5 

211 

22  1 

260 

16  3 

25  1 

24-28 

Renfrew 

18-7 

24  0 

18-5 

27-0 

28  7 

25-2 

259 

24  1 

22-3 

259 

16-0 

21  6 

23-16 

Saugeen 

130 

163 

14-6 

20-2 

18-8 

196 

19-2 

17  1 

166 

184 

128 

132 

16-65 

Ridgetown 

135 

174 

15  1 

20-2 

24-4 

25;0 

26  5 

227 

20- 1 

22-2 

16-5 

18-3 

20-18 

Stratford — ...... 

12  T 

16  4 

134 

18-2 

22  7 

220 

24-2 

213 

20'7 

20-5 

138 

16  8 

18-51 

Simcoe  

15  5 

16  5 

125 

18  7 

213 

19  8 

22  0 

200 

18  6 

19-4 

14-2 

17-4 

17-99 

Toronto 

14  5 

156 

116 

176 

18-9 

201 

206 

183 

18  2 

16  3 

13  0 

13-7 

16-53 

Woodstock 

15  2 

18  0 

13.4 

211 

23.7 

243 

27  3 

25  6 

22'2 

21  2 

14-8 

16  8 

20  30 

Welland. 

11-7 

17  1 

133 

18-8 

19-2 

231 

24  0 

20-7 

20-6 

192 

139 

.... 

.... 

15  2 

19-1 

198 

22  9 

25-9 

24  9 

25  2 

23  3 

235 

23  7 

17-7 

133 

20-37 

Zurich  

11  9 

19T 

14  0 

201 

22'4 

23T 

26-2 

23-7 

21-7 

20-6 

136 

14-1 

19-21 

Uplands j 

.... 

.... 

— 

254 

231 

20-4 

27  6 

22-9 

23-8 

.... 

Quebec. 

Anticosti,  S.  W.  Point 

ID  3 

134 

10-6 

86 

90 

10-6 

10-5 

8-4 

8-8 

8-8 

70 

11-0 

9 83 

Bird  Rock 

15  0 

16-2 

12  9 

11  4 

12  9 

121 

11-5 

10-7 

121 

11  6 

94 

12  2 

12-33 

Belle  Isle 

8 3 

8-9 

9-0 

9-4 

7 3 

8-7 

8-5 

71 

5-8 

6-4 

66 

7'9 

7-83 

Cranbourne 

is  0 

20  6 

20  3 

24-7 

21-9 

22-5 

20-2 

21  6 

20-0 

21-6 

13  8 

18  8 

20-33 

Danville  

19-8 

23  0 

21-3 

259 

25  3 

25  2 

239 

25-7 

23  4 

25-7 

14-1 

19  9 

22-77 

Father  Point 

15-2 

17  4 

18-5 

163 

15-6 

167 

160 

144 

157 

15  1 

121 

15  2 

15-68 

Huntingdon  

142 

17 '5 

15  1 

20-4 

21-1 

20-0 

16-7 

21-0 

19  5 

19  3 

121  j 13  8 

17-56 

Montreal 

15  5 

18'0 

13  1 

17 '9 

18-5 

16-2 

16-7 

177 

15-9 

16  5 

11-7 

14-7 

16-03 

Qnebec  ..... ..... 

\ 18-2 

20  8 

2 -0 

24  3 

172 

17-7 

17  5 

18  4 

169 

16-7 

121 

15  7 

17  92 

Richmond  

'23  4 

20'6 

28  2 

23-9 

25  4 

24-3 

250 

24-8 

i 23-6 

16-5 

234 

23-54 

St.  Francis., 

21-1 

4L"7 

323 

34-2 

33-1 

32-7 

31-6 

3 »-8 

239 

31-7 

.... 

meteorological  tables. 


TABLE  VII  (Continued) — Mean  Daily  Range , &c. 


jr 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October 

November. 

December. 

New  Brunswick. 

O 

O 

0 

Q 

% 

O 

V 

O 

0 

O 

e 

c 

o 

Bathurst 

20-4 

21-1 

25  9 

25-2 

17-1 

24-2 

20-8 

20  9 

24-0 

25-4 

18-1 

25-1 

17  3 

20-2 

19-6 

23-5 

20-1 

22  5 

21-4 

190 

221 

20  1 

12-7 

21-0 

Dalhousie , 

16  2 

10-9 

172 

23-2 

16-9 

22  9 

21-2 

17-6 

187 

19  1 

12-9 

21-3 

Fredericton 

18-0 

20  3 

196 

224 

22  4 

23-2 

20-7 

20  4 

21-2 

22-0 

14-3 

20  5 

Grand  Manan 

16  3 

16-7 

12  7 

15  5 

14-1 

16-3 

170 

15-8 

153 

14-6 

150 

20-3 

St.  Andrews 

17-5 

17*6 

19*8 

19  6 

17-9 

21  2 

20-0 

17-4 

177 

181 

155 

20  3 

St.  John 

176 

17-5 

15  9 

17  0 

17-2 

197 

17-3 

15  9 

16-5 

1 

16-2 

140 

185 

Nova  Scotia. 

Antigonishe 

20-6 

22  0 

18-8 

20-5 

23-1 

20-8 

.... 

.... 

... 

Glace  Bay 

16-1 

169 

175 

18-8 

19-5 

243 

20-6 

19-2 

20-2 

19-1 

16  3 

16  0 

Halifax  

150 

15*1 

14-8 

19-3 

16  3 

20-5 

19-4 

18-2 

184 

17-2 

13-4 

147 

Pictou. 

16  2 

21-0 

18-6 

189 

15-2 

19-1 

20  0 

147 

13-6 

15  9 

15-2 

17-4 

Sydney 

14  9 

16  8 

12-8 

17-1 

21-8 

205 

192 

17-6 

18  1 

16  4 

13-0 

14-4 

Truro 

19  0 

18  2 

159 

19-7 

22  0 

23  0 

21-7 

19  8 

20  7 

21-3 

16  4 

183 

Yarmouth 

15  9 

12-6 

12  5 

.... 

16  5 

18-0 

161 

156 

172 

15  1 

15  7 

P.  E.  Island. 

Charlottetown 

17-2 

17-3 

14-2 

17-3 

187 

18  3 

Kilmahumaig 

17-7 

20-0 

16  0 

19-2 

183 

213 

196 

17-4 

18  6 

176 

141 

18-5 

Newfoundland. 

St.  Johns 

14  6 

13-4 

10-6 

14-9 

18-0 

17-7 

18-3 

18*6 

18  4 

16-6 

11  6 

15-4 

Manitoba. 

Minnedosa 

221 

27.5 

26-2 

249 

29*5 

30-0 

28-5 

312 

285 

25"  4 

24  6 

21  3 

Sourisford 

19  0 

25  2 

2L-0 

25-4 

30-1 

29  9 

33-6 

366 

25-8 

18-2 

Stoney  Mountain. ...  

17-4 

242 

224 

23-3 

26-0 

27-6 

26-2 

26-9 

22-7 

22  4 

22-9 

23-6 

Russell 

18  8 

253 

235 

24-6 

29  8 

27-3 

29-4 

30  4 

29-2 

25-2 

246 

19  i 

# 

St.  Boniface 

19-2 

217 

21-7 

2:1  0 

28-1 

.... 

... 

.... 

St.  Albans 

215 

26  6 

27-2 

23  6 

33  3 

32  4 

33-8 

32-3 

28-3 

25-3 

26-3 

19-8 

43 


22-35 

19- 88 
18*17 

20- 42 

15- 80 
18*55 

16- 94 


18- 54 
16*84 
16  32 
16-88 

19- 67 


18-19 


15-67 


26-64 


23-79 
25  60 


27-53 
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TABLE  VII  (Continued). — Mean  Daily  Range , &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

a 

3 

►-5 

£ 

"a 

►-3 

+5 

a 

bD 

3 

September. 

October. 

November. 

, 

December. 

Year. 

Manitoba — Continued. 

Q 

O 

O 

<3 

0 

o 

o 

0 

0 

Q 

0 

Q 

Winnipeg 

19-2 

23-8 

247 

23-5 

29-3 

31-1 

29  3 

28  5 

22-6 

23-6 

22  3 

17-8 

24*65 

Portage  la  Prairie 

18-0 

28*0 

292 

29-6 

35-7 

200 

29-0 

30  1 

25-9 

230 

21-1 

196 

25-77 

Gladstone 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

24-7 

23-4 

19  6 

.... 

N.  W.  Territory. 

1 

Edmonton 

19-8 

18-9 

26*3 

240 

27-2 

27  2 

290 

26-2 

23  3 

30-2 

22-9 

18-9 

24-49 

Medicine  Hat  

22- 1 

19-4 

22-8 

28-5 

28-7 

30  5 

30-8 

31-5 

26-7 

24-2 

25-8 

17-8 

25  73 

Qu’Appelle  

17-3 

22  9 

18-6 

210 

24-9 

26-1 

27-9 

274 

23-2 

22-9 

23  5 

18-5 

22  85 

Parkland 

20-9 

28o 

24-6 

25*3 

30*0 

30  2 

306 

308 

29-2 

259 

28-8 

26  6 

27-62 

Calgary 

24-7 

23-7 

27-7 

24-7 

293 

26  6 

30  8 

33-7 

26-7 

265 

24-6 

18-5 

26-46 

Fort  Chipewyan 

12-7 

139 

18-9 

11-4 

175 

17-6 

15  7 

19-3 

12  9 

13-6 

14-2 

12-6 

15  03 

Regina 

18  0 

22-2 

20-6 

21-4 

24'6 

29-6 

29  8 

317 

24-8 

27  3 

267 

21-8 

24  87 

Prince  Albert 

32-3 

35*6 

305 

29*3 

37  3 

34  0 

333 

271 

32’ 1 

262 

32  3 

Swift  Current 

217 

245 

21  5 

26-7 

25-9 

28  0 

30-3 

293 

30-4 

265 

26-7 

168 

25-69 

Hudson's  Bay. 

Port  Laperri6re 

10-6 

96 

125 

13-0 

102 

91 

11  9 

9 1 

.... 

.... 

.... 

.... 

Port  de  Boucherville  

11*7 

10-8 

13*2 

13*9 

10  2 

10-9 

10-8 

105 

— 

.... 

.... 

Ashe’s  Inlet 

120 

102 

14-8 

11-2 

9-4 

9-7 

98 

10-2 

94 

.... 

— 

Stupart’s  Bay 

127 

11-8 

15-3 

13-9 

11-x 

10-2 

13  5 

13 '4 

.... 

.... 

.... 

Port  Burwell 

12  6 

11-9 

10-3 

8-7 

8-1 

6 5 

90 

7-9 

4*4 

.... 

.... 

.... 

British  Columbia. 

Victoria 

7-8 

lO'O 

15-7 

141 

17-6 

19-0 

21-0 

21-0 

20-2 

151 

13  5 

9-3 

1534 

Quamichan  

14  3 

151 

24  3 

32-1 

27-2 

296 

32  5 

285 

35-8 

26-4 

2L-4 

13-3 

25-04 

Port  Moody  

.... 

.... 

.... 

. ... 

14-5 

11-6 

7 0 

Fort  Simpson 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

13-4 

13-9 

98 

130 

133 

138 

10-9 

.... 
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TABLE  VIII. — January , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Day. 

Victoria. 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

t ■ 

Pheasant  Forks. 

X 

© 

© 

3 

2 

a 

© 

S 

Kegina. 

Medicine  Hat. 

Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage-la- Prairie. 

o 

O 

O 

Q 

Q 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

0 

o 

l 

31-5 

1-2 

16-5 

3-1 

11*2 

1*6 

17-3 

9*3 

15-6 

14*5 

39-0 

15-0 

7-7 

1-5 

2 

39*0 

.... 

23*3 

6-5 

2-1 

7-4 

3-8 

26-4 

3-2 

52 

29-9 

27-5 

12-9 

6*5 

3 

42-5 

18'7 

10-5 

2-1 

15*4 

16-5 

24-6 

26-4 

15-2 

31-5 

7-9 

210 

7-0 

4 

44  0 

0-5 

80 

, 6-5 

2-1 

2-4 

6-4 

6-7 

5-7 

98 

31  9 

21-6 

41 

7-5 

5 

44*5 

... 

5-0 

18  7 

13-9 

13-0 

12-5 

6 4 

8-4 

16-8 

16-2 

30-4 

26-8 

7-0 

45 

6 

35-0 

.. 

30-3 

24*3 

27-5 

234 

22-1 

24-0 

26-8 

24-6 

28-5 

42-0 

27-5 

26-3 

8-5 

7 

31-0 

.... 

24-2 

430 

21-5 

373 

36-2 

26-6 

15-2 

38-0 

37-5 

38-4 

40-8 

28-1 

17-5 

8 

36*5 

.... 

9-8 

40-0 

11-7 

35-8 

43-2 

12-3 

7*4 

37-7 

38-0 

34-1 

42-5 

23-7 

24-0 

9 

41-0 

.... 
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TABLE  Till.— January,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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TABLE  VI II. — January , 1886.  Daily  Mean  Temperature, 
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TABLE  VIII. — January , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 
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18 
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6-2 
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11-0 

8-0 

109 
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8 2 

29-7 

3-5 

141 

56 

18  2 

25  "5 

19  2 

26  ’3  j 

26-4 

231 

6 5 
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23-8 
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29-9 

27  7 

28o 

13-2 

300 

27-4 

29  | 

24  2 

249 

30-7 

42 

20-7 

28  2 

27-8 

25-4 

25-0 

26-6 

27-7 

22-9 
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TABLE  VIIL-— January , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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22-0 
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28 
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19-7 
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30-2 
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14-5 

55 
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27-0 
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22-5 

29-3 

80 

19-2 
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23  2 
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22-8 

9-7 

4-8 
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26  5 

181 

19 

23-5 
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17-3 
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14  8 

22  8 

19-7 
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21-7 

18-8 
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238 

60 

24  1 

20 
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27-3 

13  5 

16-2 

260 

24-3 

20-2 
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95 

3-0 
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29-5 

16  0 
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21-5 

15*5 

13-4 
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32  3 
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26-8 

22 

9 0 

0-3 

2-8 

68 
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28  7 

1-2 

2-3 

3-0 

1-5 
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27-0 

3-0 
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23 
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52 
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8-2 
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61 

7 5 

1-5 
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24 
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8-3 

22-9 
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27-0 

29  4 

41 

43 

05 
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25 

30  3 

24 " 5 
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29-3 
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14-7 
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30-0 

28-7 
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8-2 
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27-5 
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26 

29  2 

24-5 
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30-3 

22-0 
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27-4 
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29-7 
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6-7 

40 

8-8 
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28-3 

25-0 
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22-3 

12-7 
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28-0 
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24  0 
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29-0 
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12-0 

19-2 
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17-6 
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14  0 

j 
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18-2 

17  8 

16-0 
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n 

31 
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17-56  | 
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18-86 
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15-87 
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13  97 
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TABLE  Till. — January , 18*6.  Daily  Mean  Temperature. 
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S20 

S2*S 

3 

17  3 

31-3 

32-5 
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45  0 

36  4 
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1-7 
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55 
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8-9 

1-0 
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7-0 
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240 
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19  0 
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13  5 
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17 
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26-0 
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18 
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20 
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0-7 

14 
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19 
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15-4 
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4-0 
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TABLE  Till. — January,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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TABLE  IX.  — February,  1886.  Daily  Mean  Temperature 
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TABLE  IX. — February , 1886.  Daily  Mean  Temperature 
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TABLE  IX. — February,  1S86.  Daily  Mean  Temperature. 
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22-0 

23  3 

9*4 

21-2 

22'9 

3*6 

7-3 

28-5 

22-0 

4*3 

22 

27-5 

165 

21  7 

23  6 

22*3 

20-3 

IS  7 

; 23-7 

14-1 

23-8 

23-7 

13-9 

110 

26'3 

24-0 

13  7 

2§ 

22-6 

20  3 

14  7 

11  -6 

13  7 

149 

12  8 

16’2 

10*3 

14-7 

27-8 

19  9 

13  4 

16-0 

11-7 

33 

24 

297 

81 

207 

20-0 

180 

169 

195 

25  9 

121 

25-5 

2 *3 

6-0 

5-5 

23  4 

207 

10-0 

25 

29  1 

3S4 

27-0 

273 

248 

250 

310 

28  3 

I 25-2 

27-5 

3.-9 

317 

27-3 

29-5 

28-0 

22-5 

26 

11*9 

49 

8-8 

0-6 

15 

1-2 

40 

7'3 

r i*2 

55 

82 

60 

0-8 

8*0 

1-3 

7-3 

27 

12  6 

2 9 

1-3 

4’8 

o-i 

01 

0 9 

1 9 

! 3*4 

2*5 

50 

~ 11 

~ 4-8 

5-9 

2-7 

96 

22 

140 

89 

1-7 

13 

3 5 

.... 

3-5 

3 0 

r ™ 

6-9 

8-0 

1*2 

~ 0-3 

65 

~~  1*7 

9-4 

2267 

18-78 

17-68 

11-64 

17-35 

16-20 

16  98 

19  88 

13-23 

18-92 

21-68 

15  12 

13-51 

20-31 

J 16-34 

10-31 
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TABLE  IX. — February , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Northoote. 

Ottawa. 

Niagara. 

Port  A rthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

0 

l_ 

Jo 

o 

o» 

Oh 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

j Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

h 

■< 

9 

O 

9 

Q 

O 

o 

0 

O 

0 

0 

0 

0 

a 

O 

34 

6 9 

130 

45 

42 

111 

4 0 

167 

16*5 

13  3 

13*8 

11-5 

14  4 

6 8 

13-0 

1 

4*7 

3-9 

10  3 

17-2 

4*0 

2-9 

7 5 

10-3 

7*5 

7-6 

7-8 

3-6 

2 1 

6 8 

5 0 

2 

16*6 

12  7 

57 

20-7 

134 

18-4 

131 

9-5 

57 

05 

3-2 

2 6 

18-4 

• 0 3 

7-4 

3 

167 

13-9 

1-7 

20-0 

16*7 

206 

12  5 

45 

0*3 

50 

6-7 

4-8 

20-7 

38 

91 

4 

23  5 

174 

2 0 

6 8 

8-8 

164 

11-6 

5-2 

7-2 

03 

04 

31 

18  7 

23 

1-4 

5 

7-2 

49 

16-3 

237 

16-8 

1-3 

152 

20-3 

210 

199 

18  1 

206 

0-8 

15  9 

186 

6 

18'9 

16-6 

25-7 

27  4 

193 

.... 

.... 

239 

.... 

25-9 

253 

252 

20  3 

24-6 

24-8 

7 

190 

28-7 

330 

37  2 

28-3 

26  4 

29-4 

30  2 

38*5 

32  1 

32  0 

365 

27  7 

31-5 

33-9 

8 

17*8 

24-2 

38-3 

5-0 

32-4 

24-4 

302 

32-1 

403 

36  9 

353 

397 

269 

34-2 

347 

9 

195 

260 

333 

78 

353 

25  9 

30-8 

363 

35-7 

39-8 

33-3 

40-4 

26-3 

370 

32-3 

10 

33  7 

31-6 

430 

18-2 

38-8 

309 

38-7 

41  -2 

35-3 

41  9 

40-0 

43  3 

30-1 

410 

36-1 

11 

348 

34  8 

42-3 

20-0 

38  1 

34  9 

38-0 

37  0 

337 

38*6 

38-3 

40-1 

34-4 

39*5 

35-8 

12 

35-0 

365 

36  0 

2a -3 

35  3 

358 

37-2 

33  1 

347 

36  5 

366 

37-5 

35  1 

38-  i 

36-0 

13 

27-3 

326 

363 

0 0 

221 

.... 

.... 

251 

32  6 

35  0 

31  0 

19-2 

32-0 

339 

14 

135 

16-2 

28-7 

4-7 

15-8 

67 

18-3 

21-3 

24  0 

25 ‘5 

26  0 

23  7 

7-0 

24-4 

26  1 

15 

2-9 

144 

14  3 

60 

12  6 

8 9 

13  7 

132 

11-0 

145 

13  8 

12-1 

0-3 

14-9 

13  2 

16 

15-6 

153 

22-0 

2 2 

19  0 

18  0 

167 

21  5 

2C3 

242 

24  4 

27  5 

14-3 

19  0 

21  5 

17 

191 

18-8 

29-3 

6 4 

20  4 

18  7 

21  5 

278 

12*5 

30  0 

320 

34-8 

158 

26-0 

31-9 

18 

17  1 

29-6 

33-3 

24 

256 

28-6 

355 

242 

19-3 

28-7 

297 

24-5 

23-2 

27  0 

29*5 

;9 

6*0 

2*2 

5-7 

1-8 

6 4 

4 6 

05 

7-8 

35  5 

103 

7-2 

7-7 

5 8 

12  4 

6-7 

20 

"2'3 

3-7 

20-0 

8'7 

60 

19  5 

.... 

249 

23  0 

24-8 

5 9 

18-7 

23-0 

21 

76 

48 

21  7 

173 

139 

9 0 

17-9 

230 

28-3 

24  0 

22  7 

23-0 

4-5 

22  0 

22 -u 

22 

81 

15  4 

22-0 

8 3 

7-3 

5 4 

19-0 

12  4 

255 

20-8 

220 

17  5 

2-8 

21  5 

17-4 

23 

00 

2-5 

18-0 

28  5 

13  3 

03 

45 

27-5 

39-0 

25  7 

19  4 

32  2 

19 

22-2 

20-1 

24 

26-7 

202 

34  7 

40 

2 -4 

21  1 

309 

23-8 

27  5 

30-5 

31  7 

28  3 

18-8 

30-5 

29-0 

25 

4-4 

24 

7 7 

97 

3*2 

"~3  6 

1-1 

8*7 

15- 0 

7-4 

9-8 

11- 1 

5-2 

16  0 

7-7 

26 

6*5 

5-5 

5*0 

1-7 

35 

93 

44 

0-6 

11-7 

9 0 

5 9 

8-9 

7 8 

11-7 

4-0 

27 

57 
i .... 

36 

so 

0 1 

29 

.... 

.... 

2-5 

... 

94 

7-2 

85 

61 

110 

5*4 

28 

8'30 

10  55 

21  43 

563 

13  31 

8-73 

1494 

18-95 

23  03 

21  58 

20-71 

21  97 

7- 17 

2 6 . 

19-44 

,1 
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TABLE  IX. — February , 1886.  Daily  Mean  Temperature, 


1 *Ava 

Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

J Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brome. 

Bird  Rocks. 

o 

O 

9 

0 

© 

9 

O 

O 

O 

9 

o 

O 

© 

o 

I 

152 

8.9 

108 

12-3 

7 0 

13  5 

11-3 

11  3 

130 

16  7 

22-9 

21-3 

19-5 

28-9 

2 

10-0 

7-4 

3 5 

8 3 

05 

27-3 

10-6 

66 

7-3 

5 4 

12  7 

11-2 

25  0 

10 

24-4 

3 

4*5 

10-9 

74 

~~  33 

22-8 

320 

~ 8 3 

7-7 

1 7 

2-0 

2-0 

3-3 

50 

150 

5-4 

4 

8-8 

125 

11  6 

6-3 

21-7 

16-3 

10-5 

9-5 

35 

0-8 

8-4 

90 

11-5 

19-5 

4*5 

5 

20 

1-3 

~~  3-7 

2-3 

_ 11*8 

5 2 

3 8 

1-6 

6-8 

60 

7-6 

10-7 

o-o 

23  0 

0-4 

6 

22-  i 

202 

16-0 

19-7 

13-2 

21  0 

17  7 

176 

17-3 

21-1 

00 

4-0 

11-3 

12-5 

0-2 

7 

24  8 

23  3 

22-3 

.... 

210 

37-0 

25  4 

24-7 

25-7 

.... 

121 

13  3 

15  0 

160 

12-7 

S 

352 

332 

317 

320 

21-5 

35-3 

323 

32  6 

33  5 

35-7 

230 

24  0 

26-7 

23-5 

25*4 

9 

34  0 

361 

36  3 

36-5 

31-8 

33 

332 

36-3 

34  5 

40  4 

22  5 

27-5 

24-0 

225 

28-8 

10 

32  5 

38-8 

32  6 

34  0 

420 

2-0 

346 

309 

328 

39-3 

2-1 

22 

30 

365 

11-0 

11 

33-7 

40-7 

37-7 

398 

38*3 

35 

37-3 

358 

1> 

Ci 

CO 

44-3 

8-2 

10-3 

11-3 

84-0 

19-4 

12 

353 

38-5 

37-0 

383 

37-7 

11-6 

371 

365 

39-3 

39-7 

24-6 

23-7 

22-5 

420 

274 

13 

86-5 

34  3 

34-7 

36-0 

85-6 

10-5 

37-5 

35-6 

35-2 

37*3 

36*4 

36-5 

350 

46-5 

39-1 

14 

362 

24  0 

30*9 

.... 

163 

60 

341 

33-3 

350 

.... 

345 

35-8 

380 

35-5 

36-1 

15 

26-3 

20-7 

244 

27-0 

10-7 

3-5 

24-2 

244 

26-0 

24-7 

19  4 

16-5 

22-2 

29-0 

25-5 

16 

157 

16  2 

10-5 

150 

4-3 

7-8 

166 

12-3 

12-5 

13  5 

23-0 

202 

22-3 

16  0 

29-7 

17 

26-2 

19-2 

19 

22-7 

145 

11-5 

21  6 

19-7 

27-3 

22-4 

9-5 

103 

2-2 

18-5 

11-7 

18 

82-5 

27-2 

29  8 

30-3 

165 

0-3 

27-9 

29  1 

33  0 

36-6 

15-9 

16  9 

13 

17-5 

21-6 

19 

34-0 

256 

27  8 

320 

4-8 

15-5 

32-5 

314 

38-7 

27-4 

148 

13-0 

7'5 

37-5 

22  2 

20 

63 

4-6 

2 4 

57 

10 

2‘0 

5 2 

64 

0 5 

11-7 

23-7 

180 

28  5 

9 5 

32  0 

21 

22-6 

19  0 

20-0 

.... 

07 

4-5 

17-8 

21-8 

23-3 

.... 

5-4 

02 

3-5 

1-5 

89 

22 

255 

240 

21-6 

235 

130 

10  5 

19  3 

22-5 

25-7 

26-9 

63 

0-4 

97 

20 

6-7  | 

28 

20  0 

143 

14-4 

20-5 

9 8 

10-3 

19-9 

199 

18-3 

26-4 

162 

14-4 

120 

190 

19-3 

24 

17-8 

24-7 

189 

18-7 

13-5 

18-5 

18-8 

18-2 

14  5 

33-0 

3-8 

7-8 

73 

3-0 

0-7 

25 

34-0 

28-5 

29  5 

81*7 

24-3 

10-3 

31-3 

31  2 

35  7 

80-8 

2-3 

1-5 

9 0 

25-0 

6-7 

20 

7 3 

45 

6-9 

10-3 

4-0 

18-3 

6 7 

9-5 

4-8 

154 

27-9 

24-0 

28-0 

7-5 

28-7 

27 

6-6 

1-2 

~ 0-8 

7-0 

3-5 

10 

0-6 

40 

5 0 

11-7 

36'2 

34-7 

34-0 

5 0 

. 32-8 

28 

6*3 

2*4 

2-1 

.... 

3-8 

~ 8-6 

3-2 

6-0 

7 0 

.... 

21 " 8 

23-0 

307 

55 

29-7 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

•• 

.... 

.... 

.... 

.... 

« • • • 

| 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

20-85 

18-33 

17-75  1 

20-65 

10-55 

“l-81 

19  08 

19-25  j 

20-52 

23-56 

14-27 

13  08 

13  94 

12-31 

17-37 
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TABLE  IX.— February,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Bicquet. 

Belle  Isle. 

Cranbourne. 

Chicoutimi. 

Cape  Chatte 

Cape  Magdalene. 

Cape  Norman. 

[ Danville. 

Father  Point. 

Huntingdon. 

Montreal. 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

Richmond. 

| Bathurst. 

Day. 

O 

O 

9 

O 

O 

Q 

Q 

0 

O 

C 

0 

O 

9 

9 

0 

16-7 

52 

47 

20-7 

245 

5-5 

14-4 

0 7 

37 

9 4 

22-0 

8 5 

17-0 

1 

6-0 

65 

17-7 

6-3 

26-3 

0-3 

~ 1-8 

20 

1-1 

0-7 

0 7 

~ 0-8 

11  0 

2 

50 

160 

266 

60 

16  5 

85 

99 

12  5 

8 0 

9-0 

12-8 

14-7 

10 

3 

4-3 

19  3 

27-7 

9 7 

0-3 

19-5 

15-8 

16  0 

14-4 

12  6 

19  2 

18-0 

63 

4 

1'3 

21  7 

28  7 

11-3 

4-0 

195 

13-0 

18-3 

15-9 

14-1 

27-7 

190 

8-7 

5 

_ 

— 

... 

— 

— 

— 

8-3 

7-3 

23-2 

62 

147 

7'0 

25 

0-8 

4-0 

52 

148 

4-2 

20 

6 

5-7 

12-7 

4 0 

110 

9-5 

12  5 

15-5 

206 

.... 

11-3 

138 

13  4 

.... 

7 

14-3 

26-8 

18-2 

268 

16  5 

26  0 

26-5 

319 

298 

276 

27-5 

20-8 

27-7 

8 

140 

27  7 

232 

24-5 

257 

325 

27-8 

25  7 

29-1 

32  9 

260 

23-2 

... 

9 

2-7 

21-0 

97 

27 

1-2 

29  0 

9-9 

20-3 

19  9 

17-4 

5-2 

29-3 

15-3 

10 

53 

228 

161 

165 

~ 3 3 

33  0 

172 

32-7 

24-6 

239 

11-8 

8P4 

12-7 

11 

18-7 

29-5 

266 

30  0 

215 

345 

274 

35-8 

32  9 

301 

13-5 

371 

24-3 

12 

32' 0 

43  7 

38-9 

43  8 

34  5 

44  5 

33-8 

37-5 

37-1 

33-4 

31-7 

403 

420 

13 

25-7 

32-8 

23-2 

35-5 

38-2 

36-5 

27-3 

340 

.... 

33  9 

350 

84  7 

.... 

14 

11-8 

22' 2 

48 

14  2 

215 

26-0 

12-4 

16*6 

16-4 

15-8 

65 

26-0 

250 

15 

30  3 

10-8 

8 2 

208 

26-0 

18  0 

140 

13-7 

16-7 

12  4 

22-5 

121 

21-7 

10 

43 

7-7 

4 4 

8-0 

100 

170 

9 9 

20-2 

160 

92 

1-3 

13  2 

15-3 

17 

5 3 

12*5 

8 9 

,17-0 

15- 0 

20-0 

16  0 

17-6 

213 

16-8 

17*0 

149 

137 

18 

5-0 

270 

12  5 

19-2 

12-0 

335 

141 

31-8 

289 

20-7 

1-7 

31-1 

16-0 

19 

4-0 

13-8 

52 

22  3 

24  5 

19-5 

16-3 

4-0 

124 

15-6 

16-3 

9-6 

28-3 

20 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

0-3 

7-0 

18-4 

05 

17-3 

6-5 

0-4 

32 

.... 

60 

8-5 

39 

.... 

21 

23 

0 5 

8-6 

55 

35 

0-5 

4-9 

1-6 

44 

4-3 

11  2 

40 

60 

22 

150 

135 

2 3 

11  0 

11-5 

19-0 

12  4 

14-9 

18-4 

106 

20  5 

12-3 

93 

23 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

— 

— — 

— 

— 

4-7 

7*5 

18-2 

5-7 

8-0 

9-5 

7 0 

5-3 

4-6 

4 4 

68 

4-5 

20 

24 

o-o 

12-7 

5-2  ’ 

5 3 

14-2 

16-0 

9 2 

28-4 

219 

12-6 

2-7 

20-7 

0-7 

25 

25  0 

8 5 

17-6 

267 

29  8 

20  0 

22  2 

5 2 

11-2 

140 

193 

6-0 

230 

26 

_ 

— 

— 

— 

— — 

370 

6 3 

7-7 

27-5 

34-5 

9-0 

7*1 

5-1 

3 4 

12 

19-5 

2-9 

31-7 

27 

37  3 

20 

8-1 

11  8 
.s.. 

33-7 

2 5 

21 

~~  2-0 

.... 

4-6 

20-7 

29 

.... 

.... 

11-55 

9-21 

1 37 

•••• 

13  10 

17  37 

13*60 

10-36 

11-72 

12-22 

10  84 

7-97 

11-17 

13-89 

* 


58 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  IX. — February , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


....  j 

Chatham. 

Fredericton. 

Grand  Manan. 

St  Andrews. 

St.  John. 

Point  Lepreaux. 

Sydney. 

Pictou. 

• 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

« 

0, 

Xi 

D 

2 

£ 

►> 

X) 

W) 

M 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

n 

Point  Rich. 

0 

e 

O 

Q 

0 

O 

« 

o 

o 

O 

0 

o 

O 

* 

O 

1 

20-8 

23  6 

31-9 

28-4 

309 

29-7 

33-4 

33-4 

39-7 

3S-2 

34-9 

33-7 

33-0 

19-5 

34*0 

27  2 

2 

10-4 

10  8 

13  9 

10  5 

13  2 

12  3 

2S-1 

27-3 

39-3 

32-1 

24  2 

26-6 

19-3 

26  3 

370 

30-5 

3 

2'5 

0 3 

9 4 

4-7 

3-8 

3-0 

9-2 

14  2 

20  0 

251 

187 

166 

190 

67 

23-0 

19*o 

4 

11-5 

60 

0-7 

5 9 

_ 45 

7-2 

9 0 

3-3 

9-5 

23-9 

9-3 

9-0 

6-0 

~4-3 

24-0 

6-5 

5 

10-0 

10-3 

23 

7 3 

7-7 

5-8 

30 

0-4 

8-5 

15-8 

6 3 

2-9 

1-0 

G-7 

21*3 

5-5 

6 

2-1 

4 8 

6-0 

U-7 

11 

4-5 

5-6 

34 

5-0 

15-6 

12  5 

1-9 

60 

10  3 

11-6 

90 

7 

9-6 

19-0 

13  7 

140 

... 

6-4 

18*6 

17-5 

23-7 

25  1 

22-1 

. 

0-9 

18  8 

155 

8 

■ 27-2 

25  0 

339 

28  4 

29-5 

33-4 

26  6 

30-7 

32-2 

34-8 

34-3 

315 

307 

14  9 

260 

23-5 

9 

i 33  7 

31  -2 

37-3 

31  0 

34*4 

33  8 

33-6 

37-2 

44  5 

37-3 

35  4 

32-0 

34-3 

27  6 

36*3 

29  5 

10 

12  3 

203 

28  3 

235 

21  8 

20-2 

212 

261 

22-4 

32  4 

33  0 

294 

26-7 

25  8 

20-8 

50 

11 

97 

13  8 

25-6 

195 

166 

19‘8 

241 

24-7 

27-0 

32-9 

28-5 

28  9 

21-3 

9-9 

12-0 

3*d 

12 

23  0 

25*3 

39  5 

33-0 

32  9 

36-0 

31-5 

347 

3b  7 

36*9 

41-2 

i 33  0 

36' 0 

17-5 

23  2 

26-3 

13 

43  1 

46  6 

446 

42-7 

45-3 

42-7 

43-9 

44  "6 

45-7 

43-4 

48*6 

36-8 

43-3 

345 

43-3 

35*0 

14 

41  2 

.... 

413 

40  3 

39  8 

.... 

42  1 

4>>"  5 

45-7 

424 

39-4 

35-0 

... 

40-7 

46*3 

442 

15 

22  7 

30*3 

38-0 

36-7 

34-8 

36-8 

32-6 

39  3 

42-7 

40*1 

44-6 

33-4 

400 

32-9 

35*7 

23-0 

16 

28  2 

29*7 

3L-5 

30  5 

340 

307 

37-5 

39  0 

38-0 

41-5 

34-7 

352 

31-0 

314 

38-7 

32*7 

17 

9 0 

124 

21-9 

16  5 

17-4 

19  3 

18-9 

23  0 

19*5 

2H-1 

2P9 

25-3 

24-0 

19-2 

26*0 

14-3 

18 

17  7 

23-2 

30-9 

28  1 

28-4 

2:1-7 

24*6 

28  2 

27-0 

31  9 

34-2 

29-5 

27-0 

17-9 

23-7 

18-7 

19 

208 

22-8 

31  2 

31  4 

29-5 

315 

27-5 

\ 

30  0 

3P2 

35-3 

34-2 

30  7 

28*3 

18-5 

24-3 

13-3 

20 

27  6 

29-9 

33  ‘2 

30-8 

33-1 

303 

31-8 

36-5 

41-2 

410 

35  9 

34-5 

. 39-3 

188 

310 

24*0 

21 

6-8 

12  5 

9 8 

10  G 

.... 

17-9 

19-6 

15  0 

28-5 

19-8 

14  1 

20  0 

293 

225 

22 

0-4 

6-5 

15  8 

11  0 

12  3 

15  8 

11  9 

16  0 

37*7 

22-5 

200 

13-0 

14  3 

5"5 

17-7 

4-5 

23 

18  2 

16  7 

30-8 

27-4 

267 

28  5 

21  7 

27-0 

48-0 

30-0 

32-9 

28-3 

27-7 

11*2 

IS  3 

19-3 

24  . 

3-0 

0 5 

5 1 

0 9 

2 6 

05 

9-3 

8-3 

33  0 

15  6 

109 

62 

5-7 

13-5 

25-0 

15-5 

25 

0 3 

40 

17  2 

14-2 

10-2 

16  7 

11-2 

11  6 

7-4 

21  5 

16  4 

9 4 

15-7 

21 

27-3 

16  3 

26 

22  1 

22-5 

33  7 

30  7 

28-5 

305 

28-4 

29  3 

21-5 

33-2 

32-2 

30  3 

320 

9 5 

33  0 

307 

27 

27-8 

13  5 

14  0 

10  7 

15-0 

13-3 

33*3 

23  8 

38  3 

32-4 

19-8 

3*»  5 

18  3 

24  s 

33  0 

35  0 

28 

11*3 

— 

13« 

10  0 

8-3 

32  0 

20  1 

28  4 

31-8 

16*7 

29-7 

23-2 

307 

37-3 

14-81 

16*16 

23-55 

19-71 

20-00 

21-20 

23*15 

24  82 

29  49 

31-15 

27-35 

2P42 

24-16 

15  97 

27  "5s 

2100 
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TABLE  X. — March,  1886.  Daily  Mean  Temperature 


Victoria. 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

Pheasant  Forks. 

Gleichen. 

c 

5 

* 

ac 

O) 

w 

a> 

s 

V 

I Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage-la-Prairie. 

/ 

|H* 

< 

P 

0 

O 

O 

1 

V 

* 

o 

p 

0 

o 

o 

o 

0 

O 

36  0 

1 .... 

3*5 

45 

4*0 

8*5 

50 

2*5 

51 

58 

8*5 

6*2 

9-7 

1*0 

14  5 

1 

38  5 

.... 

20 

11*2 

3 3 

13*8 

4 8 

2 3 

17  3 

79 

90 

3 1 

0-8 

4-7 

130 

2 

39*0 

18  0 

19  8 

6 3 

26  0 

20  1 

8*4 

17  3 

19*2 

205 

0-5 

3 1 

16  3 

21*5 

3 

39-5 

26-2 

19  8 

90 

220 

21  2 

11  9 

14  5 

20*1 

19  2 

6 7 

11  4 

20  3 

19  5 

4 

40*0 

23  8 

2P0 

20-1 

23  7 

21  *5 

18-3 

15*8 

22  5 

23  2 

0 2 

21  - 3 

19-3 

34*5 

5 

* 46-0 

.... 

21  2 

20  2 

21*4 

21*5 

22 '7 

213 

26-0 

22*2 

29  0 

3 2 

21  7 

17  9 

38  0 

6 

45*0 

18*5 

93 

21  8 

11*3 

12-0 

246 

21*7 

9*0 

11*3 

3*8 

1 • 9 

15*0 

7 

41-0 

* 

21-0 

6*7 

29  3 

4 5 

3*0 

22  3 

27*9 

IS 

2- 7 

14*4 

4 3 

23 

1*5 

8 

42 ’5 

j .... 

34  3 

95 

35-2 

27 

3 9 

35  0 

32  0 

9*3 

110 

0 4 

4 9 

18  8 

9*0 

9 

41-0 

.... 

29*5 

160 

34*4 

19*8 

16  6 

32  6 

33  4 

19*6 

18-3 

83 

17*2 

25  3 

24*5 

19 

435 

| 

... 

33-0 

16  8 

S3*  9 

19*2 

25  8 

33  o 

33  0 

25  1 

23  0 

9 9 

111 

28*7 

19*5 

11 

50*5 

35*2 

11-2 

33  7 

14  1 

160 

36  8 

33  6 

18  3 

16  8 

12  2 

85 

33 ' 3 

3*0 

12 

445 

.... 

29*8 

13*3 

28*6 

18-5 

18  9 

33  8 

274 

17*5 

23  5 

17-6 

155 

27  4 

1 L *5 

13 

425 

28-2 

19  7 

26  9. 

23*0 

18  5 

3P4 

205 

19*5 

275 

7-0 

26*1 

160 

14 

39*0 

31*8 

23  0 

26-0 

25  3 

22  4 

33*1 

19*5 

23  2 

25  7 

16  7 

57 

26-8 

28-0 

15 

39-5 

.... 

230 

40 

15  6 

4*7 

6*1 

25  5 

13  3 

3-9 

70 

14  3 

01 

10  5 

155 

16 

41-0 

.... 

18*0 

4-0 

20  1 

20 

4 7 

21-2 

15  6 

0-7 

30, 

1*6 

7 3 

71 

2*5 

17 

37-5 

23 ‘2 

47 

240 

10-8 

8 4 

252 

18  3 

13  5 

11*8 

8 7 

16  5 

16  5 

245 

18 

445 

.... 

30*7 

73 

30  2 

21-4 

19  3 

35  9 

28  7 

210 

15  5 

21  2 

21*6 

21*1 

28*0 

19 

465 

36  5 

11*7 

36  7 

17-9 

14  5 

410 

33  2 

2-1  8 

24  5 

18*8 

19  0 

31*2 

32  0 

20 

46*5 

.... 

41  8 

18-5 

40-0 

214 

14  7 

39  5 

38  5 

26  1 

19  8 

21  5 

34  9 

28*0 

21 

48-5 

45  5 

29-3 

47*5 

29-7 

23  5 

47  7 

43  4 

33  6 

31  0 

10*4 

27  3 

41*8 

34*0 

22 

42  0 

508 

31  0 

42  6 

35*8 

34  9 

16  9 

1 

374 

39!) 

18  2 

3 1 

44  0 

43  0 

23 

43  0 

27  0 

11*5 

28  2 

11  7 

2V0 

314 

30  7 

14  5 

6 0 

77 

16  5 

22  0 

28*0 

24 

46-0 

263 

10 

21-5 

5 4 

8 3 

31  2 

28  4 

4 9 

4 5 

10  2 

5 1 

18  7 

120 

25 

42  *n 

15*2 

8*2 

13-3 

2 3 

1-8 

20  8 

11  6 

2*1 

3*8 

7 6 

36  5 

10*3 

8*5 

26 

41  0 

20*8 

0 5 

24  1 

3 7 

11 

23  0 

17-4 

2 9 

07 

13  7 

61 

15'5 

8*0 

27 

41-5 

25*0 

14-2 

35-7 

11  3 

69 

29  8 

35-5 

11*4 

21  8 

26  7 

20  0 

14*5 

28 

46*5 

41  5 

27*0 

47  4 

23  5 

18  3 

43  6 

47*9 

25-n 

23  2 

36  6 

30  0 

35  6 

26*0 

29 

45  0 

48  8 

32*0 

48  7 

33  3 

30-2 

48  4 

50*0 

37  4 | 

368 

4 9 

41  0 

44  2 

34*5 

30 

44-0 

33  0 

14-5 

37  3 

19  6 

25  0 

41  1 

39  9 

23  "2 

19  7 

32 

12  2 

26*7 

28-0 

31 

42*76 

27-81 

13  23 

27  16 

16  41 

15*  12 

29  12 

27  o3 

16  56 

16-29 

1-34 

980 

21*84 

20*61 
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TABLE  X. — March , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


DAY-  1 

Indian  Head. 

Minnedosa. 

V 

OQ 

W 

tf 

Stony  Mountain. 

V 

<2 

w 

'S 

d 

Winnipeg. 

Hi  11  view. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

| 

Bala. 

I 

| Beatrice. 

Brampton. 

IS 

U 

O 

Conestogo. 

O 

o 

O 

© 

o 

O 

O 

O 

O 

© 

9 

0 

9 

9 

« 

1 

4 3 

8-0 

7*5 

8-7 

11-7 

80 

7-8 

12  0 

4-5 

2 7 

11 

3 5 

3-0 

6-3 

~~  1-6 

2 

7 5 

11  6 

110 

13-3 

180 

13  4 

110 

18-0 

67 

91 

10  1 

7-1 

12  0 

54 

11-7 

3 

17-3 

205 

21-2 

13-5 

20-8 

12-9 

20  2 

240 

19  6 

19  4 

170 

21-0 

14-8 

20  1 

4 

197 

17  4 

14-6 

17-5 

22-2 

14-2 

18  0 

27  3 

22  5 

25  1 

26  6 

23-8 

25-0 

18  6 

23-7 

5 

17  5 

229 

22  0 

272 

24*0 

262 

24-0 

31  7 

22  2 

20  1 

22-5 

200 

25-4 

22-3 

6 

220 

22  1 

22  1 

23-8 

16-8 

271 

223 

27  7 

17  7 

21-2 

18-5 

22-0 

180 

20  8 

7 

22  0 

15  2 

10-6 

16  5 

18-5 

13-0 

7-5 

28  0 

259 

25-2 

81-0 

18-5 

26  1 

8 

12'5 

0-2 

11  6 

4-5 

10-0 

0’5 

102 

7*3 

30  5 

31  2 

29-7 

290 

31-0 

18-2 

30-1 

9 

10-5 

4-4 

2*3 

1-2 

1-2 

30 

2-8 

12- 0 

18  2 

24  0 

21  0 

206 

23  0 

5"  3 

25  2 

10 

22  0 

18  9 

17-4 

8-5 

145 

11-4 

15-3 

15  0 

12  7 

195 

13-5 

12  2 

220 

101 

16-6 

11 

26  7 

11-2 

13  4 

13  5 

21  8 

12-5 

19  7 

16  0 

29  0 

324 

30-7 

29  0 

31-0 

29  6 

307 

12 

16  3 

1-6 

1 9 

1-5 

110 

0 7 

4-3 

9 3 

28-0 

33  7 

299 

28-3 

32  0 

33-8 

323 

13 

12  7 

70 

13*4 

5 5 

17  5 

5-8 

11-2 

16-5 

15  0 

.6  2 

18-5 

18-0 

290 

21  1 

25-3 

14 

22  0 

147 

161 

11-3 

203 

... 

11  8 

230 

23-5 

21-5 

27  0 

220 

22-3 

15 

26' 0 

27-8 

17-6 

25-2 

29-2 

26-2 

24-5 

29  0 

22  8 

27  7 

25  1 

23  2 

39  0 

22  5 

30-9 

16 

8-3 

71 

1-6 

90 

12-3 

12  9 

7*2 

4-7 

29  5 

28-4 

28  0 

249 

310 

260 

307 

17 

21-7 

1-6 

2-6 

7-8 

5 2 

41 

8-5 

3 8 

34  5 

30  6 

31-6 

329 

33-0 

30  6 

32*5 

18 

22-3 

15-4 

66 

16-0 

17-8 

13  2 

12  8 

21  0 

33  2 

35  9 

35  2 

33  9 

340 

290 

343 

19 

24-5 

196 

17  4 

270 

16-2 

22  3 

19*5 

19  7 

27  8 

30  5 

30  4 

28  9 

320 

21-9 

34-0 

20 

20-7 

211 

9-9 

28  7 

123 

23-8 

J5-3 

210 

• ... 

33-6 

33  7 

82-5 

34  0 

32  4 

33-4 

21 

223 

19-6 

19  5 

26  5 

197 

15-2 

21-5 

.... 

.... 

35  4 

34  1 

37-0 

32  3 

35-4 

22 

25-3 

25  3 

23*1 

31  5 

27-8 

.27*9 

24  5 

28-7 

33 -6 

301 

285 

28-0 

31-8 

29  0 

28 

215 

310 

320 

34  0 

33-2 

361 

33-3 

41-3 

19-7 

18  9 

19  6 

20-7 

24-0 

191 

210 

24 

26  0 

21-9 

15  7 

24-3 

24-5 

28-8 

20-7 

18-7 

315 

28  6 

26  5 

340 

22-7 

31*3 

25 

22  7 

55 

2-8 

65 

70 

8-6 

50 

3 5 

34  0 

39  1 

34-8 

34*0 

31-0 

38-0 

36-4 

26 

24  5 

3 5 

0-4  1 

7 0 

2-5 

7-7 

13 

2 2 

24-3 

31-3 

26-1 

25  2 

360 

344 

31  4 

27 

22*3 

0-6 

2 6 

4-2 

30 

38 

2-2 

2-0  j 

19  0 

250 

234 

22  7 

28*0 

25  9 

27-1 

28 

22-7 

1-9 

5*5 

9-3 

8 2 

— 

7 3 

12  3 

26*8 

.... 

27-7 

24  7 

290 

27  7 

27*6 

29 

193 

11*5 

17-8 

161 

18-2 

19-2 

19-8 

23  5 

32  5 

33  0 

33-7 

32  2 

33  0 

34  1 

34  2 

36 

29-0 

26-9 

31-5 

29  4 

30-0 

30-4 

31  0 

32-6 

35  7 

36  4 

361 

35  3 

35-0 

37  2 

35  8 

31 

25  3 

19  1 

13*8 

181 

21-0 

26-7 

21  0 

10-0 

33  5 

39  5 

415 

39-0 

430 

42  8 

43  9 

19  76 

13-75 

11-99 

15-71 

15-93. 

15  56 

14-23 

16  94 

24  50 

27-28 

26*30 

24  90 

28-74 

23-81 

27*55 
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TABLE  X. — March , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


[ Chatham. 

Deseronto. 

Durham. 

tfgremont. 

Elora. 

Guelph. 

13 

O 

,d 

o 

-a 

o 

O 

! ! 

Graven  hurst. 

i — — 1 

Granton. 

1 ” ~ 1 

Hamilton. 

- , 

Kingston. 

Li  ndsay. 

a 

o 

-d 

4 

o 

Listowel. 

£ 

o 
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Day. 

© 

O 

© 

© 

© 

1 0 

Q 

© 

9 

o 

© 

o 

© 

9 

O 

9 

9*2 

1-8 

. ... 

3-6 

0-5 

0-8 

07 

4-1 

0 7 

1*5 

5 6 

03 

2-9 

8-4 

30 

6"0 

1 

180 

142 

10-7 

80 

8-0 

101 

12-4 

13-5 

10-4 

11-8 

155 

7-5 

8-9 

11-5 

6-7 

5-2 

2 

28-0 

20-7 

21  7 

20-6 

222 

21-5 

20-9 

21-2 

19-1 

19-0 

27-2 

196 

18*3 

20-0 

20-3 

144 

3 

28-0 

22-3 

230 

25-3 

25*4 

26-7 

253 

252 

237 

31-2 

21-2 

24-0 

25  6 

230 

16-5 

4 

25-0 

25-2 

14-6 

20-5 

20-7 

.... 

21-3 

21-1 

23-8 

27-2 

26-8 

21-6 

24-6 

19  0 

16-6 

5 

28-3 

207 

23-7 

14-3 

21-5 

22-2 

21-1 

23-1 

16-9 

25-0 

27-3 

20-4 

16  4 

26  0 

20-0 

191 

6 

33-9 

256 

30-7 

25*6 

275 

.... 

28-0 

31-2 

27-0 

30*7 

34-4 

225 

28*2 

33*1 

27-3 

25-4 

7 

30-9 

26-5 

29*7 

28-3 

310 

29-3 

30  7 

32  0 

30-9 

30-0 

35*0 

27*1 

29-1 

31-6 

28-3 

27-5 

8 

21-0 

16-1 

.... 

24-0 

25-5 

22-9 

.... 

22-9 

21-4 

24-0 

26-9 

158 

18-4 

25-6 

28-3 

11-1 

9 

25-2 

23-4 

20-3 

16-3 

14-5 

15-8 

18-6 

17-2 

15-8 

20-0 

255 

20-6 

156 

25-1 

16-7 

17-0 

10 

31-9 

33-1 

29-7 

27-0 

29-7 

30-3 

29-6 

30-3 

301 

31*8 

34-6 

30-8 

21-3 

321 

27*3 

27-3 

11 

32-9 

34- 1 

.... 

30*6 

320 

28-3 

32  0 

32-3 

31-5 

30-2 

365 

23-9 

32-8 

32  3 

320 

26-0 

12 

308 

23-7 

.... 

27-6 

270 

24-2 

26'1 

30*2 

20-6 

30  0 

29*5 

22-6 

23-3 

30-3 

26-7 

9-1 

13 

25-8 

26  8 

22-3 

22  0 

24  5 

210 

22-1 

23*8 

23-5 

30*7 

254 

23-9 

25-7 

25-7 

171 

14 

376 

30*3 

31-7 

300 

29-8 

29-0 

320 

34-2 

24-3 

360 

33-2 

27-9 

26-2 

36-3 

323 

221 

15 

30-7 

30-9 

28-0 

28-0 

300 

28-2 

30-0 

299 

25-4 

28*0 

32-3 

31-5 

27-0 

29-8 

29-0 

26-7 

16 

33  5 

33-3 

327 

31-6 

3 '-7 

30-8 

33  1 

33-8 

31*5 

• 

32-3 

37-0 

31-9 

32-3 

33  8 

25-3 

35*3 

17 

38*3 

83'7 

.... 

33-3 

32-8 

32-1 

36-3 

35*6 

35-0 

345 

33*1 

331 

34-8 

30-0 

31-5 

ltf 

42-1 

30-7 

353 

326 

31-5 

313 

81-9 

35  8 

30  6 

35-0 

329 

30*6 

28*0 

3«-l 

32-7 

25-5 

19 

442 

33-6 

37-X 

360 

33-5 

33-7 

32-6 

371  J 

34*5 

36-5 

34  6 

33-8 

326 

36-6 

38-0 

30-6 

20 

37-9 

36  5 

34-7 

34  3 

34-2 

.... 

36  4 

34-9  | 

34  5 

34-5 

42-7 

35-5 

34*0 

37-6 

33-7 

33-5 

21 

28-5 

33-8 

30  0 

29  6 

28*8 

28-4 

29-3 

28-9 

31-2 

26  7 

33-2 

32-0 

32-6 

286 

29-3 

26-7 

22 

26*1 

262 

20-0 

17  0 

20-2 

22-2 

20-6 

21-2  ' 

22-1 

21-5 

27-1 

23-8 

22-0 

22-8 

19-7 

21-0 

23 

38-4 

29-4 

34-3 

30-0 

310 

31-0 

30  0 

31-7 

29-9 

31-8 

366 

26-0 

27-6 

82-9 

33-3 

313 

24 

44-3 

39-0 

38-7 

34  3 

35-3 

39-7 

40-0 

88-3 

35*7 

40-7 

45-4 

36-3 

37-3 

43-0 

35-7 

33-3 

25 

35-4 

36- 1 

29-3 

31*2 

31-5 

36-1 

30  9 

27-7  ‘ 

32  8 

40-9 

36*1 

396 

36-5 

32-3 

25-3 

26 

27*0 

29  8 

26  3 

19  7 

25-8 

25-5 

25  4 

26-8 

24-2 

28-2 

279 

28-0 

24-3 

27-5 

23-7 

176 

27 

34-5 

30-2 

310 

343 

270 

.... 

27-1 

31  5 

27-7 

30*3 

317 

28*2 

27*2 

31-7 

25-3 

25-0 

28 

40*0 

36-3 

35-0 

32  6 

34-2 

810 

337 

37-1 

33-6 

36-3 

34-8 

353 

33-1 

.36-9 

33-3 

31-7 

29 

42-0 

38-4 

363 

35  3 

36-3 

35‘7 

36-9 

36-6 

37  3 

372 

37-1 

37-7 

35-8 

38-7 

33-3 

34-0 

30 

40-6 

51*1 

46-0 

41-0 

42-5 

431 

42-2 

45-4 

44- 1 

43-3 

40-4 

48*4 

43-5 

45-7 

41-7 

45-7 

31 

31-88 

28-81 

29-84 

25-74 

27-32 

26-81 

28-14 

28-94 

26  56 

28-74 

31-92 

27-42 

26-38 

30-19 

26-71 

23-97 
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TABLE  X. — March , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Day. 

— 

Northcote. 

Ottawa. 

c3 

to 

2 

2 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

| Peter  boro’. 

Point  ( lark. 

Point  P6lee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

0 

0 

© 

O 

© 

© 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

1 

~ 3*7 

5-8 

3-7 

~~  3-5 

~ 3-2 

~ 5-8 

49 

8-4 

10-0 

5-6 

6-2 

7-5 

4-3 

5-8 

2-9 

2 

7*8 

87 

13  0 

4-8 

9-0 

40 

8-6 

11-5 

11-7 

13-9 

13-1 

13-4 

6-5 

9-8 

14*2 

3 

167 

18-0 

24-0 

21-7 

19-8 

16  5 

17-7 

23-0 

22-0 

20-9 

230 

23-0 

17-1 

19-9 

26-9 

4 

20*7 

23'6 

27-7 

10  6 

26*0 

22  7 

24-1 

25-2 

24-7 

24-5 

27-0 

23-8 

17-8 

23-4 

26-8 

5 

23-5 

28-2 

25-7 

17-5 

19  4 

24-4 

25*2 

17-5 

£4-0 

24-7 

27-0 

23-7 

28-8 

24-4 

25-0 

6 

15  5 

20-1 

23  3 

29-3 

181 

19-3 

21-6 

205 

282 

26-2 

267 

20-6 

14-9 

27-5 

26-0 

7 

22*1 

18-8 

30  0 

27-0 

27-0 

.... 

30-3 

31-0 

30-3 

33*3 

19-4 

315 

30-0 

8 

18-7 

20'6 

81-3 

10-0 

30-0 

25-0 

30  1 

316 

28-3 

31-7 

30*7 

32  0 

23-2 

31*9 

30-8 

9 

21 

10-9 

24-7 

3-5 

17-7 

92 

21-3 

19-5 

20-3 

26-4 

257 

22-5 

11-7 

24  4 

24-2 

10 

12  8 

10  7 

28-0 

15-7 

13-2 

105 

200 

18-2 

24  5 

26  7 

23  7 

26-7 

12*5 

252 

18-8 

11 

28-2 

26  3 

30-3 

80  8 

294 

27-7 

29-7 

273 

34-7 

32-2 

29  7 

33-0 

22-3 

31*0 

31-3 

12 

32-7 

34-4 

33  3 

7-3 

31-0 

33-4 

35-9 

29‘2 

33-8 

33  6 

32-7 

32-0 

28  9 

32  9 

33-9 

13 

13-6 

18-4 

28-3 

o-o 

18-3 

15-0 

24-7 

26-0 

307 

30-9 

29  7 

31-0 

12  9 

30-4 

28-2 

14 

168 

17-2 

27-7 

103 

20  8 

.... 

.... 

20  9 

.... 

27  0 

28-0 

27-8 

16  3 

26  9 

26-7 

15 

21*6 

22  0 

33  7 

18-8 

23-5 

23-0 

28  0 

31*7 

40-0 

352 

33-0 

34-7 

18-6 

435 

321 

16 

25-0 

31*9 

81-0 

84-2 

23*5 

27-9 

30-3 

26-3 

24-0 

31*7 

310 

323 

29  7 

34-0 

31-9 

17 

32*1 

30-5 

33-0 

23-2 

33  4 

32-1 

84-7 

31-2 

30-5 

319 

34-0 

36  0 

37-9 

32-0 

331 

1# 

30*8 

30-0 

353 

19-8 

36  4 

29  8 

36-0 

36-0 

32-3 

36  0 

34  7 

S8-1 

30  2 

36-8 

32-2 

19 

26-0 

24-1 

33-7 

26-0 

31-7 

278 

29-3 

36  3 

82-2 

37-2 

33-7 

41-7 

26-6 

41-0 

33-7 

20 

32*1 

32  2 

34  0 

29  3 

33-3 

32-9 

34-5 

37-1 

41-2 

37-2 

34-3 

420 

33*0 

39-5 

337 

21 

30-7 

31-4 

39-7 

283 

35-4 

.... 

. , . ... 

33-6 

35-7 

36  0 

37  3 

331 

36-3 

36’0 

22 

31  4 

33-8 

32*0 

19*7 

29-7 

31-0 

36-2 

27  8 

29-3 

29-0 

30  0 

26-5 

30-3 

29  9 

30-1 

23 

180 

20-8 

24-0 

16-3 

19-9 

13-3 

23-2 

22-5 

27-3 

25-4 

25  0 

232 

17*9 

26-3 

23-8 

24 

26-4 

21-9 

32-0 

338 

274 

28-2 

29‘7 

317 

28-3 

30-5 

31-4 

37-3 

26-0 

295 

32-7 

26 

32-2 

33-9 

44-3 

20 '8 

36-3 

1 34-1 

40  9 

34-8 

29-5 

38  6 

42  3 

44-0 

37-8 

43-0 

39-9 

26 

28*7 

33*9 

35*3 

14  8 

27-2 

| 31-8 

34-1 

27-0 

35-5 

35-7 

38*3 

34*0 

30  3 

39-0 

349 

27 

20*7 

26-2 

28-0 

127 

22-8 

! 21-4 

27-2 

24-4 

29-5 

27-7 

27-7 

27-0 

20-6 

28-6 

27-5 

28 

23*9 

27*0 

30-7 

14-3 

27-0 

| 

.... 

27-6 

.... 

31-3 

24  3 

332 

20  3 

29  9 

30-5 

29 

32  3 

29*3 

38-7 

24-3 

32-1 

. 30-8 

34-4 

34  7 

28-5 

37-4 

37-3 

40-5 

28-3 

21-0 

35-4 

30 

38*1 

35-9 

41-0 

21-7 

37-8 

38*0 

37-5 

35-1 

36  5 

41-0 

38-0 

385 

34-1 

41-5 

37-7 

31 

409 

39  2 

1 

49  0 

24-2 

428 

39  6 

l_ 

47-0 

38-8 

29‘3 

42-8 

43-7 

46  3 

39  6 

29-6 

42-3 

23-14 

24-44 

1 

30-36 

18-30 

25  70 

23-83 

28-02 

27-31 

30-49  j 

30-31 

30-26 

3102 

23-14 

31-05 

29-49 
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TABLE  X — March , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratfoid. 

Slmcoe. 

Sprucedale. 

V 

5 

c9 

> 

a 

3Q 

Toronto. 

. ...  !! 

m 

o 

o 

O 

o 

£ 

i! 

Welland. 

1 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P.  ; 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pi 

Brome. 

Bird  Rocks. 

1 

9 

9 

Q 

9 

9 

o 

0 

9 

o 

o 

o 

9 

0 

• 

o 

6-6 

3-9 

1-1 

4-3 

1-7 

10-8 

1-0 

2-7 

3-7 

12-4 

21-6 

262 

27-5 

~~  9 0 

28-5 

1 

16-3 

13  9 

10-4 

15-7 

11  5 

4-2 

12  1 

12-5 

135 

174 

332 

343 

27-0 

3 5 

15-2 

2 

26*7 

24  2 

18-9 

23*3 

19  0 

2 8 

23-0 

204 

23-7 

20-7 

29-3 

28-2 

28-7 

13  0 

281 

3 

29-3 

28-0 

241 

28-3 

220 

5-5 

27-1 

23  l 

27-3 

26-7 

34-4 

32-8 

358 

17-5 

32-5 

4 

25  0 

22  0 

22  9 

27-5 

22-8 

13-0 

26-9 

259 

26-5 

27*6 

30-6 

30*5 

87-2 

24-5 

31-5 

5 

26-7 

22-2 

21  0 

27-5 

17  5 

25-7 

24-6 

241 

217 

29  6 

25  6 

25  5 

29  8 

140 

27*5 

6 

34  5 

310 

30-9 

30-3 

24-5 

315 

31*4 

27-5 

.... 

5 9 

00 

50 

76 

9-9 

7 

843 

32' 0 

308 

333 

29  2 

5*4 

321 

313 

31  0 

31-8 

20 

46 

37 

19  0 

90 

8 

27-2 

21.0 

26  1 

28  0 

12  3 

2-5 

25  7 

25  9 

23-5 

27  6 

36 

0-2 

1 8 

65 

59 

9 

20-3 

20-0 

158 

23  2 

175 

22*  L 

23-4 

21-3 

24-8 

27-5 

17-9 

10-8 

16  7 

125 

127 

10 

337 

31-2 

301 

29-7 

295 

23  5 

31  5 

31-5 

29  7 

36  1 

90 

9-5 

70 

280 

20*2 

11 

30'O 

30-0 

314 

28  3 

27-3 

1-5 

34  1 

3 1-7 

32  3 

34  3 

22-3 

227 

268 

34  5 

288 

12 

31  3 

240 

269 

303 

130 

94 

279 

2T5 

27  0 

31-5 

263 

178 

25  5 

21-5 

29  4 

13 

300 

22-7 

19-6 

... 

17-8 

128 

28  4 

25  0 

27-5 

.... 

10  7 

7-5 

15  2 

16-5 

23*3 

14 

33  2 

28-3 

32-9 

347 

22  5 

15  0 

30  9 

34  5 

33  0 

40-8 

11-9 

11  0 

5-8 

.... 

12*0 

15 

32-6 

293 

259 

327 

26-5 

29-4 

31-8 

30-0 

300 

340 

18  8 

20-2 

20-5 

32  0 

22*6 

16 

345 

34-9 

311 

33  5 

33  3 

14  0 

332 

33-9 

30  5 

35*1 

21*2 

18  8 

18  2 

29-5 

214 

17 

343 

37-4 

33-4 

35-0 

280 

14-3 

84  9 

32  9 

34  7 

37  5 

27  1 

225 

25-3 

19-5 

264 

18 

345 

37-4 

32  0 

34  3 

25  5 

20-2 

33  0 

32  2 

338 

42  9 

263 

22  0 

24  5 

26-5 

25  1 

19 

848 

35-7 

34  9 

370 

31  7 

267 

351 

339 

363 

44  8 

25-3 

225 

252 

31  5 

23  6 

20 

403 

344 

35  7 

.... 

348 

24  9 

37-5 

36  5 

390 

.... 

26-9 

21  2 

23  5 

33-5 

27  1 

21 

330 

27-7 

26  0 

30-5 

29  0 

11  5 

33  0 

293 

30  7 

29  5 

29-8 

28  1 

27  0 

32  5 

31*4 

22 

26-3 

23-2 

180 

23  5 

190 

11  4 

24-1 

23  0 

22*5 

26  5 

30-6 

29  5 

24  5 

21-5 

31*1 

23 

84-5 

33  3 

28-5 

84  0 

35  0 

380 

32  0 

313 

29  5 

400 

80  6 

31  9 

29-3 

20  0 

300 

24 

455 

370 

40-5 

44-8 

360 

lid 

41  7 

42  2 

39-5 

44-8 

28-2 

29  0 

240 

350 

28  5 

25 

37-5 

27-7 

344 

387 

22  7 

3 3 

37-6 

36-4 

33  7 

395 

294 

300 

30  0 

35  0 

31  0 

26 

320 

23  5 

26  1 

29-2 

29-5 

1 0 

2S-0 

270 

26  5 

289 

204 

16-8 

2i-0 

25  0 

22  4 

27 

325 

20  7 

284 

.... 

240 

9 0 

30-2 

29-5 

30-5 

.... 

210 

17  7 

23  0 

23  0 

25*6 

28 

373 

32-7 

34-7 

37-3 

34  3 

138 

36  1 

34  9 

390 

43-5 

15  1 

14  0 

14-7 

34-5 

21-0 

29 

30-3 

35  7 

36-9 

39-3 

370 

9 5 

38  7 

37-6 

38-0 

346 

27  7 

27-5 

28-0 

390 

296 

30 

452 

429 

42'8 

44  3 

44  0 

30.5 

45*1 

42  6 

440 

42  6 

28  3 

29-0 

300 

47  0 

32-3 

31 

31-87 

28-20 

27-43 

30  68 

25-54 

12  95 

0-08 

29-22 

29  44 

32-86 

22-26 

93 

21  86 

23-28 

23  92 

12 
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TABLE  X, 


< 

Q 

Bicquet. 

© 

00 

© 

0) 

m 

Cranbourne. 

i 

Chicoutimi. 

1 

9 

9 

0 

1 

36-0 

14*7 

12-2 

2 

37-3 

4-8 

10-4 

3 

«... 

357 

18  0 

22-7 

4 

33  0 

21-7 

2M 

5 

• ••• 

36'7 

23  0 

15-7 

0 

34-3 

12  8 

9-7 

7 

33-0 

20 

40 

S 

,IM 

15*7 

8 2 

7 2 

9 

, , , , 

8 7 

1-3 

~ 8 2 

10 

.... 

2 0 

8'2 

33 

11 

.... 

67 

24 '3 

22  2 

12 

.... 

OS 

30*7 

24.1 

13 

. . . < 

13  0 

22-0 

3-8 

14 

. . . 

30 

14-8 

0 6 

15 

.... 

8*3 

lvO 

0 1 

16 

6-3 

207 

8 9 

17 

.... 

13'7 

24 '8 

279 

18 

.... 

16  0 

12  5 

220 

19 

.... 

19  0 

24  0 

18-3 

20 

21-0 

26-7 

25  3 

21 

15  3 

23  3 

22  0 

22 

22  3 

27  0 

310 

23 

18  0 

222 

21  6 

24 

210 

23  5 

21-9 

25 

20  7 

278 

24-3 

26 

133 

27 ‘7 

27  0 

27 

11  0 

190 

10-4 

28 

8*3 

18  8 

7-8 

29 

0 3 

26-0 

10  2 

30 

9-7 

34  5 

32-4 

31 

16*3 

42  0 

36  9 

16  54 

, 19*18 

14-t3 

March,  1836.  Daily  Mean  Tempera' we. 


Cape  Chalte. 

a 

© 

bi 

KS 

£ 

© 

ft 

ci 

u 

Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

. Huntingdon. 

Montreal. 

1 

Quebec. 

1 ' 

M 

C 

O 

«< 

© 

rs 

a 

0 

ft 

Richmond. 

I Bathurst. 

1 

Q 

o 

O 

O 

0 

O 

O 

O 

0 

o 

O 

12  5 

33.0 

11  0 

02 

(i  6 

7 9 

8 3 

8 2 

9 7 

10-0 

27  2 

31  0 

10 

223 

5 7 

5.2 

11  8 

32  3 

4-6 

29-7 

2S-5 

320 

12  0 

239 

144 

15-4 

225 

31  0 

14-8 

27-3 

33*3 

330 

17-0 

28  6 

18*9 

19-5 

24-3 

33-7 

20-2 

36.0 

30-2 

34*0 

26  0 

28-1 

22-6 

26-4 

29-1 

32-5 

26-4 

34-7 

208 

31  0 

21  0 

19-4 

169 

19*6 

19  2 

21  S 

13-1 

30-3 

3-7 

14-3 

85 

45 

130 

8 8 

10 

1-9 

.... 

5'5 

40 

23  5 

0 3 

17  0 

16  2 

13-4 

1-7 

12-5 

20*3 

15 

~~  4-8 

10  0 

1-6 

09 

7-8 

55 

0-8 

31 

53 

16  3 

9-0 

6 0 

13  9 

13-8 

147 

9-4 

12-7 

10-7 

9-7 

13  5 

5 5 

2 5 

20-3 

305 

28-1 

24-1 

6-5 

28-2 

21*3 

27  0 

8.3 

33  5 

2^-7 

32-9 

329 

31-9 

15  3 

33-2 

25-7, 

22  7 

222 

21-5 

15  3 

22-2 

20-8 

22-1 

19  5 

21-4 

310 

10-8 

11-7 

15  0 

10-6 

18-7 

15  9 

8 7 

176 

11  7 

ISO 

16  5 

91 

206 

18  3 

18  4 

6-8 

20-3 

19  - 0 ; 

14  8 

13  0 

28-0 

15  0 

24  9 

256 

250 

19-0 

24-5 

23  0 

18-5 
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TABLE  XL — April,  1886.  Daily  Mean  Temperature 
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TABLE  XL — April,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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TABLK  XI. — April , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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26  2 

3 

.... 

127 

20  5 

12-2 

24-5 

202 

21-7 

25"5 

21-6 

25  0 

234 

21-7 

21  6 

4 

.... 

15-0 

28-5 

28-1 

323 

28-3 

22-7 

29-0 

29-5 

29-3 

300 

29  5 

22-3 

25-7 

33-7 

5 

.... 

12-0 

30  3 

236 

24  5 

24  2 

23-0 

310 

24  3 

28-1 

30-4 

28-6 

237 

336 

373 

6 

25*5 

240 

21-7 

211 

20-2 

19-0 

18  0 

28-5 

21  1 

24-4 

257 

23-2 

200 

30  0 

23-3 

7 

27-7 

25-3 

26  2 

24  3 

250 

23-5 

28-3 

29-5 

23-7 

28  8 

29-3 

27  5 

24-8 

28  9 

323 

8 

Si-8 

30  0 

33-8 

28-9 

29  5 

29  5 

29-5 

400 

31-8 

38  8 

37-9 

354 

31-0 

38-8 

33-3 

9 

31  2 

223 

31-7 

291 

32-0 

27  3 

25  3 

42-5 

30  0 

360 

375 

35-5 

32-2 

35  4 

34-7 

10 

265 

11-7 

28  0 

21-7 

23  5 

19  0 

11  0 

330 

22-8 

311 

28-2 

30  3 

29  5 

11 

358 

12  3 

39  0 

29-6 

365 

372 

247 

465 

33  9 

43  7 

43-1 

405 

28-7 

43  8 

.... 

12 

38-2 

17  0 

40-o 

37  0 

410 

380 

328 

47-0 

37-3 

401 

41-8 

46  1 

39-5 

40-6 

43  0 

13 

300 

16-0 

40-3 

37-7 

248 

248 

21  8 

50  0 

29  2 

41-4 

41-1 

34  9 

22-5 

43  0 

37-0 

14 

31-0 

16  7 

42  0 

33  5 

28-0 

26-2 

21-3 

425 

29-2 

42-0 

39-7 

328 

21-0 

42-4 

31-0 

15 

363 

17-7 

48  5 

41  4 

357 

37  5 

23  5 

56  5 

329 

40-5 

50  1 

49-1 

36  0 

507 

34-0 

16 

41-0 

18  3 

50  -7 

49-0 

405 

41-0 

28-5 

58-0 

39-9 

50  6 

S3  6 

53-6 

40-8 

48-8 

45-7 

17 

43*2 

24- 0 

55-8 

50-8 

49  3 

53  3 

335 

57-5 

42-7 

580 

564 

47-5 

51  6 

18 

44-0 

27-7 

522 

49-2 

45  5 

372 

29-5 

59-5 

40  9 

564 

53-4 

52  9 

557 

47  8 

46-7 

19 

41-3 

29-7 

53  3 

48- 1 

41-7 

41-8 

28  5 

58  0 

44  2 

55-0 

58-6 

56  4 

40-8 

49  0 

43-7 

20 

44-0 

33-3 

50  0 

471 

453 

39-7 

31-5 

535 

44  6 

59  7 

61-1 

51*2 

44-0 

54*3 

52-3 

21 

44-0 

33  0 

49  2 

44  6 

420 

45'5 

33  8 

57  5 

46-5 

551 

57  4 

53  8 

44-5 

50*2 

51*7 

22 

44-5 

37-0 

61  0 

462 

467 

44-8 

35  0 

69-0 

44-5 

64  5 

83-1 

59  4 

51-0 

67  0 

50-3 

23 

34-5 

357 

35  5 

30  0 

32-8 

34  0 

35  "5 

42  5 

35  9 

41-3 

42-1 

40  7 

33-2 

36  6 

43  3 

24 

37-2 

34-7 

39  0 

35  0 

320 

35  5 

300 

44-0 

37-2 

44  9 

44  7 

40-5 

39-1 

25 

39-0 

333 

43-0 

37*1 

37-2 

3, -7 

33-0 

46-0 

37  7 

46-1 

49-2 

46  6 

41-0 

41-4 

44-3 

26 

42-5 

34-7 

48  3 

45-4 

435 

43  5 

31  5 

50-5 

42-2 

48  1 

49-7 

46  1 

45-8 

48*7 

53-3 

27 

39-3 

34-3 

46-5 

41.1 

37-5 

41-8 

33-8 

515 

39-9 

45-0 

48-8 

44-4 

44-5 

50-0 

46-3 

28 

40-5 

33-0 

465 

451 

40  5 

40-2 

34-0 

51  0 

39-3 

43  0 

50  7 

46-8 

44  0 

490 

43-3 

29 

41-7 

330 

51-5 

49  3 

41-0 

40  3 

32  5 

55"5 

41-4 

49  7 

54-8 

464 

45  2 

49  2 

51-3 

30 

7-16 

25-16 

40  18 

35-43 

34-87 

34-60 

28-32 t 

45-43  | 

34-61 

42-47 

44-24 

41-10 

35-36 

41-56 

41*72 

13 


12 
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TABLE  XI. — April,  1886.  Daily  Mean  Temperature . 


>* 

< 

ft 

Chatham. 

Fredericton. 

Grand  Manan. 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point  Tjepreaux. 

Sydney. 

Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

Whitehead. 

,0 

be 

5 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

| Point  Rich. 

0 

<2 

0 

Q 

0 

O 

Q 

o 

O 

O 

t> 

0 

O 

o 

o 

1 

46-0 

46*0 

42-1 

41*8 

41  8 

37*7 

47*6 

47*9 

45*6 

47  4 

43*2 

39  6 

49  7 

38*3 

45*0 

37*8 

2 

39-7 

41*7 

40*3 

40*6 

38*6 

37*3 

42*8 

41*9 

46*5 

43*1 

39*5 

35*7 

44*3 

41*2 

47*3 

35*2 

3 

30-4 

33-4 

35*0 

33-7 

34*  1 

33*7 

35*6 

37*1 

31*0 

38*5 

34*3 

33*3 

38*3 

38*0 

420 

27*0 

4 

26  5 

.... 

31-0 

30*0 

31*2 

.... 

30*9 

33*2 

29*1 

38*7 

32*9 

31*2 

.... 

27*7 

34*0 

22*7 

5 

30*5 

30*3 

36*1 

354 

34*3 

350 

30*7 

33*6 

40*9 

32*5 

34  4 

34*0 

35*7 

24*5 

29  3 

23*8 

6 

30-0 

35*0 

35*1 

34*8 

35*6 

35*0 

34*1 

34*7 

35*8 

35*5 

36  2 

36*4 

37*7 

32*3 

36*7 

24*3 

7 

23*6 

257 

31*8 

29-7 

29*4 

29  0 

30*2 

33*2 

36*8 

43*3 

393 

32*1 

32*7 

28*3 

28*3 

18*5 

8 

28-7 

29*2 

31*2 

31-4 

309 

29-5 

31*7 

32*7 

40*3 

36*6 

34*3 

33*5 

31*0 

26*3 

34*5 

29*3 

9 

36*3 

37*8 

37*6 

362 

35*4 

350 

31*4 

31*9 

38-2 

34*4 

35*6 

31*3 

34*3 

28*2 

45*3 

32*0  • 

10 

33  0 

38*3 

43*5 

41*2 

37*1 

36-5 

36*5 

37*5 

36*6 

42*3 

39  5 

34*2 

35*0 

29*2 

34*2 

31*0  ; 

11 

26-7 

34-4 

32*7 

32  8 

.... 

25*5 

31*1 

26*7 

30*4 

32  5 

24*4 

.... 

28*4 

26*7 

15*3  ; 

12 

34  7 

35*2 

38*9 

36*4 

36  2 

35*5 

32*4 

34*3 

34*2 

35.7 

37*0 

30*6 

35*0 

27*4 

24*3 

27*0  ! 

13 

40  5 

415 

44-9 

42-2 

39-3 

37-0 

42*9 

47  2 

45*2 

42*7 

43  0 

35*0 

41*3 

39*0 

37*8 

3i*7 ; 

14 

32*4 

40-4 

39  8 

40*2 

41*2. 

38*3 

30*6 

420 

34*7 

36*4 

43*3 

35*0 

43*0 

36*8 

28*0 

22*3  ( 

: 

15 

27 ‘3 

32*8 

34*5 

35*8 

33*6 

33  0 

28*6 

31*7 

36*5 

31*7 

37*8 

31*5 

37*3 

27*0 

26*0 

22*8 

16 

350 

35*4 

365 

37*7 

34-3 

355 

33  3 

32*8 

36*6 

34  3 

34*8 

33*0 

37*3 

24  2 

27*3 

30*7 

17 

46*4 

45*5 

39*  1 

39-8 

38-5 

35*2 

39  1 

41*4 

44*7 

41*7 

86  3 

33*0 

37*0 

28*1 

26*7 

29*8 

18 

54-8 

... 

66  3 

48*9 

42*3 

.... 

42*8 

67*6 

53*4 

40*7 

41*5 

39  5 

48*8 

36  3 

34*0  j 

( 

19 

46-5 

51*9 

57*4 

669 

65  5 

49*3 

46*3 

55*9 

54*5 

44*1 

66*8 

42*3 

48*3 

53*4 

34  0 

33*3 

20 

46-1 

47*8 

438 

442 

446 

41  0 

37*6 

39*4 

38*5 

34*8 

41*8 

37  0 

j 48*7 

41  9 

25*3 

32  *3  | 

i 

21 

46*4 

51*7 

46*8 

446 

40*8 

39*5 

46  8 

47*6 

51  7 

41*6 

40*4 

38*4 

48*7 

46*5 

37*7 

33*2  j 

22 

47-0 

50*0 

51*5 

52*2 

46*4 

43-0 

41*6 

49*8 

46  5 

40*9 

60*3 

52*0 

50  7' 

47*1 

34*0 

32*5  j 

23 

56-7 

56  8 

61-4 

50-5 

43  8 

42-0 

43*5 

49  6 

525 

43*5 

45*8 

38*2 

48*3 

44*6 

39*7 

36*0 

24 

40-8 

45  3 

45  6 

464 

45  7 

42  5 

39*9 

46  8 

48*7 

42*3 

46*2 

35*7 

50*4 

52*8 

41*7 

34'3 

25 

37*6 

43  8 

42  2 

41  5 

... 

33  9 

40  0 

35*8 

37*5 

39*4 

33*4 

35*8 

36*7 

31*0 

26 

40  1 

42  4 

41  8 

43  2 

42*0 

375 

33*3 

38*8 

35*5 

37*3 

41*7 

34*9 

44*7 

38*1 

34  3 

88*0 

27 

! 45*6 

48-1 

44*H 

47*2 

46  0 

41*5 

37*  1 

42*2 

38*2 

38*4 

44*4 

49*8 

44  7 

38*2 

34*7 

343 

28 

! 

447 

43  3 

44*1 

43*8 

43  7 

42*2 

35*2 

42*2 

38*7 

37*9 

44  s 

37*7 

44*7 

40  0 

34  0 

32*2 

29 

42  8 

45*2 

46*8 

46*2 

44*8 

44*0 

86  2 

41*9 

45*7 

38  9 

450 

38*2 

43*7 

39*8 

340 

35*7 

30 

45-0 

48*6 

53*1 

49*5 

46  5 

58  0 

35*9 

45*3 

39*5 

36‘9 

45*4 

37*5 

46*0 

39*6 

32  3 

33*2 

• • • • 

| 38*72 

41*51 

41*63 

41*18 

39*59 

| 38*09 

36*46 

40*71 

40*47 

’ 38*45 

! 40*58 

i 35*65 

i 41  27 

36*38 

34*26 

29*87 
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TABLE  XIL—May,  1886.  Daily  Mean  Temperature 


Victoria. 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

Pheasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Kegina. 

Medicine  Hat. 

| Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

j Swift  Current. 

Por  tage-la-  Prai  r ie. 

| 

O 

O 

0 

0 

O 

9 

o 

9 

0 

0 

0 

O 

9 

r 

9 

44  5 

36-5 

380 

27-5 

35  5 

26-4 

363 

25  7 

32-9 

352 

28  0 

343 

31-1 

56  0 

1 

46'5 

50-7 

32-2 

27-5 

24-7 

35-9 

28-3 

31-8 

.... 

332 

29-7 

82-7 

49-5 

2 

49-5 

36 ’5 

348 

31-2 

84-5 

37-7 

39-2 

32  9 

33-7 

37-8 

29  8 

38  7 

36  7 

445 

3 

46-5 

48-5 

42-0 

38-7 

45-2 

42-7 

47  6 

399 

41-4 

41-5 

257 

42-3 

43-0 

555 

4 

50  5 

48-0 

34*2 

5 JO 

364 

40-6 

49-8 

45  7 

37*8 

42-5 

166 

31-7 

44-9 

455 

5 

53-0 

49-7 

37-5 

47-6 

44  3 

34*0 

554 

44-7 

41-3 

49*0 

23-4 

343 

50-3 

38' 0 

6 

54’0 

495 

45  8 

49-3 

46-0 

42-8 

54-7 

46  2 

431 

42-2 

31*9 

40-0 

44-7 

54.5 

7 

53  0 

55  5 

48-7 

47-7 

516 

47'5 

523 

45-7 

49  3 

50-2 

42-6 

49  4 

62-0 

8 

50-5 

414 

46  0 

41-3 

44-0 

44-3 

451 

39  6 

44-4 

32-4 

44-7 

47-7 

49-0 

9 

53-5 

420 

33-0 

425 

46-4 

47-8 

39  8 

40-0 

43  0 

39-3 

29-5 

40-0 

39-1 

545 

10 

48-5 

48-2 

458 

43-8 

.... 

45*8 

491 

42-2 

38-7 

41-0 

21-2 

380 

462 

530 

11 

50-0 

35  8 

45-2 

325 

46-8 

47-0 

36-8 

27-5 

453 

43  5 

18-7 

34-0 

403 

61-5 

12 

515 

385 

84*3 

43-7 

341 

36  2 

38  4 

39  4 

347 

360 

323 

34-3 

34  7 

52  5 

13 

53*0 

53-2 

42  0 

48-0 

424 

50-0 

536 

50-4 

46-6 

395 

43  9 

43  3 

49-5 

47-0 

14 

60  0 

555 

54  2 

52*3 

55-0 

532 

58-9 

49*7 

48-8 

427 

46-7 

503 

52-8 

15 

52*0 

60-0 

62  5 

57-0 

56  4 

573 

60-7 

529 

534 

494 

44-0 

557 

56  5 

16 

54*5 

64  7 

550 

633 

58-0 

58  6 

679 

59-9 

53  9 

51-2 

44-2 

453 

60-1 

17 

525 

583 

59-0 

53  0 

60  0 

60-3 

61-5 

51*2 

65-5 

63-2 

50  5 

46-7 

59-1 

65-0 

18 

51-5 

70-5 

60-2 

67-3 

60-0 

61-5 

„ 70-6 

604 

55-9 

54-0 

44-4 

510 

64-5 

63-5 

19 

540 

625 

6P8 

58-5 

6L-6 

65  3 

651 

504 

64-5 

57  5 

46*0 

59  3 

61  7 

67*5 

20 

52-0 

59-0 

60  0 

63  0 

.... 

61-6 

66-1 

56-0 

58-5 

63-5 

403 

55  7 

58  0 

21 

635 

72-5 

65-2 

58  7 

659 

58-9 

67  3 

57-2 

63-9 

60  8 

52‘8 

46  7 

65-8 

65-0 

22 

56  5 

76-2 

63  3 

73-3 

.... 

64-5 

72  7 

650 

65-0 

55-0 

530 

69-3 

68  0 

23 

56  5 

785 

64-2 

73-5 

66-6 

656 

83-7 

64-0 

66-2 

63-0 

61  8 

73-0 

6P5 

24 

61-0 

665 

61  8 

60-7 

62-4 

65-8 

66-7 

60-2 

65-8 

65-8 

55-0 

52-7 

66-3 

69-5 

25 

60-5 

733 

637 

64-3 

65-6 

67  0 

743 

61  7 

67-0 

62-5 

59-7 

649 

68*1 

63-5 

26 

560 

74-2 

72  3 

59  5 

71-2 

70-0 

76-9 

60 '0 

69-6 

625 

60-7 

59-3 

71-5 

69'5 

27 

560 

68-8 

58-7 

56  3 

65-6 

65  3 

693 

57  4 

62  6 

58*0 

44  4 

62  0 

61  0 

28 

56  0 

6s-0 

59-0 

61  5 

.... 

62  5 

67  8 

59  0 

61  0 

54  7 

45  2 

58-3 

642 

570 

29 

55  5 

67  3 

60  5 

60  0 

66  6 

70  0 

57  9 

64  3 

45  9 

58  3 

60-5 

30 

54‘5 

64  5 

52-o 

605 

55  3 

63  7 

540 

52  5 

50-8 

456 

656 

O 

CD 

31 

52-84 

56  73 

51-49 

52  15 

52-46 

52  47 

57-97 

1 49'19 

5170 

50-36 

40-48 

46  70 

53-08 

57-49 
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TABLE  XII. — May , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


day. 

Indian  Head. 

Minnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hillview. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

Bala 

Beatrice. 

Brampton. 

Cornwall. 

Conestogo. 

o 

© 

O 

o 

O 

O 

O 

o 

9 

9 

0 

0 

0 

« 

1 

40.7 

51-7 

44  7 

5S-0 

45  0 

59-7 

443 

51-5 

.... 

54  9 

52  0 

540 

560 

58-3 

50-8 

2 

37*5 

39-8 

86-0 

46  5 

427 

.... 

41-5 

378 

.... 

... 

50-2 

53  9 

59-0 

598 

58-0 

3 

40  5 

38-3 

36  5 

45  7 

40  3 

45-5 

42-5 

38  5 

.... 

59  5 

47  3 

491 

56  0 

596 

56-1 

4 

520 

42*9 

44  3 

448 

47-5 

45-7 

47-7 

48-0 

53  4 

49-0 

497 

54  0 

58-0 

57  3 

5 

49  0 

37-1 

33  4 

36  0 

39-6 

38  3 

335 

46-4 

42  8 

43-7 

48-0 

541 

47-2 

6 

54  5 

84  2 

38-1 

37  5 

51-7 

37-7 

35  5 

453 

47-5 

54  2 

46  3 

49-6 

50-0 

55-4 

53-4 

7 

50*0 

42-5 

44  6 

417 

493 

43-8 

415 

51-0 

388 

41-3 

41-4 

44  6 

48  0 

47-2 

46*9 

8 

55- 5 

478 

52  8 

478 

48-7 

47-0 

47-3 

49-7 

43-5 

48-1 

43-7 

47-8 

53  0 

49-7 

53-3 

9 

52*5 

46-1 

47  5 

518 

465 

.... 

45  5 

51-2 

• . % 

44-3 

44  6 

510 

56-7 

53  8 

10 

51-5 

459 

44  9 

515 

48-0 

53  2 

465 

48-5 

450 

44  9 

47-1 

45  5 

44-0 

50-0 

45-6 

11 

49  5 

439 

44  9 

43-2 

47-8 

46  2 

45-7 

532 

48-4 

453 

45-5 

50  0 

47-4 

539 

12 

50*0 

50  8 

47-7 

555 

51-0 

552 

5J5 

54  0 

.... 

54  7 

62-1 

630 

570 

561 

58-4 

13 

47*0 

43*7 

405 

41-8 

41-7 

42  6 

427 

40-7 

.... 

56  9 

59-0 

59-9 

57  0 

59*4 

606 

14 

50-0 

58-5 

390 

355 

41-3 

364 

38-3 

37-2 

64-7 

61  3 

644 

645 

51-0 

66-6 

62-4 

15 

62*5 

42-1 

49  4 

42-7 

50*0 

42-1 

42  0 

51-3 

.... 

46  0 

47-3 

47-5 

46  0 

606 

51-5 

16 

63-0 

54-4 

55-0 

52-3 

57  2 

57  0 

62-5 

— 

— 

38-2 

38  5 

45-0 

53-6 

37  0 

17 

68-5 

58-0 

57-9 

57  2 

59-5 

58-3 

58  3 

587 

42-0 

48  1 

42  9 

44-5 

470 

51-4 

45  4 

18 

55  5 

613 

62*4 

60-8 

64  7 

59-9 

61  7 

62  5 

54-5 

58-2 

53  9 

53-5 

64  0 

57*6 

53-4 

19 

65-0 

57-4 

58-0 

55'2 

58-8 

57*9 

56  0 

63-3 

.57  5 

60  5 

560 

56-8 

560 

62*5 

604 

20 

64-5 

66*2 

63-5 

65-0 

65-7 

63  9 

65  5 

66-2 

54-4 

54  9 

540 

55-0 

61  1 

56-7 

21 

68-5 

618 

58-1 

60-8 

60-8 

64-5 

56-5 

61-3 

520 

56- 1 

52  9 

53  9 

55*0 

56-7 

57  5 

22 

625 

60  0 

62-7 

622 

637 

643 

63  3 

678 

600 

6L  8 

551 

59  2 

67-0 

64-3 

64-0 

28 

570 

613 

60  0 

59-8 

62  5 

63  5 

595 

53  3 

55-2 

60  2 

63-0 

65  6 

60-5 

24 

67-0 

58-3 

65  0 

57-2 

63-8 

55  7 

650 

71  5 

497 

550 

50-6 

50-7 

59-0 

59-0 

50-4 

25 

610 

64-7 

639 

66  3 

662 

63-5 

67-8 

68-5 

38  8 

45  7 

400 

43  1 

51-0 

46  0 

42  7 

26 

58-0 

620 

61  9 

61  7 

64  3 

63-0 

63  3 

655 

42  4 

49  4 

43-3 

45  5 

52  0 

463 

49-3 

27 

57*0 

64-5 

67-0 

68-0 

665 

68-1 

670 

723 

43-7 

468 

47  7 

54  0 

538 

51  2 

28 

57-0 

65 ‘4 

59*3 

65  5 

61-2 

68-2 

63  0 

60  3 

55  8 

57  8 

54-2 

54  5 

62  0 

57  6 

54  6 

29 

63*0 

55-8 

49-8 

59-3 

528 

56  3 

622 

59  5 

68  0 

58-5 

617 

64  0 

63-0 

64-2 

SO 

53*5 

63  9 

60-4 

62'7 

66-7 

53  2 

68-3 

50  5 

51  9 

51  2 

56  0 

591 

611 

31 

53-5 

542 

52-4 

1 57-5 

563 

58-9 

54-3 

55  5 

59  3 

54  5 

57  4 

57  6 

59  0 

59 -S 

54  44 

52-07 

5174 

52  97 

5496 

53-61 

52-30 

552^ 

50-10 

53  73 

49-71 

51  14 

54  09 

56  63 

54  07 
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TABLE  XII. — May,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Chatham. 

Deseronto. 

Durham. 

Egremont. 

Elora. 

Guelph. 

cfl 

O 

Goderich. 

Gravenhurst. 

i! 

a 

o 

fl 

cr 

Vi 

O 

Hamilton. 

1 

Kingston. 

Lindsay. 

London. 

© 

05 

3 

o 

*-> 

■ 

(H* 

< 

P 

9 

o 

9 

© 

© 

© 

o 

O 

0 

O 

o 

9 

O 

9 

o 

© 

49-0 

592 

650 

49-3 

49  7 

51  1 

48-7 

53  3 

50-8 

51-0 

47-4 

58  6 

55  6 

50-7 

i 51-0 

56-1 

1 

53*8 

59*2 

56-0 

53  6 

56-8 

.... 

580 

48-4 

554 

54  0 

64  4 

577 

56-2 

54-4 

53  0 

570 

2 

58  0 

602 

52-6 

58  5 

56-4 

59  1 

54  0 

50  "6 

57-3 

66-5 

51  1 

56  6 

56-9 

58-3 

510 

3 

59*0 

56  2 

533 

51-6 

56-7 

56  6 

56-1 

54  4 

51-9 

577 

614 

52  0 

54-4 

57-6 

53  0 

441 

4 

50-2 

49  6 

45-7 

42-6 

46-0 

44  3 

460 

43  6 

44-2 

458 

50-0 

48-7 

43-4 

47-1 

46  0 

443 

5 

53-9 

52-0 

54  3 

503 

54-1 

53-3 

53-3 

52  2 

52  9 

54-7 

580 

46-7 

55  6 

52-1 

567 

44-9 

6 

46-7 

494 

46-7 

406 

470 

46  4 

46-2 

41  9 

43-1 

48  3 

459 

49-0 

46  2 

493 

45  3 

429 

7 

53-5 

54-6 

52  7 

45  3 

52  5 

53  0 

466 

46-2 

45-7 

51-5 

55' 9 

53-9 

49-7 

50-9 

49  0 

50-0 

8 

51-7 

52-9 

.... 

48  3 

50  5 

52-0 

52-7 

45-5 

52  5 

520 

53  0 

48-3 

521 

41-3 

47-8 

9 

53  1 

51-2 

463 

43  3 

43  3 

473 

45-3 

46-4 

45-5 

45-5 

43  l 

49-9 

42-8 

464 

52  0 

48-7 

10 

52’6 

48-4 

463 

510 

50-9 

49-5 

47  8 

44-9 

50  £ 

50-4 

45-6 

46  8 

50  8 

55-0 

48-4 

11 

62-1 

532 

59-7 

540 

56-7 

57  5 

58-0 

53-7 

51  6 

61  5 

50  1 

50-1 

55  3 

600 

57-3 

52-8 

12 

584 

57  5 

64-3 

56  0 

566 

57-2 

586 

63  8 

61  2 

610 

48  2 

561 

57-0 

60  8 

55  3 

62-2 

13 

68-1 

60-3 

65  3 

61  * 6 

62  5 

62-4 

62  1 

55  5 

63-5 

64-2 

54  2 

61-2 

63-6 

630 

62*3 

63-0 

14 

49  0 

59  4 

.... 

460 

50  5 

531 

56-5 

42  3 

50-9 

45-8 

58-4 

54-6 

52  0 

47-3 

44-3 

43  5 

15 

43-9 

485 

37  3 

35-3 

37*1 

.... 

40-9 

39  6 

40-7 

38  5 

46-5 

49-3 

43-7 

39  6 

35  7 

411 

18 

4! -7 

48-7 

440 

48  3 

46-9 

46  9 

47-1 

47-6 

455 

52-4 

47.3 

44-9 

47-2 

47-3 

457 

17 

56*5 

532 

58-3 

55-0 

55-2 

544 

54-3 

58  0 

35-8 

55-2 

56-6 

52  4 

54  4 

53  1 

53-7 

52-8 

18 

59-9 

58-4 

61-7  , 

580 

593 

59-8 

57-5 

60-7 

60-2 

60  3 

626 

56-7 

596 

56  9 

58-0 

560 

19 

57-5 

60  8 

55-0 

520 

556 

569 

57-3 

48-8 

55-8 

537 

60  9 

577 

551 

540 

51-0 

515 

20 

560 

549 

56  7 

54  0 

57-5 

566 

56  6 

565 

63-6 

57  8 

55-9 

52-9 

621 

58-0 

58  0 

53-7 

21 

63  6 

65-5 

677 

62-6 

61-0 

66-9 

65  3 

61-8 

581 

675 

68-8 

592 

59  4 

66  7 

62-7 

59-8 

22 

66-4 

61-9 

57-6 

62-2 

59-6 

60-2 

57-8 

62-7 

64-4 

61  7 

600 

64  3 

60  7 

613 

23 

49-5 

59*1 

51  0 

50  0 

53-0 

55-2 

49-3 

54  4 

50-8 

644 

57  7 

55*2 

54-0 

47-7 

473 

24 

46-6 

47  5 

42  0 

40-0 

46  0 

44-2 

45-7 

41  -4 

44-8 

42  0 

51  0 

49-5 

45  3 

44  0 

40-7 

40-0 

25 

r4\5 

507 

490 

470 

50  5 

474 

49-2 

49-6 

46-5 

533 

55  0 

53  1 

47-8 

527 

43-3 

47  0 

26 

52  *0 

53  0 

537 

47  6 

50-8 

527 

49-2 

43  5 

51-2 

50-5 

53  9 

51*4 

51-7 

53-0 

50-0 

48  7 

27 

568 

56  0 

58  0 

51  3 

561 

55-2 

54  9 

55-6 

565 

54  2 

64-3 

53  1 

554 

55  0 

57-i* 

56-0 

28 

656 

62-9 

657 

62  6 

66  7 

64-7 

62  7 

61-7 

602 

66  2 

68  4 

56  9 

660 

65  0 

61*7 

59-7 

29 

5H-1 

58  7 

57-7 

53-6 

57  8 

59-3 

64-8 

521 

57-8 

59  9 

59  5 

55  3 

58-8 

563 

49-3 

30 

57-0 

579 

59-3 

540 

59  2 

58  8 

57-0 

56  7 

51-9 

i 

5S  5 

57-2 

60-3 

58-3 

59  0 

55-3 

56-5 

31 

54*67 

55-75 

54  66  ' 

i 

49-78 

53  69 

54  20 

53  75 

51-66 

51-5ij 

54-06 

56  38 

53  83 

5319 

54-  1 

52-41 

51-06 

16 
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TABLE  X [I. — May,  1886.  Daily  Kean  Temperature . 


| -Ava 

Northcote 

Ottawa 

Niagara. 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

Peterboro’. 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrol  i a. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

1 St.  George. 

9 

© 

9 

© 

© 

V 

© 

© 

Q 

9 

O 

a 

9 

a 

O 

i 

58-7 

58-4 

49-7 

48  2 

51-3 

57-1 

58-2 

46  1 

49-5 

51-8 

51  4 

467 

520 

537 

52*6 

2 

58- 1 

60-4 

58-0 

43  3 

51-7 

.... 

.... 

45-5 

... 

492 

57- 1 

55-2 

55-7 

51-5 

57*4 

3 

60  0 

57  9 

54*3 

42-0 

46  8 

57-2 

607 

50*5 

50-5 

50  1 

50- 1 

59-0 

50-6 

550 

59  3 

4 

573 

551 

56*3 

45-4 

46-8 

525 

58-2 

492 

617 

51-8 

54  1 

559 

47  7 

595 

57-7 

5 

49-8 

520 

513 

440 

42-7 

49-6 

48-7 

41  5 

52  3 

47-9 

47-3 

52  6 

44-6 

52  5 

46  5 

6 

540 

559 

530 

33  8 

48-7 

540 

55  5 

453 

560 

48-8 

527 

51-0 

490 

535 

53-8 

7 

388 

451 

48 -0 

41-3 

41-7 

43  1 

48-4 

385 

47-0 

51-4 

51-4 

42-2 

40-4 

50-5 

46-6 

8 

532 

534 

513 

390 

433 

51-8 

56  2 

42-4 

55  3 

48-6 

520 

51-0 

48-1 

493 

52-6 

9 

50- 1 

54-7 

537 

41-7 

45-0 

.... 

50-0 

51  4 

5284 

528 

52  0 

49  0 

53  4 

10 

48-0 

48  4 

497 

40  3 

49-3 

502 

47  9 

47  0 

51  5 

49-1 

45  9 

47-7 

45-4 

53  3 

45  1 

11 

46  5 

443 

50  3 

43  7 

45-7 

47- 1 

48  7 

50’0 

55-0 

50-4 

51  3 

55  1 

45  0 

54  5 

52- 1 

12 

531 

53  1 

570 

42  3 

51-0 

563 

57  2 

476 

65  7 

56-9 

55  0 

57-7 

54  3 

57  5 

58-4 

13 

616 

609 

56  7 

45  0 

59-3 

62  6 

590 

58-9 

56  3 

58-1 

67  4 

647 

56  5 

61-3 

55  0 

14 

659 

65  3 

650 

48  0 

621 

660 

64  2 

49  6 

61  2 

61  0 

62  8 

65  2 

65  7 

62-5 

62-5 

15 

53  0 

56  6 

57  0 

380 

47-3 

510 

56-2 

42  2 

52-0 

492 

54  0 

47-7 

49-5 

53-0 

52- 1 j 

16 

493 

511 

46  3 

44  2 

43  7 

.... 

393 

.... 

432 

42  6 

43-0 

428 

47  5 

41-0 

17 

51  0 

51  6 

46  7 

443 

45-0 

563 

51-9 

46-9 

540 

475 

47  6 

47  4 

51  7 

450 

46  2 

18 

57*1 

57-2 

57  0 

49  2 

53*3 

602 

56  0 

53  0 

59  0 

52-8 

57  4 

59  2 

52  5 

51-5 

54  7 

19 

630 

619 

58-7 

59  3 

57-3 

61-8 

61-2 

55  7 

61-7 

56  3 

58-4 

62  4 

59  7 

565 

59-2  j 

20 

53  5 

56-8 

57  7 

480 

55' 1 

54'8  I 

60-7 

446 

62  e 

572 

61-8 

52  7 

49-5 

56  5 

59-8  i 

21 

54  8 

54  9 

577 

620 

551 

551 

57  4 

56-2 

655 

540 

56  8 

60  0 

52- 1 

51  0 

58-2 

22 

62  8 

636 

64  3 

617 

57-3 

646 

669 

55  5 

73  3 

63  9 

67  1 

70  9 

68-4 

65  0 

66- 1 ! 

23 

646 

654 

63  7 

538 

56-3 

— 

51-8 

664 

64  4 

58  5 

60-7 

660 

63  4 1 

24 

67  3 

59-2 

56-0 

51-7 

51  7 

57-3 

60-5 

463 

56  5 

54-2 

56  1 

502 

54-3 

55-0 

546 

25 

448 

47-7 

46  3 

44-7 

43-3 

48-1 

49-5 

42  7 

55  0 

455 

47  3 

44  0 

464 

44-5 

44-5 

26 

459 

49-3 

49  K) 

45-0 

47  7 

47  2 

52  0 

47-2 

60-0 

51-4 

53  0 

54-5 

46-4 

47  0 

51-3 

27 

52  0 

53-9 

56  3 

54-8 

48-3 

53-6 

53  0 

45-5 

58-3 

528 

55  4 

52-2 

51-2 

54-5 

545 

28 

58-0 

596 

65-0 

61-8 

54-7 

590 

57-9 

53  9 

62-5 

53  5 

54-1 

57  0 

57*7 

54  5 

57-8 

29 

64-8 

646 

65-0 

50-7 

60  1 

69  5 

662 

56-3 

64-7 

574 

58  1 

667 

62  0 

63-5 

65*1 

30 

50  2 

55  7 

590 

5 J*2 

51  8 

52-2 

.... 

6L-1 

60  8 

52-2 

48-9 

60-0 

61  3 

31 

602 

59  8 

58-3 

48-7 

54-6 

61-4 

61-7 

490 

59-5 

56-4 

62  4 

56-5 

55-2 

57  8 

59-9 

54  76 

55-93 

55*43 

47-29 

50-58 

55-67 

56-69 

48-40 

58-24 

53  20  ] 

54  92 

54-58 

5213 

54-40 

54-92 
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TABLE  XII. — May,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

1 Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brorne. 

Bird  Rocks. 

Day. 

O 

O 

9 

o 

o 

9 

C 

0 

0 

o 

o 

o 

© 

0 

o 

48'7 

51-4 

48.4 

51  7 

58  2 

51  8 

54-2 

50-7 

48-5 

51-8 

34-9 

37-5 

37*7 

53-5 

83  4 

1 

59-0 

46-6 

56  7 

613 

483 

615 

50  3 

56-0 

341 

36-7 

33-5 

520 

32-9 

2 

60  5 

4 -1 

57-9 

£8-3 

51*2 

47-0 

59-5 

564 

50  0 

61  3 

36-1 

35-6 

365 

60*5 

38-4 

3 

62-5 

49-6 

58-1 

57-5 

460 

41-3 

54  4 

57-6 

51-5 

59-9 

36-2 

35-0 

34  5 

60  0 

35-2 

4 

523 

40*4 

44*9 

47-3 

46-0 

42  5 

48-8 

474 

45.3 

52-0 

38-3 

365 

.... 

565 

36-0 

5 

56'5 

49  1 

55  1 

53  5 

433 

34-5 

51-6 

53-3 

48-0 

58-5 

369 

35-8 

50-0 

350 

6 

446 

40-4 

47-2 

500 

46-7 

37.3 

47-1 

489 

45-3 

48  2 

40-1 

41-1 

35-0 

52-5 

36-3 

7 

512 

42  4 

53-8 

543 

45-5 

37-8 

52-9 

52-9 

47-0 

54-8 

39-1 

35  7 

37-8 

. 62  0 

37*9 

8 

51-5 

47-8 

53-0 

... 

41-3 

43-8 

52-1 

51-9 

50-0 

37-8 

355 

.... 

45*5 

363 

9 

44-3 

464 

44-4 

46  7 

48-7 

42-5 

44*9 

455 

49-5 

54*4 

355 

34-5 

.... 

485 

33-7 

10 

65-8 

494 

49-2 

510 

47  0 

48-5 

48-5 

51  5 

495 

54-8 

35-3 

88-8 

36-5 

44-0 

336 

11 

55  8 

49  3 

606 

60-3 

49-5 

507 

50  9 

60- 0 

59  5 

611 

37-3 

38-5 

402 

55-0 

35*8 

12 

48  2 

55  2 

604 

58  3 

57-8 

535 

52-8 

59  6 

55-7 

64-8 

87-3 

40-0 

40-0 

63-5 

35  3 

13 

56-8 

52-2 

63-9 

62-7 

54  5 

40  3 

56*. 

634 

65-5 

655 

39  6 

41-2 

41*0 

61-0 

41-3 

14 

563 

42  0 

47-6 

54  5 

43  8 

32  5 

54-4 

52  4 

54  5 

50  2 

38-4 

45-0 

39  3 

605 

385 

15 

46-0 

38  8 

38-0 

.... 

385 

47-5 

44-0 

41-1 

42-3 

38  9 

44  0 

355 

48*5 

36-4 

16 

48  2 

44  4 

47-5 

48-3 

415 

528 

47-6 

46-2 

43-2 

53-2 

404 

41-5 

39-5 

445 

394 

17 

56-0 

48-7 

55-0 

55-7 

53-7 

56-0 

49  1 

54  6 

48-5 

6T8 

416 

41-8 

42-5 

540 

43-2 

18 

61*5 

59  8 

61-2 

68-2 

520 

54-3 

552 

59-4 

570 

63-8 

43-0 

45-2 

62  5 

401 

19 

61  7 

47  1 

56-3 

61  0 

50-0 

54-0 

57-7 

59*1 

56  7 

58-9 

44-3 

45-3 

43-2 

57  5 

43-4 

20 

52  5 

53  3 

56  9 

59-3 

547 

580 

52  1 

579 

54-0 

63-8 

41-4 

425 

41  3 

51  0 

39-2 

21 

66-5 

548 

660 

66-3 

660 

53-7 

64-7 

68-4 

62  0 

72-5 

43-0 

45  7 

45  2 

56  5 

38-3 

22 

63*3 

53  0 

63  6 

50-5 

54-8 

61  8 

64-1 

58  0 

42-8 

41  5 

43.3 

58-0 

425 

23 

64-2 

45  7 

53  0 

61-3 

51-0 

47  5 

57-3 

53-8 

50-5 

54  9 

42-7 

425 

452 

55-5 

44-4 

24 

48-3 

424 

43  4 

48-0 

49-8 

50  3 

46  5 

44  4 

43-8 

48-9 

43-0 

45-5 

43  5 

460 

406 

25 

62-2 

49-1 

50-7 

48  7 

53  5 

47  8 

51-3 

51  2 

45  7 

565 

44  5 

49-3 

43  0 

40-5 

422 

26 

67-3 

48' 0 

519 

620 

49-8 

52-3 

52  7 

54-5 

49-0 

55  6 

45  T 

465 

45-0 

.... 

444 

27 

61-5 

566 

57-6 

573 

52-7 

595 

54  4 

65T 

53-2 

61  5 

45.5 

44-7 

44- 0 

51*5 

426 

28 

68-0 

60-5 

65  4 

63-7 

49-8 

55-3 

60-4 

64  8 

61-0 

67-4 

46*0 

41-0 

43-5 

59*0 

41*6 

29 

56-3 

484 

59  7 

47-2 

56-5 

58-7 

61-3 

57-0 

47-7 

47-8 

43  5 

55  0 

43  4 

30 

54*7 

50-5 

60  0 

59-0 

53*7 

613 

56-2 

59  4 

53-5 

60-5 

45-6 

46  9 

42-5 

51-5 

43*3 

31 

55'27 

48-75 

54-43 

55-57 

49-53 

48-82 

53-64 

54  75  j 

51-90 

58-34 

40-41 

41*30 

40  49 

53  53 

38*90 
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TABLE  XII. — May,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


II 

Bicquet. 

Belle  Isle. 

Cranbourne. 

Chicoutimi. 

Cape  Chatte, 

Cape  Magdalen. 

Cape  Is’ orman. 

Danville. 

Father  Point. 

< iuntingdon. 

Montreal. 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

Richmond. 

■P 

s 

a 

a 

ei 

m 

9 

0 

o 

o 

O 

C 

O 

o 

O 

o 

O 

O 

0 

o 

1 

40’2 

24-3 

55-0 

46*0 

372 

37*2 

27-5 

56-5 

40*6 

52-2 

60-3 

44-6 

39  6 

48-8 

44  3 

2 

37-5 

27-7 

49-7 

45*4 

36-3 

33-3 

27-8 

550 

37-6 

54*2 

52  3 

36  7 

53*5 

.... 

3 

388 

29  3 

54-0 

48-5 

870 

427 

31-5 

54-5 

386 

57-1 

64-4 

52-2 

36  3 

55-6 

45-0 

4 

48  2 

34-0 

55-8 

49-0 

407 

39-0 

34-0 

63  5 

44-0 

55-6 

56  9 

57-8 

40  0 

60-1 

46-7 

5 

40-8 

40-0 

50-5 

48-9 

88-0 

37-3 

36  0 

53  0 

38-3 

52-2 

54-7 

48-2 

32-7 

55-5 

44-0 

6 

40'0 

35-7 

47  7 

45-7 

37-3 

36  2 

83  7 

47  5 

39-8 

46-8 

55-1 

50-0 

36-5 

521 

45*0 

7 

37*7 

34  3 

43-3 

357 

39-5 

39-3 

34*5 

500 

37-5 

46-8 

48-3 

44  4 

37  5 

51-5 

48-7 

8 

88-3 

33-7 

442 

44  7 

37  5 

427 

34  3 

48-0 

38  6 

48-5 

48-8 

43-9 

33-8 

46-5 

47-7 

9 

38-5 

31*7 

42-8 

46*1 

36  2 

382 

30-2 

52  5 

38  9 

50-8 

45  4 

37-2 

48  6 



10 

40*7 

35-7 

43-7 

• 426 

37-8 

37-5 

33-5 

44-0 

40-6 

48  1 

48  6 

463 

40  0 

46-0 

46-8 

11 

41-0 

30  0 

40  0 

44-5 

39  5 

40-0 

27-0 

45-5 

43-9 

46-7 

46-0 

43-9 

413 

42-4 

50-3 

12 

41-5 

33-0 

47-8 

42-2 

40-2 

41-3 

34-0 

55-0 

41-2 

52-2 

50-7 

46-6 

43-7 

513 

44-7 

13 

38-5 

36-0 

53  0 

457 

38*0 

40-7 

32-3 

55-0 

38-1 

57-6 

55-5 

469 

38*3 

57-0 

47-0 

i 

14 

41*0 

37-3 

56-7 

489 

40-8 

44-3 

33*7 

62-5 

507 

64*6 

61-2 

48-9 

38-2 

62-7 

....  ! 

15 

49-8 

35-0 

49-3 

51-3 

46-0 

49-2 

36-5 

53-0 

515 

60-8 

57-3 

52-9 

41.2 

55-4 

45*3 

16 

43-2 

36  3 

46*7 

43-4 

45-5 

475 

40-0 

51-5 

43-7 

48-5 

50-7 

41-0 

50  3 

17 

45'3 

36  0 

42-5 

45-8 

42-5 

43-8 

42  5 

50*5 

44-3 

48-6 

50-6 

49-2 

42  0 

46-8 

52-0 

18 

48  2 

390 

498 

51-5 

48-5 

48-2 

36  0 

61-0 

51-2 

58*0 

57-4 

53  8 

45-7 

512 

54-3 

19 

55*8 

42-0 

55  2 

56  7 

52  7 

48-5 

39  7 

59  5 ' 

1 

553 

60-9 

62-1 

61-7 

52-5 

58-1 

56-7 

20 

45-2 

44-3 

50-3 

52  0 

53-0 

54-8 

41-0 

53-0  | 

51-5 

56-6 

59*4 

56-1 

45*8 

57  8 

21 

46*0 

363 

45  2 

47-5 

43-8 

44  5 

40-7 

51-0  j 

45-7 

53-7 

54  6 

51*7 

50  2 

50-8 

52-0 

22 

42-5 

37  0 

55-0 

47*0 

45  7 

47-i» 

35‘8 

59-5 

43-5 

61  5 

63-6 

54-7 

42-3 

59-8 

62-7 

23 

45-5 

40  0 

56-5 

51  7 

47-0 

462 

38-5 

58-5 

439 

63-1 

.... 

58-4 

43-2 

56-9 

.... 

24 

43-8 

443 

47-5 

507 

485 

46-5 

44-7 

56*0 

49-1 

52*3 

56-2 

49-3 

49-0 

52-6 

49*7 

26 

42*2 

38-7 

42-3 

43-8 

41-0 

430 

38-5 

47-0 

45-1 

.... 

46-4 

45-8 

41-8 

44  3 

49-3 

26 

443 

410 

387 

.... 

54*3 

48-8 

49-0 

40-0 

43-3 

427 

43-2 

44-9 

45-0 

40-8 

62-3 

27 

46-2 

44-7 

44-8 

45  0 

510 

51-2 

45-8 

485 

48-8 

50-4 

51-6 

49-0 

48-7 

49-3 

520 

28 

48*5 

45-0 

49  0 

53-0 

52-0 

48-5 

44-5 

54-0 

47-4 

52  2 

56  2 

54  9 

45-5 

49  1 

51'0 

29 

43*8 

45*7 

56-5 

52  0 

45-2 

547 

49-8 

61-0 

44-1 

65-7 

61*5 

58-4 

42  3 

60-4 

57*3 

80 

47*7 

62-3 

53*2 

48-2 

48-3 

51*3 

51*2 

61-0 

47-1 

54-9 

56  4 

46-0 

556 

.... 

31 

52-0 

51-0 

51-3 

48-5 

49-5 

47-0 

54-8 

58*0 

49-5 

56*6 

58-6 

54-3 

47‘0 

53-3 

60-7 

43-64 

37-59 

48-97 

47-22 

43'66 

44-42  | 

88-03 

53-9 

44-30 

5393 

54  "58 

50  43 

41-97 

52  37 

49-79 
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TABLE  XII. — May , 1886.  Daily  Mean  Temperature, 


Chatham. 

Fredericton. 

it 

— 1 

Grand  Manan.  j 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point  Lepreaux. 

1 

Sydney. 

Halifax. 

Pictou. 

1 I 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

-o 

c3 

© 

w 

© 

3 

* 

>> 

bo 

5 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich. 

DAT. 

9 

O 

© 

O 

O 

Q 

© 

1 ° 

Q 

© 

O 

! * 

o 

o 

o 

- 

40-6 

48-6 

43  6 

43  8 

47-7 

43-5 

38  1 

39*3 

369 

37-1 

42  0 

36-7 

43-0 

371 

30  3 

31-0 

1 

36-9 

.... 

44  7 

44-7 

46  5 

33-7 

j 38-2 

40  0 

37-5 

43-1 

35  0 

.... 

38-7 

33  7 

293 

2 

45  5 

47-0 

44  0 

45-5 

42  6 

42-5 

35  0 

38-1 

46-0 

37-1 

42-5 

34-0 

45-3 

32-6 

32-3 

31-7 

8 

46-9 

52  0 

50  5 

48-1 

44-6 

45-0 

37-7 

42-2 

44-7 

41-9 

44-9 

38-8 

49-0 

398 

350 

34-0 

4 

44-4 

48-7 

49  1 

48-9 

45*1 

43  7 

43  2 

' 44-3 

53  0 

47-4 

46  5 

376 

450 

46  9 

36*7 

33-5 

5 

436 

52  0 

53-6 

54-8 

48*6 

47-8 

47-4 

510 

54-0 

48-0 

47-5 

38-0 

490 

42-3 

36-3 

36-8 

6 

48  9 

52-3 

53-2 

52-7 

499 

46-0 

42-0 

53*4 

471 

42-0 

50-2 

43-2 

54-3 

39-2 

43  0 

35-0 

7 

433 

50-8 

47-0 

47-2 

49-4 

45*0 

50*8 

45-8 

55-6 

42  5 

49-5 

40-5 

48-3 

45  0 

460 

35-7 

8 

435 

.... 

45  1 

46-2 

457 

.... 

50-4 

50-2 

52-7 

48-9 

50  5 

444 

/,M 

40-3 

46  3 

37-5 

9 

42-4 

46-3 

483 

48-2 

46  8 

45-2 

39-9 

465 

46-2 

41-9 

44  0 

41-3 

46  3 

40-4 

39-3 

36-8 

10 

48-3 

46-1 

44-8 

44-8 

45  3 

41-8 

38-1 

44-3 

42-2 

41-9 

44-4 

38  "0 

49-3 

39-7 

37-7 

25-2 

11 

40-7 

45-0 

41-5 

44-2 

43-5 

42-7 

380 

43-3 

45-2 

43*7 

46-6 

390 

490 

40-6 

43*3 

350 

12 

892 

46-4 

42-6 

451 

45-1 

43-3 

40-4 

467 

44-3 

41-3 

43-5 

41-2 

48-0 

38*8 

367 

38-8 

13 

40-8 

490 

43-5 

44-9 

46-3 

42-5 

38-3 

434 

41-5 

40-2 

42-6 

39-8 

50-7 

40-1 

34  3 

36-7 

14 

49  9 

47-0 

428 

439 

45-7 

45-0 

41-3 

42-8 

51-4 

431 

493 

39  9 

47-3 

39-9 

35-7 

38-8 

15 

54-1 

474 

46-7 

50-7 

.... 

442 

45  5 

51-0 

45-9 

542 

41  4 

.... 

51-8 

45  0 

38-7 

16 

48-2 

50-7 

50-6 

48-1 

50-4 

45  7 

48-2 

55-1 

54-4 

46-3 

47-8 

44-1 

50  7 

55  3 

60-3 

43-5 

17 

541 

52-6 

50-9 

49-0 

48*5 

46-3 

431 

51-6 

500 

43-5 

49-2 

44*1 

540 

48  2 

46-0 

35  2 

18 

58-7 

58-1 

531 

49-9 

48-2 

450 

49-3 

525 

56-0 

46-1 

48-8 

43-4 

54-7 

498 

357 

850 

19 

553 

55-7 

49-4 

50-6 

47  4 

45*0 

63-2 

52  7 

57-8 

44-6 

51-9 

44-9 

56-3 

56-1 

42  0 

500 

20 

49-8 

530 

53-6 

54-2 

53-0 

502 

48-8 

55-0 

557 

47-0 

47-3 

46*6 

53-7 

55-9 

40-0 

42-0 

21 

51-9 

51-9 

498 

47*9 

48-3 

46-5 

49  1 

53  4 

49-4 

47-0 

51-8 

45-2 

55-7 

48-2 

40-0 

45-3 

22 

58-8 

.... 

54-1 

54-6 

532 

56-4 

54  1 

59  8 

50  9 

50-2 

45  3 

.... 

52  1 

49-0 

400 

28 

49-7 

58-2 

53  0 

53  5 

58-1 

51-3 

52-2 

53  6 

52  0 

47-8 

53-2 

48-9 

60-0 

57  1 

43-6 

42-3 

2* 

50*3 

55-7 

48-1 

50-2 

531 

47-5 

45-5 

518 

60-2 

524 

51-5 

46-9 

51  7 

52-8 

46  0 

48-5 

26 

52*1 

51-5 

455 

48  6 

48-3 

45-0 

53-7 

50-4 

52-2 

45*7 

47-7 

42-4 

51-3 

526 

627 

58  3 

26 

51-5 

52  5 

47*4 

49-3 

49-3 

45*5 

49-9 

50-9 

53-5 

49-1 

49-5 

46-7 

54-3 

52-5 

49-7 

50  7 

27 

52*4 

52-6 

47-8 

50-4 

50-9 

47-2 

53  0 

490 

545 

50-8 

50-8 

46-8 

57-3 

528 

50-7 

48-2 

28 

54-7 

58  1 

52  0 

55-9 

55-5 

54^ 

54-2 

51-8 

56-7 

51  6 

541 

46-1 

56-3 

62-6 

51-7 

51-3 

29 

64*2 

— 

51-5 

53-6 

55-1 

.... 

55-6 

52-1 

63-2 

53*2 

54-7 

47-2 

58-0 

60-0 

53-0 

30 

58-1 

59*7 

53-5 

56-5 

53-7 

56-0 

58-7 

52-1 

.... 

531 

51-6 

49-3 

59-7 

61-6 

54  3 

57-5 

31 

48-86 

51-60 

48-45 

49-10 

48-92 

4612 

46-10 

48-42 

50  07 

45  73 

48-43 

42-47 

50-94 

47-06 

42  69 

40-47 

14 
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TABLE  XIII.—  June,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


•Ava  ( 

Victoria. 

a 

i 

& 

s 

m 

*3 

t* 

St 

Maple  Creek. 

Pheasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Regina. 

Medicine  Hat. 

Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Cbipewayan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie.  | 

9 

© 

© 

9 

9 

Q 

C 

© 

9 

« 

O 

• 

e 

9 

O 

1 

550 

492 

390 

52  9 

44  0 

48-0 

55  5 

53-0 

44-3 

40  0 

54-9 

64  6 

49-8 

52-0 

2 

69  0 

50  5 

57-9 

52-7 

55-0 

482 

536 

582 

53-7 

54-2 

50-5 

62-7 

453 

52-5 

52*6 

3 

59- 0 

50-0 

64-5 

562 

633 

61  1 

609 

68-2 

62-4 

601 

50-0 

61-8 

69-3 

59-8 

55-0 

4 

57  5 

54 '6 

68*5 

57-8 

65  0 

.... 

620 

74  1 

609 

59’5 

460 

624 

57  0 

60-0 

57-0 

6 

590 

50*5 

71-0 

64  3 

60-7 

60  7 

681 

72  7 

640 

634 

52-3 

66  7 

61*6 

68  3 

55*0 

6 

560 

40-7 

68-7 

55-2 

645 

56  3 

64-6 

67-8 

57  5 

57  6 

.... 

690 

55  0 

663 

54-0 

7 

55  0 

48  7 

62-8 

60-0 

54-4 

60  3 

57-5 

679 

594 

58-3 

54-2 

65-2 

55  3 

64  5 

55-5 

S 

495 

45  9 

692 

61-3 

634 

62-0 

62  2 

699 

634 

62  4 

56-5 

59  2 

59  6 

63-3 

61-0 

9 

54-5 

496 

72*4 

67  0 

63- 0 

70-7 

74  3 

52  9 

58-3 

61-2 

61  1 

62-3 

67-7 

62-0 

10 

55-6 

47-9 

59'7 

68  2 

51-7 

69  0 

71  9 

64  5 

48-0' 

67-2 

52  8 

583 

63-3 

63-3 

65-5 

11 

540 

51-7 

57-3 

60  0 

513 

622 

66  3 

578 

480 

61*9 

61  0 

571 

58  3 

57-1 

67-0 

12 

54  0 

54  4 

56  7 

54-8 

61-5 

.... 

54  9 

552 

48  0 

547 

455 

57-2 

46  3 

53-3 

67  5 

f 

13 

58  6 

66*6 

56  3 

52-5 

53-3 

— 

53  9 

60  0 

49-0 

529 

.... 

60  2 

50-6 

56*0 

61-5 

14' 

555 

546 

58-4 

557 

52-7 

53-2 

59-3 

596 

52-7 

56  6 

492 

55  1 

52  3 

57*0 

566 

■ 

15 

585 

51-0 

60  5 

57-5 

68-3 

57-5 

578 

594 

55  7 

57-7 

55-8 

55-0 

54-3 

57*6 

61-0  . 

16 

56  5 

52-4 

668 

533 

60  0 

51  3 

56-1 

651 

58  9 

55-2 

53-5 

586 

51-6 

60-7 

57-0 

17 

54  5 

60-  2 

70-7 

622 

628 

66-8 

61-2 

69-4 

604 

62-5 

555 

633 

53  3 

68*0 

540 

18 

535 

50  3 

68-1 

64  8 

59-7 

640 

60-8 

69  0 

564 

67-5 

587 

675 

58-6 

67-5 

58-5 

19 

60 ‘5 

53*5 

67-5 

610 

61-2 

608 

66  9 

57® 

59  9 

59  0 

64-2 

62  6 

64-7 

65  0 j 

20 

60-0 

60-8 

668 

55  7 

67-0 

557 

57-2 

67-6 

600 

549 

695 

565 

65-3 

64-0 

21 

58  5 

49  8 

7r9 

650 

670 

.... 

63-6 

71-5 

603 

63  2 

600 

742 

596 

69-1 

63-0  < 

22 

59  0 

53  2 

76-7 

705 

68-7 

572 

71-7 

76-0 

634 

70  2 

65-5 

70  8 

53-0 

77-2 

66-5 

23 

610 

53-2 

832 

69-0 

720 

70-5 

753 

796 

684 

72-7 

66-5 

74  0 

63.6 

743 

71-0  ! 

24 

60-0 

501 

763 

693 

718 

— 

758 

77-0 

856 

72-8 

69  8 

705 

600 

76-1 

735 

25 

580 

52-1 

74  2 

69-7 

66  9 

69-4 

782 

73-7 

579 

71*6 

67-5 

65  0 

60-3 

721 

74-5 

26 

600 

52  4 

80-9 

72  0 

07  2 

724 

79  0 

76-4 

650 

72-6 

700 

65  9 

669 

79-3 

70*0 

27 

595 

524 

765 

698 

705 

68-3 

77-5 

76-0 

611 

72  5 

641 

80-3 

69-5 

28 

57'0 

54-6 

76-4 

73-7 

67-8 

700 

69-8 

73  1 

64-7 

724 

70-2 

60  8 

73-5 

72-6 

29 

55*0 

550 

810 

773 

652 

746 

76-4 

73-6 

60-9 

73  0 

74  2 

63  3 

69-3 

78-0 

73-0 

30 

56-5 

53-9 

75-0 

74  5 

66  3 

78-9 

80-1 

77*2 

58  7 

77-9 

74-8 

65  0 

72‘5 

76-6 

73-0 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

....  | 

.... 


57  00 

51-75 

68-68 

63-42 

5960 

62  49 

65-15 

68-56 

58-80 

63-27 

57  90 

63-43 

58-32 

65-96 

62  92 
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TABLE  XIII. — June,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Xt 

c8 

<0 

w 

S3 

-3 

a 

Minnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hillview. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

Bala. 

1 ! 

| Beatrice. 

Brampton. 

IS 

Es 

a 

u 

8 

o 

9 

® 

a 

o 

o 

«< 

A 

9 

0 

9 

Q 

O 

9 

O 

9 

© 

0 

0 

0 

0 

« 

9 

490 

48-4 

44  5 

48-2 

44-7 

48-7 

47  3 

47-5 

, ,,, 

67-3 

63  1 

60  2 

62-0 

65-5 

629 

1 

49-0 

52  4 

49-2 

54  0 

50  5 

53  3 

52-8 

51  0 

52-4 

62-7 

53  2 

539 

58  0 

66-0 

601 

2 

535 

67-5 

58-6 

58  8 

56-5 

61-9 

56  3 

61-5 

488 

52*5 

459 

48  0 

49-0 

56-4 

48-0 

8 

57-0 

53  4 

51-5 

49  7 

53  5 

52-9 

58-5 

50  3 

49-5 

63-9 

54-8 

552 

590 

56-7 

560 

4 

58  - 0 

56  1 

62-1 

57  5 

57  8 

58-8 

55  3 

62  0 

55  9 

50-3 

53  0 

62-0 

65-8 

55-4 

5 

160-0 

52  4 

51  5 

52-3 

55-0 

48  0 

51  5 

51  7 

.... 

51  0 

53  4 

62  0 

671 

69-1 

6 

;58'0 

59  8 

59  4 

58-5 

61-3 

58-4 

555 

67  7 

.... 

58-7 

49  9 

49-7 

64-0 

61-3 

55  6 

7 

160-0 

615 

58  9 

56-2 

60  0 

56-8 

56-5 

61  3 

50  5 

54  2 

51  3 

53-5 

64-0 

62  2 

553 

8 

69*5 

64  5 

673 

62-5 

79-5 

64  9 

65  5 

75-2 

53-3 

62  6 

55  7 

56  2 

65*0 

62-6 

62  2 

9 

67-6 

70  7 

68-2 

64-3 

69-7 

64-4 

72  5 

70  5 

.... 

58*7 

565 

57-3 

62-0 

63  7 

59-2 

10 

625 

64-1 

62  9 

67  7 

60  5 

68-5 

69-5 

67-5 

550 

58-9 

630 

59-2 

61-0 

61-8 

60-3 

11 

54-0 

62-8 

57-0 

69  8 

605 

69  8 

58-5 

64  2 

.... 

64-7 

60  8 

59-3 

63-0 

65-3 

61-8 

12 

54-0 

54-7 

51-1 

55-7 

56  0 

. . 

52  0 

58-2 

71-2 

.... 

71  0 

70  2 

65-0 

58-6 

71-2 

13 

68-6 

552 

52-8 

56  3 

51-3 

56-9 

56  0 

56  3 

.... 

72-9 

66  7 

66  5 

71-0 

58-8 

74-4 

14 

68*0 

52  3 

564 

61  7 

58-3 

63-8 

56-0 

64  5 

69  5 

76  2 

71-5 

71-6 

73-0 

64-0 

72-9 

15 

53*5 

51-6 

49  0 

538 

51-5 

53-7 

47-0 

48-3 

71-9 

68  0 

66  8 

75-0 

68-3 

74-5 

16 

59-0 

51  5 

56  2 

54  7 

56  5 

54  4 

55  3 

64  0 

.... 

63  8 

57-0 

57  2 

62-0 

67-6 

63-0 

17 

61*5 

63-2 

61-0 

60-3 

63-7 

62-9 

60-0 

66  0 

51  5 

55-0 

49-5 

49  7 

550 

594 

50-7 

18 

i67-5 

62-6 

59-1 

62  0 

63  5 

64  7 

60-5 

64  8 

51  3 

639 

55  4 

549 

61-0 

GO- 9 

657 

19 

59-5 

60-0 

570 

66  5 

605 

.... 

593 

62-0 

53-7 

.... 

635 

611 

63-0 

65-6 

622 

20 

58-5 

62  7 

61-5 

67-0 

60  0 

64-7 

58-7 

61-7 

62-3 

63-2 

62  5 

61-9 

62-0 

69-8 

62-3 

21 

64  0 

63  5 

67-1 

67  0 

65  3 

65-9 

650 

70-3 

.... 

63  4 

62-5 

62  4 

61-0 

70-5 

62-0 

22 

72-6 

665 

665 

69  7 

67  7 

68  3 

69  3 

77-5 

.... 

592 

594 

58-7 

57  0 

68-7 

62-3 

23 

75-5 

67- L 

65-0 

69  8 

70-5 

71-5 

67  2 

73-0 

59-7 

623 

62-0 

60-9 

62-0 

65-6 

62  6 

24 

760 

685 

69  7 

66-2 

69-5 

703 

71-0 

71-3 

60  2 

632 

60  4 

61-8 

640 

63-7 

61-8 

36 

59-0 

675 

692 

68  0 

68  5 

67-9 

683 

692 

62-8 

62  7 

61-2 

61-3 

65  0 

65-8 

62-2 

26 

83  5 

64  5 

61-1 

68-3 

65-7 

65  5 

64  7 

.... 

604 

600 

64  0 

59-9 

61-3 

27 

73-6 

634 

65  3 

700 

667 

68-4 

657 

68  7 

61-3 

.... 

58-6 

60  1 

66  0 

66-1 

641 

28 

75*5 

69  8 

b9  1 

70-5 

73  3 

70-7 

71-8 

74  5 

63-7 

67-4 

63-5 

64-0 

640 

67  1 

63  0 

29 

78  0 

72-7 

73-2 

75-5 

74  5 

76  5 

77-0 

77-0 

.... 

67-2 

69-3 

630 

610 

658 

62-4 

30 

1-83 

60-70 

69-05 

62  08 

61  47 

63-04 

60-73 

63-21 

57-13 

62  91 

58-85 

59  07 

62-73 

63  98 

6153 

8 Z 
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TABLE  XIII.— June, 

1886.  Daily  Mean  Temperature. 

1 

I Day. 

l 

s 

c < 
S3 

.J 

03 

Si 

Deseronto. 

Durham. 

Egremont. 

Elora. 

Guelph. 

Galt. 

Goderich. 

i 

§ 

S3 

a 

a> 

> 

cS 

Si 

0 

Granton. 

Hamilton. 

Kingston. 

Lindsay. 

London. 

Listowel. 

Joly.  | 

© 

• 

Q 

© 

« 

© 

O 

O 

o 

© 

u 

o 

0 

c 

Q 

Q 

1 

62-5 

641 

68*0 

61  3 

64-0 

61-5 

62*6 

64-6 

57'7 

65*5 

631 

62*1 

62*0 

629 

64-0 

53*5 

2 

672 

62-8 

58-0 

553 

590 

58-5 

63*1 

588 

583 

61  0 

65*3 

60*6 

610 

62  5 

59*0 

55-5 

3 

55  8 

53.9 

48*0 

45*6 

50  0 

49*4 

50  4 

481 

46-6 

50*7 

55  2 

54*9 

470 

52*3 

46  3 

48-1 

4 

57-9 

59  0 

54-6 

58*0 

57*6 

57  9 

58.5 

57-2 

57*0 

618 

55*2 

54*8 

57*7 

53-3 

53*7 

5 

65-5 

03-6 

58*7 

513 

573 

57*8 

57*7 

57*4 

53*5 

56-3 

65*1 

62-0 

53  2 

595 

63-0 

56-5 

6 

622 

62*7 

60*0 

57*6 

61  2 

.... 

60*8 

57  9 

54*8 

60  5 

61*4 

61*7 

59  1 

61*9 

59-3 

53-0 

7 

59-6 

57-7 

52  0 

53  3 

54*5 

55  7 

58-7 

53-8 

55  3 

562 

61*0 

61.9 

55  7 

59*1 

55  0 

52-4 

8 

54-5 

59*5 

56*3 

53  0 

56-0 

58  0 

554 

51*2 

54-7 

55*5 

62*5 

57*1 

54-9 

55-5 

56-" 

55  *0 

9 

57-8 

61*5 

66-7 

58  6 

64*3 

60  0 

627 

610 

57*6 

63-3 

62  6 

60*3 

61*4 

600 

63*0 

54  0 

10 

56-9 

64*3 

6i*u 

57  3 

58  2 

59  7 

59-9 

523 

606 

575 

64  8 

63*5 

58*1 

59*1 

50  0 

54-7  , 

11 

59- 1 

62-2 

6L  3 

54-0 

6)0 

590 

583 

56-9 

61  0 

590 

63*1 

62*7 

60*1 

59-1 

60-3 

55  5 

12 

65*4 

64  3 

62-7 

62  0 

60-3 

60-9 

649 

633 

65*2 

61*4 

64-8 

622 

63*7 

68-3 

580 

18 

732 

665 

770 

73-6 

72-8 

.... 

69*3 

71-8 

71  3 

72  0 

6,56 

64  4 

69*8 

704 

74  0 

68*7  ! 

14 

74  0 

65-9 

73  3 

72*6 

74-5 

71*7 

729 

706 

64  3 

75  0 

669 

65*9 

69*7 

72-9 

71*7 

63-3 

15 

75  9 

68*8 

75*0 

760 

75  5 

74  5 

74*6 

75-8 

72*1 

76-0 

68-1 

70*5 

71*0 

76-2 

75*0 

71-5  i 

16 

72-4 

66-5 

710 

71  3 

74-7 

76-7 

73  8 

678 

70-5 

73-0 

740 

67-4 

71  4 

73  4 

71*7 

67  8 : 

17 

544 

66-4 

59*0 

61-3 

62*8 

62  3 

66-3 

60*9 

59*6 

58-8 

71*6 

63-4 

62*5 

63*8 

65*0 

53.5 

18 

57-6 

56-2 

51  0 

48-0 

53*5 

51  5 

— 

49*8 

542 

51*5 

59*1 

57*0 

53*3 

53*3 

48*3 

510 

19 

589 

66  7 

61  0 

56  0 

61  2 

45-9 

560 

57  0 

55*6 

58*5 

631 

58  6 

557 

56*0 

540 

56-0  { 

68  0 i 

20 

.... 

610 

66*3 

62  0 

62  0 

.... 

— 

67-0 

63*7 

645 

61*0 

63*1 

62*4 

»63*9 

60-3 

21 

63  7 

69  2 

63  7 

62  0 

616 

62*0 

610 

65-7 

63  4 

63*5 

63  4 

67*5 

63  6 

63-7 

61*0 

60-7  j 

22 

.... 

65  9 

64  0 

62-6 

62  8 

61-3 

63*6 

65-0 

62  9 

63*2 

60-7 

66*7 

63-6 

62*5 

63*7 

60-6  , 

23 

63*0 

59  9 

61*7 

57  3 

593 

59  0 

59*3 

59*9 

58*3 

61  8 

58  0 

61*1 

58*0 

61-3 

62*7 

58  0 I 

24  . 

64*0 

647 

63-0 

59  6 

63*5 

61-6 

.... 

59  0 

61  *4 

64*2 

62*0 

62.9 

622 

64*0 

62  7 

58  9 

25 

63  6 

66*8 

613 

60*6 

60  0 

61.7 

64  4 

58-3 

62  1 

62-3 

64*7 

65*5 

62-8 

63  2 

58*0 

62-3 

26 

.... 

62-1 

60-3 

606 

62  3 

62*8 

62*2 

57  9 

59-9 

59-7 

68*2 

63*0 

60-5 

60  5 

59*3 

59  8 

27 

66-7 

64  2 

63-7 

59*3 

61*2 

... 

603 

610 

61*5 

623 

66-1 

65*2 

63  3 

62  2 

627 

60-3 

28 

63*2 

652 

64  7 

586 

64*5 

66-2 

62-6 

61*2 

64*4 

63  5 

67*3 

64*9 

64  5 

62-9 

64  7 

627 

29 

66-5 

64-9 

62-7 

61*6 

63  0 

66  1 

634 

61  3 

670 

63  5 

71-9 

66  9 

64  9 

642 

61-3 

61*3 

30 

650 

64*2 

66*7 

63  3 

62  0 

61  9 

585 

62-9 

63  5 

64  7 

62*0 

64*9 

60*0 

64*6 

6 1 * 7 

60-5 

( 

53-66  6 

3*02  6 

2*62  5 

•9*69  6 

12-31  6 

0*87  6 

211  6 

•0*61 

60  52 

62  19 

64  03 

62*86 

60  96 

62-41 

61-28 

58  25 
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TABLE  XIII. — June , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Northcote.  | 

cS 

* 

cS 

o 

Niagara. 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

Peterboro’. 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

! 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

< 

A 

o 

O 

v 

0 

0 

O 

O 

o 

<3 

o 

0 

0 

a 

O 

O 

60*3 

62-4 

670 

502 

617 

55  5 

63  4 

625 

633 

61-7 

65-7 

64-5 

50  9 

59  5 

63-5 

1 

60-2 

62-0 

68-0 

50-7 

54-7 

57-7 

63-5 

49-0 

71-8 

625 

64-1 

62-7 

56  2 

67-5 

63-4 

2 

55-<s 

57  4 

52-7 

57-8 

500 

53  2 

56  9 

48-0 

63  3 

54  4 

54  1 

550 

53-6 

53-5 

54-7 

3 

61*5 

58' 7 

57-7 

52-2 

58-3 

592 

61-0 

542 

67-2 

54-2 

56-1 

58-0 

54  7 

530 

55  0 

4 

56*2 

61-2 

603 

49  5 

54  0 

.... 

62-2 

54-3 

61  5 

56-6 

59-4 

56-2 

51  2 

620 

58-9 

5 

56  0 

630 

64  3 

467 

52  0 

50  2 

605 

62-4 

63-3 

54-9 

59-5 

611 

6 

513 

581 

62  l 

46-5 

4-  "7 

56-9 

60-5 

50  3 

657 

60-9 

598 

56-5 

54  3 

620 

57-8 

7 

58  4 

60-5 

57-0 

47  7 

530 

59  6 

58-7 

47-7 

61-0 

54-5 

55-8 

569 

57-7 

53-0 

592 

8 

576 

63-6 

60-7 

57-2 

543 

60-2 

63  9 

5 3 

62-5 

571 

594 

63  7 

55-5 

570 

61  6 

9 

60-7 

62  2 

64-7 

52  3 

57-0 

59-3 

665 

500 

63-7 

61  9 

651 

54-2 

57-8 

60-0 

63-7 

10 

58-6 

60-8 

59  3 

51  3 

58-7 

591 

642 

49-5 

67  8 

58-4 

59-1 

59  0 

545 

57  5 

60-7 

11 

60-7 

62-0 

667 

49  7 

61-2 

59  8 

660 

60-7 

69  0 

61-3 

621 

66-8 

53  4 

60*5 

62  1 

12 

57*2 

580 

73-7 

57  3 

674 

.... 

68-5 

.... 

68-3 

671 

73  7 

55  8 

70-0 

721 

13 

58-2 

569 

70-7 

57  7 

661 

67  1 

70*2 

60-8 

75  5 

70  4 

70  1 

771 

56-6 

76  3 

750 

14 

60-3 

62-0 

737 

57-3 

72  3 

63  9 

732 

67-0 

79  8 

73-4 

754 

78  3 

63  9 

75  5 

75  8 

15 

70' 6 

68  8 

73-7 

61-8 

66  0 

71-2 

745 

581 

790 

70-6 

68  4 

71  0 

67  0 

76-3 

75-3 

16 

64*1 

69*7 

690 

547 

57  5 

634 

67-4  | 

53  0 

74  3 

69-2 

64  4 

64-8 

59-4 

69-0 

67-4 

17 

54-4 

53-9 

57  0 

50-8 

53-9 

53  8 

575 

47  1 

64-2 

56  1 

55  8 

551 

49  7 

56-0 

64-7 

18 

55  6 

592 

59  3 

53  8 

56  3 

59  5 

60-9 

56  2 

64-5 

57-6 

591 

60-4 

53  4 

58-5 

591 

19 

66-0 

64-6 

65  "7 

520 

64-3 

60-5 

63-5 

68-7 

69-4 

61-3 

64-0 

61*4 

20 

69-7 

66-7 

66"7 

52  0 

640 

69  7 

67  0 

651 

66-5 

63-1 

67  1 

65  7 

60-5 

65  0 

64-2 

21 

68*9 

69  5 

67  3 

610 

63  4 

6S-4 

68  0 

64  4 

643 

62-4 

63  8 

63  5 

65' 0 

64  0 

64-2 

22 

61*6 

66-5 

59  3 

62  3 

63  8 

63  2 

59-5 

55  3 

57  0 

614 

60-4 

61  0 

610 

65-5 

61-7 

23 

62-3 

624 

650 

608 

61-8 

62  9 

629 

54  2 

64-7 

63  7 

64  4 

63  8 

600 

63  5 

630 

24 

64-8 

64  ’3 

66  3 

62  8 

61-3 

65  0 

64  9 

56-4 

66  0 

64  1 

63  8 

622 

624 

61-5 

651 

25 

63  1 

651 

65-3 

62  7 

663 

63  5 

662 

54  3 

67  5 

63  0 

63  8 

62  3 

61  9 

640 

653 

26 

58-3 

62-7 

66-3 

59  0 

62-7 

55  1 

63  5 

62-8 

64-1 

61  4 

61  5 

65-2 

27 

62  3 

61-3 

64  7 

61  7 

63  6 

68  0 

68  5 

530 

687 

634 

648 

62-5 

63  2 

60-3 

64-9 

28 

66-8 

67-5 

67  3 

70-2 

670 

64-7 

70-2 

59  0 

720 

64-4 

69  8 

66-4 

61-3 

63  3 

66-4 

29 

609 

65-2 

65  3 , 


63  8 

6. -4 

66  - ' ) 

645 

56  2 

78-5 

64-0 

64-8 

64-5 

60-4 

65-0 

65-4 

30 

60-91 

62-64 

| 

64-55 

55  78 

60  10 

6163 

64  70 

56  02 

67  77 

6219 

63  25 

63  42 

57  96 

62-80 

63  69 
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TABLE  XIII. — June , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


•AVvl 

Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

a 

o 

O 

T3 

O 

O 

* 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brome. 

Bird  Rocks. 

9 

O 

«, 

9 

Q 

O 

9 

P 

• 

9 

O 

9 

9 

• 

o 

1 

58  5 

011 

65-9 

63  3 

557 

60-8 

580 

639 

61*7 

68  0 

49-4 

47-5 

47-7 

62  0 

417 

2 

643 

50-2 

62-8 

650 

47  3 

443 

61-8 

63-8 

663 

68-0 

519 

49  0 

48-3 

67-5 

46-9 

3 

58-7 

47-6 

48-7 

525 

47  8 

56  3 

53-5 

50-5 

50-7 

57-6 

47-7 

49-5 

450 

550 

47-7 

4 

57-8 

59-1 

67-0 

58-0 

532 

51-2 

56-1 

57-8 

48-7 

61  8 

47-7 

48-5 

46-7 

56-5 

44-4 

5 

61-5 

55-2 

57-5 

608 

51-2 

52-3 

56  7 

601 

56-0 

62  9 

51-4 

55 '0 

498 

65-5 

476 

6 

59-0 

507 

59*1 

55  7 

45-5 

68-0 

61-4 

620 

49  0 

56  2 

50-2 

600 

48*9 

7 

59-8 

51*1 

• 57  8 

60-3 

46-5 

50  0 

57  9 

59  5 

61-7 

650 

51  1 

55-3 

583 

69-5 

52  2 

8 

61-2 

48-5 

553 

573 

49  0 

56  5 

56-8 

57-9 

55  7 

589 

48-6 

487 

457 

58  0 

48-4 

9 

83-0 

54.5 

61-4 

60  7 

j 55*0 

60-2 

57  6 

60-9 

57-7 

65  7 

509 

48  8 

50-3 

040 

492 

10 

64-7 

51-4 

00-2 

63-7 

545 

640 

62  6 

62  5 j 

62-7 

626 

466 

480 

477 

56  5 

447 

11 

66-8 

550 

58-3 

00  5 

530 

645 

60-9 

60-2 

560 

62  2 

466 

41-2 

49-8 

58-5 

469 

12 

58'2 

63-8 

61-2 

620 

52  3 

645 

60- 1 

6 i * 3 

59  3 

08  6 

45-9 

468 

497 

58  0 

471 

13 

59  3 

70-5 

73  5 

... 

72-8 

63-8 

620 

701 

68-3 

.... 

501 

49  5 

47-8 

55-5 

49  7 

14 

030 

00-8 

72-7 

727 

66-5 

625 

64  1 

74-0 

69-3 

76-7 

52  1 

56  5 

532 

56-5 

50*0 

15 

63  5 

71*0 

750 

74-0 

70  3 

61  8 

67-3 

70  1 

71-7 

80-7 

572 

54  2 

51-3 

58  5 

52  0 

16 

71'5 

64-3 

73-5 

74*0 

68-7 

60-5 

691 

75-7 

71-0 

75-9 

56  l 

58-3 

51-2 

.... 

50-9 

17 

67-5 

54-2 

628 

68  3 

52*8 

49  7 

67-7 

656 

66-7 

71  2 

589 

59  0 

51  8 

730 

526 

18 

58-7 

48-1 

50-7 

56  3 

463 

54-6 

56-7 

54-3 

57  0 

59-9 

54  3 

54  5 

53-2 

490 

54-2 

19 

633 

55*7 

576 

58  7 

513 

620 

57-8 

57-9 

53-3 

63  9 

491 

46  5 

558 

56-0 

517 

20 

59-7 

62  0 

63  0 

.... 

585 

58-5 

60-4 

631 

64-0 

52-7 

58-2 

46-5 

62  0 

53  3 

21 

61-0 

65-8 

63  2 

66  3 

61-3 

61  1 

62-1 

63  4 

66-0 

66  7 

54-6 

58  3 

52  2 

07-5 

53-1 

22 

580 

637 

62  4 

63-7 

593 

59  5 

63-1 

62  9 

65  7 

65  5 

554 

59  7 

55  0 

69  0 

51-2 

28 

54-8 

62-8 

59  8 

623 

53-5 

58*0 

56-4 

60-9 

68-3 

67  1 

5V4 

622 

54  0 

700 

60-9 

24 

58-0 

58  5 

03-8 

65-3 

585 

60  5 

60  4 

656 

58-7 

63-2 

571 

64  8 

53-3 

630 

56-6 

25 

63-5 

582 

61-9 

66-0 

63-0 

64  4 

63  6 

63  9 

64-7 

62-4 

59-5 

64*8 

59-5 

66-0 

586 

26 

71*2 

55-5 

59-7 

63  7 

63*3 

57  8 

671 

63-2 

62  7 

650 

53  1 

58-5 

540 

61  5 

56  8 

27 

65  5 

56  6 

61  6 

63*0 

57  5 

66  1 

65  4 

62  7 

.... 

48  0 

485 

51-7 

53  0 

46.6 

28 

675 

57-9 

038 

67-3 

62  3 

657 

651 

65-4 

61-3 

662 

51-4 

52-7 

55-0 

62-0 

53-2 

29 

00*8 

548 

64-1 

68-7 

60-5 

68-8 

69*0 

66*1 

63-7 

704 

51  5 

52  3 

53-3 

61 -U 

540 

30 

61-7 

59*1 

630 

64-7 

610 

68-8 

63  3 

.... 

60-7 

699 

52  2 

54  7 

525 

.... 

4/1 

62-20 

57-59 

61-91 

63-70 

57-14 

58-75 

61-36 

63-29 

61-81 

66-38 

51-99 

52  08 

51  45 

61  63 

50  61 
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TABLE  XIII.— June,  1836.  Daily  Mean  Temperature. 


II 

Bicquet. 

Belle  Isle. 

Cran  bourne. 

Chicoutimi. 

0) 

>3 

eS 

J3 

c 

a 

ft 

c3 

U 

! Cape  Magdalen. 

' 

Cape  Norman. 

Danville. 

! Father  Point. 

Huntingdon. 

Montreal. 

1 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

73 

O 

5 

C. 

£ 

<£ 

Ih 

JC 

Day. 

9 

0 

9 

Q 

0 

o 

9 

9 

e 

9 

O 

« 

0 

# 

49-2 

52-3 

69  0 

53  9 

55'8 

53-7 

53-3 

55-3 

61-6 

62  3 

590 

57-7 

59-6 

61  0 

1 

48-8 

510 

61-3 

53-0 

535 

588 

49-5 

.... 

55  2 

62  5 

633 

561 

59  3 

62  2 

66-7 

2 

47*7 

63  0 

54-0 

60  6 

63  2 

55  0 

630 

529 

56  6 

60-3 

58  4 

58-2 

55-3 

60-0 

3 

475 

51-0 

510 

55-6 

54  0 

53  5 

46  5 

.... 

52  7 

56-3 

58  1 

57  6 

49  5 

544 

56  3 

4 

50-0 

43-7 

602 

582 

55  3 

55  7 

45  7 

53-5 

606 

63-2 

62-0 

54-3 

638 

663 

5 

48-5 

46-7 

565 

58  1 

55  8 

57-0 

49-0 

63  5 

51-9 

629 

65  0 

550 

60  7 

6 

46-5 

633 

60-3 

547 

572 

55  0 

470 

58-0 

49  7 

59-2 

62-4 

552 

540 

630 

67-0 

7 

46  8 

49-3 

54-7 

57  9 

61  7 

55  8 

510 

59-0 

5M 

587 

62  1 

61-9 

51-5 

60-2 

59  3 

8 

48'5 

430 

57-5 

62  6 

54  8 

55  7 

48*2 

61-5 

50  5 

60  4 

63-4 

62-7 

56  5 

630 

72*0 

9 

492 

42-0 

535 

54-8 

50-7 

48  0 

43-7 

60  0 

492 

58-5 

610 

57  9 

550 

57  3 

59-3 

10 

49*0 

41-7 

53-2 

51-7 

50  5 

49-0 

42-5 

52-5 

526 

57-8 

60-2 

56-2 

54-0 

55-7 

593 

11 

47-3 

36  7 

54-3 

53  0 

493 

49-3 

403 

53-5 

48-8 

611 

610 

66-4 

50-7 

57  3 

57-0 

12 

48-2 

46-3 

54  0 

6 -8 

53  2 

50-7 

47-0 

62  5 

49  3 

56-1 

57-6 

54-8 

55-8 

.... 

13 

54-8 

437 

580 

60  2 

603 

540 

45-7 

60  0 

543 

56-4 

561 

60-5 

58-5 

57-5 

63-7 

14 

517 

43  0 

570 

.... 

62-7 

583 

39-3 

61  0 

56  2 

62-0 

59-9 

58-3 

60  2 

58-8 

63-7 

15 

630 

44  0 

65  2 

65  1 

59  5 

65*7 

52  0 

670 

64-5 

664 

67  5 

653 

54-0 

67-2 

683 

16 

548 

45-7 

67-3 

64-3 

65  5 

66-3 

500 

699 

59  7 

67  1 

69  1 

68-1 

61-8 

70  3 

72  3 

17 

467 

48-0 

48-2 

49  6 

54-3 

55  0 

49  5 

54  0 

50- 1 

52-7 

55-4 

537 

602 

530 

69-0 

18 

48-5 

48  7 

62  0 

52-5 

527 

51-5 

510 

53  5 

53  9 

57-3 

598 

578 

550 

55  0 

63-0 

19 

638 

63-7 

59  3 

56-7 

57  5 

52  5 

51  2 

63  5 

57  1 

63  8 

63-3 

54  0 

63  8 

.... 

20 

65-5 

66-3 

64-5 

59-8 

54  2 

50  0 

700 

552 

66  6 

69-8 

65-9 

62-3 

648 

68-3 

21 

492 

53-7 

66  7 

64-8 

56-0 

60-0 

47-8 

740 

51  8 

68  0 

70  9 

658 

577 

686 

69  0 

22 

61-0 

46  0 

64  0 

67-2 

54  0 

65  3 

455 

69  5 

54-9 

68-6 

68  3 

62-8 

57-8 

699 

.... 

23 

60*8 

47  7 | 

62  2 

65-6 

54  7 

612 

51  5 

620 

52*5 

64-6 

65-3 

638 

545 

63  6 

70  0 

24 

50-6 

490 

60  5 

63-7 

62-3 

590 

51-8 

65-5 

56  6 

62  6 

64  4 

63-3 

60  0 

65  8 

673 

25 

63-5 

503 

61  3 

64-5 

60  5 

59-5 

40-7 

67  5 

56  6 

63-8 

65  8 

66-3 

55  0 

65-4 

67-7 

26 

46-7 

38*7 

50  0 

62  1 

450 

48  0 

400 

54*5 

48-6 

58  6 

529 

55  5 

55  4 

.... 

27 

65-3 

48-0 

555 

60  1 

54  5 

56  3 

460 

570 

55  9 

592 

64-9 

649 

52  2 

59-3 

62-7 

28 

61-2 

473 

52  5 1 

62  0 

51-7 

52-2 

450 

64  5 

52-5 

62-9 

65-4 

60-9 

50-3 

60-4 

60*7 

29 

623 

42-7 

530 

56-7 

53  5 

54  3 

40-0 

60-0 

53-9 

60  0 

65-5 

609 

60-2 

60  0 

61-3 

30 

60-22 

47-21 

57-56 

58  55 

65  32 

55-68 

47  11 

61-76 

53-57 

61-10 

63  28 

60  68 

56-82 

60-92 

64-45 
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* 

< 

Q 

Chatham. 

Frederick  n. 

; 

Grand  Manan. 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point.  Lepreaux. 

Sydney. 

1 

Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

White  Head. 

Dig  by. 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich. 

e 

V 

P 

9 

9 

Q 

O 

P 

n 

Q 

O 

O 

O 

e 

V 

e 

1 

61-1 

628 

59  1 

61-1 

60-1 

51*5 

53'0 

56-9 

682 

529 

561 

51-4 

58-7 

57  0 

52-7 

47-7 

2 

653 

62-9 

586 

565 

53-7 

50*0 

59-1 

596 

615 

49-9 

556 

51-4 

60-0 

620 

54  0 

47-3 

3 

574 

58-5 

563 

56-5 

51-7 

47-0 

57*8 

56-2 

61  5 

51-0 

54  0 

61-0 

58  3 

63  1 

56-3 

54-8 

4 

57-6 

57-4 

52*2 

533 

53-9 

48-5 

54-9 

58-5 

57-4 

500 

53-9 

522 

58  7 

54  4 

56-7 

45.0 

5 

62  6 

605 

56  1 

55  5 

537 

48-2 

56*1 

563 

60-0 

50-5 

53-8 

52  0 

57  0 

54-6 

55-0 

48-3 

6 

62-7 

.. 

521 

54  5 

54  0 

57-7 

542 

602 

51.7 

52-7 

51*3 

594 

63  7 

5J-3 

7 

65*9 

63*9 

550 

55-2 

52  8 

533 

57-3 

58-3 

60-7 

54  0 

53-3 

51  5 

563 

61  3 

62-7 

485 

8 

69  2 

630 

605 

59  5 

60*0 

52-0 

59-5 

60-8 

62-6 

536 

525 

51-4 

600 

59  0 

59-7 

505 

9 

668 

66-2 

627 

61  0 

581 

48-2 

636 

637 

65  5 

54  6 

553 

510 

61-0 

61'5 

59-0 

47-8 

10 

56  0 

62-1 

56*0 

58-7 

574 

495 

583 

58  8 

64-9 

53-1 

54  6 

50-2 

58  7 

64-5 

61-7 

450 

11 

53-1 

60-0 

54’8 

56-8 

572 

54-3 

511 

561 

51-5 

49-4 

53-4 

520 

610 

504 

47-7 

46-5 

12 

52  2 

59-3 

563 

56*9 

56  6 

55  5 

49  5 

64  2 

52  7 

510 

54-3 

525 

67-7 

543 

40-0 

45  5 

13 

51*1 

531 

50  7 

53*4 

49-4 

521 

51-5 

50  1 

523 

48-3 

.... 

49-7 

47-3 

46-7 

14 

58-3 

56-4 

56  0 

552 

557 

53  0 

53  2 

52  7 

53-5 

50  3 

53  4 

510 

570 

48  0 

51  7 

357 

15 

63-9 

61*1 

561 

57- 1 

547 

51-7 

58-6 

579 

600 

539 

56  2 

512 

590 

571 

39-3 

46  3 

16 

64*2 

65-4 

578 

59-6 

54-4 

50  0 

581 

58-9 

59-5 

57-6 

57-2 

52-3 

61-0 

63  1 

49-3 

49-0 

17 

70-9 

69  3 

56-8 

59  0 

555 

50-5 

61-4 

61  5 

67-7 

57-6 

57  4 

52-4 

650 

67-2 

61-7 

49-7 

18 

634 

65  2 

65-2 

63-0 

601 

56  0 

66  6 

669 

71-6 

56-5 

56  1 

510 

66-0 

70-5 

63  7 

533 

19 

58-2 

59*0 

57-5 

578 

56  5 

50-0 

595 

59-4 

57  7 

54  1 

532 

550 

65-7 

625 

63  0 

50-3 

20 

63  0 

666 

60-0 

60-2 

53-5 

569 

615 

49-9 

57  5 

52-2 

57-4 

53  3 

50-7 

21 

62-6 

66-5 

63- 1 

63  0 

64  3 

57  5 

53-9 

61-7 

59  2 

51-5 

61  1 

520 

650 

61-5 

49  0 

540 

22 

59-7 

667 

65  5 

63  0 

668 

58-3 

51  8 

614 

57-9 

503 

646 

53-3 

64  7 

567 

52  3 

53-0 

26 

63-6 

62-7 

57-9 

59  1 

638 

57-0 

567 

61  2 

61  4 

52  5 

591 

53-5 

63  3 

57  1 

52-7 

560 

21 

64-4 

666 

59-5 

61-6 

65  2 

552 

608 

59-2 

62-7 

54-1 

613 

54  0 

64  0 

627 

57-3 

552 

26 

66-5 

66-0 

58-6 

58-7 

62-6 

58-0 

60  9 

57-7 

63-0 

58-0 

615 

54-4 

63-3 

66  5 

650 

54*0 

26 

66'4 

65  0 

57*6 

611 

57  6 

53-5 

62  1 

641 

66  7 

58  4 

57- 1 

537 

57*3 

65-6 

60  3 

48-7 

27 

49-4 

52- 1 

53-8 

53-7 

54-4 

590 

61-9 

56-7 

569 

53-6 

593 

54  0 

42*7 

28 

56-7 

58-0 

54-2 

570 

55  2 

540 

49-9 

549 

56  2 

51*5 

519 

53-0 

55  7 

510 

43-3 

46  2 

29 

59-1 

604 

58*1 

576 

556 

59-0 

56-5 

59-1 

625 

557 

57-4 

51-9 

610 

685 

480 

515 

30 

57*3 

58-2 

579 

57  3 

58-5 

55-3 

52*8 

56-3 

58-7 

54  0 

54-6 

50  3 

62-7 

565 

510 

420 

6062 

62  43 

57-78 

58  01 

67  43 

52-89 

56.60 

58-48 

60  34 

5313 

55-94 

52*03 

59  78 

59-04 

1 

54  36 

49  07 
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TABLE  XLV. — July,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Vlotoria.  | 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

Pheasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Regina. 

Medicine  Hat. 

| Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage-la-Prairie. 

◄ 
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TABLE  XIV. — July,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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TABLE  XIY. — July,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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TABLE  XI V. — July,  1836.  Daily  Mean  Temperature . 
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76  0 

69-1 

72-7 

768 

73  6 

70-5 

74-1 

6 

78-5 

77-3 

77-7 

77  0 

77*9 

80-3 

804 

74-8 

757 

73*6 

76*7 

80-7 

77-3 

790 

760 

7 

714 

74  5 

76-3 

64  7 

68-9 

685 

764 

63  0 

79-3 

75-6 

761 

70-0 

630 

77-0 

75-3 

8 

64-4 

669 

71*3 

650 

65-0 

63  3 

67-0 

61-0 

71-5 

65-4 

68-4 

665 

621 

66-0 

67-5 

9 

629 

58-3 

70  3 

617 

663 

62-0 

68-7 

64-7 

70-7 

660 

68-4 

66-6 

60-7 

69-0 

67-9 

10 

614 

63-6 

71-3 

67-3 

66-8 

68-7 

71*0 

651 

73  5 

66-7 

684 

68-0 

64-6 

67-7 

68-5 

11 

54  0 

58  3 

64  0 

567 

593 

.... 

.... 

56-8 

66  6 

67-8 

60  4 

55  2 

66  0 

64-8 

12 

595 

61  8 

65*0 

58-0 

61  0 

60-8 

667 

53  7 

698 

595 

64-4 

61  3 

57-0 

57*5 

64  0 

13 

66-8 

63-4 

710 

61  8 

66  3 

66*1 

67  0 

62  3 

71  5 

63  2 

67-4 

665 

59-7 

63-5 

67-4 

14 

63*4 

65-1 

64*0 

663 

647 

64-5 

65-0 

55-0 

68  3 

64  2 

64-4- 

627 

59  7 

64  0 

61-6 

16 

61*8 

62  2 

647 

66*5 

59  8 

60-1 

64-7 

62  2 

665 

62-5 

62-4 

61-8 

59-7 

63  5 

62-6 

16 

638 

66-0 

64-0 

617 

641 

640 

65  0 

57-8 

750 

67  0 

66  1 

710 

633 

68-7 

68*3 

17 

62  2 

66-4 

693 

56-7 

597 

64-8 

65-0 

54-0 

72*3 

641 

70-1 

610 

580 

640 

67-0 

18 

565 

62-6 

590 

557 

560 

.... 

.... 

53  5 

.... 

58  5 

60-8 

57-2 

58  3 

57  0 

5T-2 

19 

619 

67*5 

61*3 

65  0 

617 

64*6 

63-7 

58  2 

690 

623 

601 

64-8 

61-7 

58*0 

64*2 

20 

64*3 

65-7 

66-7 

600 

60-0 

65-6 

670 

53  0 

71  0 

63  5 

66  1 

61-5 

65-6 

625 

66-3 

21 

662 

66-6 

66  3 

600 

6-J-O 

.... 

677 

560 

730 

63  4 

66-4 

63-5 

58*7 

65-0 

681 

22 

54-4 

59-2 

62*3 

61  7 

55  0 

598 

60-4 

53  5 

67-3 

58-3 

60-8 

610 

51-4 

62-5 

64-6 

23 

568 

598 

63-0 

58-7 

59  5 

615 

63-7 

560 

71-8 

62-4 

634 

645 

56  0 

62-5 

68-7 

24 

68- 6 

656 

69  3 

58-5 

64  0 

66-3 

69  0 

65  5 

750 

64  9 

664 

694 

62-3 

650 

679 

25 

71*5 

698 

76*7 

697 

68  0 

.... 

.... 

66  5 

721 

70-8 

739 

70-6 

76*5 

73-7 

26 

701 

71  0 

730 

622 

68  3 

708 

71-4 

64  3 

690 

68-7 

69-4 

70-3 

699 

71-0 

68-8 

27 

69-6 

70-8 

68-3 

62-7 

653 

68-8 

710 

63*2 

76-5 

68-2 

688 

669 

67-3 

70*0 

70-7 

28 

697 

69-7 

71  7 

63-J 

64  7 

67-0 

71-0 

69  3 

78  7 

67-8 

68-8 

75-6 

63-7 

67-5 

66-4 

29 

68-8 

67-3 

75-3 

64*0 

650 

685 

717 

677 

82  7 

73-2 

74-7 

70-0 

66*1 

78*0 

731 

30 

69  0 

67-5 

68-7 

63  8 

63  L 

67*1 

67-4 

63  0 

72  0 

69-3 

68-1 

692 

62  7 

71*5 

69-1 

31 

70-0 

69-9 

72-7 

64  3 

64-4 

67  0 

71  4 

71-8 

71*5 

67  0 

69  7 

71  4 

62-6 

70-5 

71-0 

67  51 

| 67  14 

68*92 

62  82 

64  14 

66  92 

69  00 

61-54 

72-85 

65-91 

67-61 

67  34 

63-35 

66-84 

67  87 
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TABLE  XI Y. — July,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt.  1 

Brome. 

Bird  Rocks.  1 

►* 

< 

P 

9 

O 

9 

o 

0 

9 

O 

0 

O 

9 

© 

© 

O 

© 

© 

58*0 

60- 1 

62-4 

66  0 

60-7 

70-8 

63-0 

61  6 

620 

67-7 

53-6 

54-7 

54-2 

68-5 

49-4 

1 

68-5 

60-1 

65  6 

673 

58-5 

69-7 

660 

66-9 

653 

69-0 

551 

53-3 

56  8 

69-5 

52-4 

2 

74-5 

61-6 

66  7 

70  3 

68-0 

73  3 

698 

70-5 

65-7 

71-4 

48-9 

52-2 

55  6 

72  5 

50-2 

8 

68  5 

66-8 

71-3 

68-7 

75  6 

70-6 

71.7 

71-3 

.... 

54-7 

56-5 

53  7 

74-0 

56-5 

4 

77-8 

71*2 

73-3 

730 

72  0 

81-4 

71-9 

73-3 

72  0 

78*9 

53  6 

59-5 

52  8 

76-6 

51-7 

6 

82  5 

80-0 

78  8 

75  0 

71-7 

700 

76-7 

79-4 

730 

79-9 

61-1 

59-5 

68-2 

76  5 

54-4 

6 

76-7 

698 

728 

76-8 

607 

665 

77  4 

757 

75-3 

78-0 

58.4 

620 

58-3 

745 

51-9 

7 

663 

60-9 

65-2 

67-3 

640 

71-1 

65  5 

66-6 

64-0 

71*5 

55-8 

56-5 

60-0 

62-5 

581 

8 

630 

62.6 

66-3 

693 

600 

643 

669 

66-0 

65  7 

713 

52-3 

56-3 

58-7 

650 

53-9 

9 

72-2 

60-6 

67  4 

69  7 

69-5 

66-5 

70-9 

69-1 

63-3 

735 

557 

60  0 

640 

60-5 

557 

10 

658 

646 

61-3 

.... 

62  7 

56-5 

64-3 

64  3 

64-0 

.... 

53-2 

61-2 

54-5 

54-5 

53-2 

11 

65-6 

56-5 

63-5 

62-3 

710 

65-5 

64-6 

62-5 

67-3 

66-5 

55  6 

58-3 

60  3 

57  0 

55-3 

12 

668 

61-0 

61-9 

64-8 

59  5 

60-3 

663 

63-5 

638 

71-6 

671 

57-7 

58-2 

70-5 

58  6 

18 

66-0 

60-1 

60-0 

64-0 

58  7 

64-0 

62-0 

616 

59-7 

62-6 

58-2 

60-3 

55  0 

70-0 

58-7  1 

14 

66  5 

58  8 

59  4 

63.3 

62-0 

61  0 

63-4 

61  0 

66-7 

66-3 

61-0 

675 

553 

655 

602 

15 

70-2 

61  0 

67  1 

69  0 

52-3 

56  5 

65  0 

686 

67  7 

72-2 

58-1 

58-7 

57-2 

67-5 

59-5 

16 

68  5 

57- 1 

62  5 

69  0 

52  5 

58-7 

657 

65  8 

60-3 

666 

61-5 

63-5 

58-5 

68-0 

602 

17 

63  3 

53  5 

662 

527 

595 

595 

59-0 

59-7 

.... 

59-1 

56-8 

51  8 

630 

611 

18 

670 

60  6 

610 

62-5 

50  5 

60-3 

61-9 

62-9 

62-7 

669 

60-5 

59-7 

51*2 

63-6 

58  7 

19 

67  5 

56-2 

63  9 

67  3 

59-3 

66  0 

66-6 

661 

65-7 

68-4 

57-5 

59-8 

56-3 

580 

69-5 

20 

732 

59- 1 

64-5 

68-3 

60  3 

59-3 

68-1 

661 

59  3 

72-2 

56-7 

58-0 

59  7 

68-0 

61-2 

21 

645 

52  8 

58  5 

60-7 

52-8 

60-0 

59-4 

617 

650 

64-5 

58-7 

55  7 

59  3 

59-0 

61-6 

22 

657 

57  5 

62  4 

64.0 

55  5 

637 

63  2 

62-2 

65-7 

70-5 

55-3 

58-7 

60-5 

590 

631 

28 

670 

62  5 

66  3 

67  2 

69  3 

71-0 

65-6 

65  £ 

750 

73-9 

551 

59-5 

667 

620 

591 

24 

76-3 

64  3 

74-3 

"... 

69-5 

65  5 

73-0 

74-7 

70  3 

.... 

58-6 

58-0 

58-8 

72-5 

610 

25 

783 

64  4 

69-0 

690 

64  3 

63  8 

69  9 

70-9 

68  3 

69  5 

57-8 

680 

557 

67-0 

62-4 

26 

68-7 

635 

67-5 

69  0 

69  0 

64-3 

710 

71-0 

72-3 

71-9 

593 

590 

58-8 

63-5 

62-5 

27 

68-3 

670 

63  5 

69  2 

67-0 

567 

698 

68  2 

723 

75-4 

57-6 

57-5 

59  7 

64-5 

616 

28 

71  0 

64-9 

706 

720 

60  5 

573 

73-8 

75  0 

733 

79  6 

61-7 

61-1 

64-8 

73-0 

64-3 

29 

66  0 

59- 1 

650 

68-7 

61  3 

61  8 

696 

68*0 

70  7 

70-8 

59-4 

56-5 

59-7 

61-0 

64-8 

80 

670 

65  4 

68  9 

71  0 

64  0 

61-0 

68-7 

70.7 

69-7 

753 

61-2 

650 

65-0 

68-0 

661 

31 

68  83 

6172 

65-70 

67  99 

6190 

64  62 

67  41 

67-43 

66  99 

71  34 

57-17 

58-76 

57  36 

66-26 

58-16 

li 
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TABLE  XIV. — July,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


| Day. 

Bicquet. 

Belle  Isle.  j 

Cranbourne. 

Chicoutimi. 

Cape  Chatte 

Cape  Magdalene.  j 

Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

Huntingdon. 

Montreal. 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

Richmond. 

Bathurst. 

9 

• 

9 

© 

© 

0 

Q 

0 

o 

© 

0 

© 

o 

© 

9 

1 

62-3 

37-7 

62-3 

58-8 

57-8 

62  3 

38-8 

64-0 

61-6 

63-6 

07-8 

60-4 

05  7 

061 

• • • • 

2 

622 

39-7 

070 

68-8 

61-5 

00-5 

39-5 

70-0 

60-7 

68-7 

71-0 

724 

750 

74-2 

78-7 

3 

478 

417 

08-7 

50-0 

53-3 

542 

433 

75-0 

50-1 

70-5 

74-0 

60-2 

57-5 

73  4 

02-7 

4 

47  0 

41-7 

72-0 

67-3 

550 

573 

44-5 

72-6 

50-3 

72-8 

81-8 

575 

75-1 

5 

66  0 

45  0 

720 

.... 

66-7 

620 

46-3 

78-0 

54  2 

75-5 

77-0 

74*0 

6 L - 0 

73-9 

68-3 

6 

66*2 

457 

71*0 

736 

65  5 

63  5 

47-3 

775 

56  7 

77-3 

76-2 

73-3 

63-8 

71-8 

833 

7 

61-6 

44-3 

03-8 

676 

60-2 

587 

48  5 

75-5 

52  5 

72-4 

76-4 

71-5 

610 

75  3 

67-0 

8 

48- 0 

47-0 

56  0 

04  5 

53-8 

59-8 

47*7 

58-0 

51-1 

03-6 

67- L 

61-3 

59-5 

62-8 

600 

9 

50-5 

49-7 

55-6 

59-0 

57-5 

55  0 

49-8 

525 

55-3 

61-5 

60-8 

00-3 

61-7 

570 

65-7 

10 

645 

537 

54  0 

57-2 

590 

610 

51-3 

59  5 

58*1 

63-3 

60-6 

58-0 

64-5 

58  1 

63-7 

11 

49-5 

50-7 

53  5 

515 

55  2 

52-7 

47-7 

560 

54-1 

560 

.... 

56-8 

61-3 

54  3 

12 

49-3 

53  7 

52-7 

50-7 

54-5 

54*8 

500 

54-5 

53-9 

58-0 

02-6 

50-5 

59-7 

591 

610 

13 

60-5 

53  0 

66-5 

62  4 

58-8 

55-6 

48-7 

60  0 

54-3 

63-4 

05-6 

620 

67-3 

598 

650 

14 

58'5 

54-7 

67-8 

67-3 

600 

58-6 

52-0 

670 

57-7 

62-8 

66-9 

06-5 

63-7 

65-9 

16 

62*0 

53  3 

59  7 

61-0 

(52-7 

68  0 

50-8 

630 

59-9 

64-0 

65-7 

628 

09-5 

64-6 

68-0 

10 

000 

530 

65*3 

64  6 

66-5 

660 

53-7 

71  0 

65-0 

66-8 

68  1 

66-5 

60  8 

06  9 

71-7 

17 

50-7 

47*7 

65-5 

66-5 

65-8 

65-7 

500 

700 

65-6 

67-9 

70-1 

09-0 

63-7 

67  3 

75-0 

18 

47-0 

63  0 

65-2 

66*6 

6J-3 

58-0 

47-0 

62-5 

52-6 

64-9 

65-1 

60-0 

06  2 

19 

40-0 

50  3 

59-3 

02-9 

55  5 

64-8 

47-5 

63-0 

50-3 

61-9 

645 

051 

590 

64  6 

69-7 

20 

606 

61-7 

57  5 

65-1 

56-2 

69-0 

51-5 

640 

55  5 

60-7 

653 

63-9 

66-8 

60  8 

66-0 

21 

630 

48-7 

61-2 

61-3 

60-7 

58-5 

50-0 

65-6 

58  4 

64-5 

67-1 

04-6 

66-7 

61-9 

707 

22 

69*8 

533 

56  5 

52  5 

593 

55-7 

56-7 

55-0 

57-8 

57-3 

58-5 

57-0 

55-8 

57-7 

68-7 

23 

47*0 

54*7 

52  3 

520 

547 

535 

59-8 

620 

52-5 

58-4 

80-3 

54-0 

60-5 

57-9 

61-7 

24 

60-0 

550 

55-2 

51-5 

548 

54  5 

57-3 

660 

55-1 

64*0 

68-0 

01-4 

64-0 

61-4 

61-3 

25 

54-7 

51-7 

65-8 

54-5 

59-0 

598 

520 

640 

58'4 

70-5 

045 

48-7 

68-5 

20 

64*0 

50-3 

63-2 

... 

69  0 

59  0 

54-5 

69  0 

60-6 

08-6 

69-6 

69-2 

64-8 

65-7 

65-0 

27 

50-3 

49-3 

60  8 

64-3 

560 

57-7 

49-5 

63-0 

52-1 

66-6 

68-1 

62-8 

59-7 

63-6 

68-7 

28 

65*5 

51-3 

62*5 

62.4 

58-5 

57-5 

49-0 

690 

58-5 

09-7 

70-0 

66-6 

63  8 

66-5 

68-3 

29 

69*0 

52-3 

67-0 

61-7 

65-5 

62-5 

53*0 

68-5 

68-3 

66-1 

69*7 

65-9 

63  0 

63-8 

72*0 

80 

56-6 

513 

63-2 

64-5 

60-7 

59-3 

48  0 

685 

59-2 

65-1 

68-8 

60-0 

63'0 

64-2 

74-3 

81 

50-2 

52*0 

62-5 

64-8 

62-3 

56-0 

53-0 

69-5 

58*0 

09-0 

70-9 

05-3 

62-2 

65-9 

72-7 

62*39 

49-97 

61  79 

61-27 

59-49 

58-75  | 

49-62 

65-00 

66-56 

65-67 

67-75 

64-24 

61-06 

64-99 

68-60 
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TABLE  XI Y.—Julg,  1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Chatham. 

Fredericton. 

Grand  Manan. 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point  Ijepreaux. 

Sydney. 

Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

Whitehead. 

>> 

£> 

bo 

s 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich. 

►I 

< 

Q 

9 

o 

O 

0 

0 

O 

e 

Q 

o 

• 

9 

V 

• 

• 

o 

O 

66-3 

67*5 

68-1 

66-8 

662 

55-0 

51-6 

64-3 

58-7 

55-7 

58-7 

525 

. ... 

57*8 

50  7 

42-0 

1 

72-4 

737 

705 

71-6 

653 

542 

59-9 

69-3 

667 

573 

56-9 

55-3 

67-7 

63-3 

520 

413 

2 

65-3 

65-0 

58-8 

62  0 

661 

57-5 

52-6 

61  2 

58-5 

52-9 

60-4 

59-7 

64-7 

65-6 

48-3 

422 

3 

56*3 

.... 

55*5 

566 

59-7 

52-7 

56-3 

52  2 

63-6 

60-0 

648 

50-6 

56-0 

42-2 

4 

67*9 

630 

55-6 

57-0 

58-5 

53-8 

56-7 

59-3 

653 

56-6 

599 

55-0 

626 

576 

58  0 

44-3 

5 

71-9 

758 

66-1 

65*9 

56  7 

54  0 

61-2 

63*1 

71-5 

58-3 

56-6 

54-2 

67-3 

65-3 

61-0 

437 

6 

67 ‘0 

74'9 

76-8 

690 

61-5 

60-5 

66-4 

68-1 

66-0 

59-3 

60  4 

55*5 

710 

71-9 

64-0 

51-5 

7 

64  0 

66-9 

67  3 

67-3 

69-6 

60-2 

645 

69-2 

77-0 

57-9 

60-8 

57-3 

68-0 

63-4 

64-3 

47-8 

8 

61  0 

63-5 

67-5 

63-6 

61-3 

56-8 

62-0 

639 

68-0 

58-4 

59-3 

58-2 

65*7 

60-8 

63-0 

47-7 

9 

61-3 

64-0 

59*1 

60  0 

65-3 

60  0 

60*2 

61-4 

69-4 

56-4 

60-8 

56-9 

64-0 

60  8 

60-7 

530 

10 

62-0 

.... 

593 

69-3 

58-0 

... 

58-0 

62  5 

63-7 

57-0 

56-4 

56-1 

.... 

63-5 

60-7 

54-0 

11 

58-4 

605 

61-1 

60-6 

59-8 

52-7 

62-3 

621 

610 

58-4 

66-6 

57-5 

63-7 

62-5 

63-3 

51-7 

12 

82-0 

63  0 

651 

61-9 

62  6 

55-5 

62*2 

63-2 

65-5 

570 

58  6 

58-0 

65-7 

57-5 

60-3 

50*7 

13 

64-2 

66-0 

61-2 

608 

599 

550 

63-6 

65-1 

64-5 

590 

620 

58-3 

64-7 

62-7 

61-3 

526 

14 

67-4 

63  7 

56-5 

58-1 

62-0 

53-8 

64-0 

63-3 

64  0 

633 

61-3 

61-5 

63-3 

62*4 

65-3 

54-8 

15 

70-5 

70*7 

59-6 

64-1 

606 

54-7 

65-1 

64-9 

68-0 

63-5 

68*3 

62  6 

74-3 

67  2 

67-0 

56-5 

16 

719 

69-9 

57-3 

58-7 

59  6 

54-8 

67-1 

65-5 

732 

65-2 

63-4 

622 

700 

71  6 

69-0 

540 

17 

73’8 

57-5 

58-3 

61-7 

.... 

69‘3 

66-9 

75-5 

64-9 

65-1 

61-8 

.... 

69*6 

64-7 

550 

18 

71-4 

69m, 

57-1 

636 

60-0 

53-7 

68-3 

67-7 

713 

65-1 

604 

61-0 

71*0 

71-4 

63*3 

55*5 

19 

67-6 

65  9 

65-8 

659 

605 

550 

67-2 

66-3 

63  0 

62-6 

59-5 

60  0 

69-3 

68-9 

69-0 

55-0 

20 

66-9 

667 

63-8 

634 

63  2 

57-3 

65-1 

676 

63  5 

6U3 

60-0 

63  5 

68  0 

67-6 

65  3 

54-0 

21 

61*8 

66-4 

618 

610 

589 

56-5 

63  8 

64‘ 0 

61-5 

62-7 

60-5 

61-7 

65-3 

63  2 

65*0 

57-0 

22 

60-7 

61-5 

63- 1 

62.0 

61  7 

55-7 

65  0 

644 

62  0 

61-0 

60  2 

62-3 

670 

67-2 

59  7 

58-3 

23 

67-6 

59-5 

63-1 

62-1 

60-6 

54-5 

62-9 

63-9 

62-3 

61-7 

590 

60-0 

67-7 

58-3 

67-0 

58-3 

24 

63-1 

.... 

65-4 

61-4 

58  9 

.... 

63'0 

647 

68-0 

63  3 

59-8 

61-0 

.... 

55-1 

61-3 

55-5 

25 

65-4 

67-1 

62-9 

62-1 

60-2 

55-0 

65-7 

67-6 

71  4 

65-4 

62-8 

63*1 

723 

668 

62  3 

57*0 

26 

69-1 

67-0 

58-1 

59-9 

59-5 

45-5 

68  4 

67-6 

69-5 

66-7 

64-7 

64-5 

68-3 

66"4 

65-7 

562 

27 

66-2 

69-6 

68-3 

67-5 

61-6 

53-8 

69-4 

68-7 

610 

67-4 

60-9 

64  7 

67  0 

70-7 

71-7 

59-0 

28 

71*5 

69-3 

64-7 

65-4 

62-0 

58-7 

68  8 

67  5 

67-5 

62-9 

64-4 

65-0 

65  0 

640 

68-7 

55-3 

29 

69  0 

72  0 

70  3 

67-6 

59-6 

57-0 

68  2 

67-4 

72-7 

65  3 

62*8 

63  5 

69-3 

70-9 

65-7 

55-4 

30 

68-7 

70-1 

626 

640 

58-7 

57-5 

69  2 

68  4 

760 

67-0 

64-2 

62  3 

67-0 

67-6 

66-3 

54-0 

31 

6554 

67-12 

62-90 

62-81 

61-25 

65-51 

63-37 

65-01 

66-74 

60-91 

60-84 

59-62 

66-47 

64-27 

62'60 

5214 
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TABLE  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


DAT. 

Victoria. 

Fort  Simpson. 

| Maple  Creek. 

Pleasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Regina. 

Medicine  Hat. 

Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie. 

9 

9 

9 

O 

9 

9 

o 

O 

• 

© 

© 

© 

• 

o 

1 

59'0 

68-5 

52-7 

57-2 

61-3 

.... 

66*3 

60-3 

00-7 

58-0 

.... 

63-4 

54-6 

58-0 

64-5 

2 

69-5 

68-1 

62-8 

57-3 

64-0 

.... 

58-3 

64-5 

59-7 

62-4 

62.5 

66  8 

553 

59-0 

63-0 

3 

69  5 

61*7 

62-5 

58-2 

58-6 

.... 

62-1 

67-6 

567 

59-8 

61-2 

51-9 

56  3 

62-0 

65-5 

4 

59'5 

62-0 

67-2 

62-8 

59-7 

66-4 

69-4 

56-2 

60-6 

62  8 

48-4 

553 

84-3 

68-0 

6 

6l*0 

61*6 

73-0 

68-2 

66-7 

54-9 

61-9 

70-6 

64-4 

58-1 

64-7 

58-0 

57-0 

63-2 

62-0 

6 

63*5 

58-8 

75-8 

70*5 

70-5 

73  0 

72-1 

79  2 

65-0 

68-8 

61-5 

50*1 

59-6 

72-7 

63-5 

7 

61*0 

57*0 

73-0 

59-6 

63-3 

.... 

66*6 

76-9 

66-4 

57-4 

«4-7 

58  0 

51  7 

69-0 

64*0 

8 

55*5 

56*2 

71-7 

58  8 

65-0 

61-5 

653 

73-1 

61-4 

61-4 

60-3 

54-0 

66-0 

67-5 

9 

685 

54-6 

67-3 

59-2 

62  5 

.... 

62-4 

72*3 

605 

61-7 

62-7 

55-4 

44-3 

66  3 

65-5 

10 

63-0 

55*3 

69-2 

59-3 

61-0 

59-2 

72-4 

62-9 

00  7 

58  0 

55-5 

553 

68-7 

68-0 

11 

63-0 

54-7 

74*5 

64-0 

68  6 

64-0 

67-6 

76-1 

63-0 

62-2 

56-8 

54-2 

56  0 

70-1 

70-0 

12 

64-0 

56-0 

:64-o 

68-7 

65-0 

61-2 

62-3 

71-5 

58-8 

62-1 

57-0 

62-2 

54-6 

62-7 

69-5 

13 

61-0 

56-6 

66*3 

55-5 

58-3 

56-0 

62-8 

72-9 

55-1 

58-3 

56-0 

65-4 

49-3 

66-7 

02  0 

14 

61-5 

60*1 

70-0 

57-3 

64-0 

.... 

61-3 

68-1 

54-0 

59*5 

51-7 

59-0 

55-0 

60-7 

60-0 

15 

57*0 

56*0 

61-0 

54-2 

59-3 

55-4 

63-4 

66-4 

532 

56-0 

60-4 

.... 

62-3 

61-5 

16 

62-0 

58  5 

58-2 

56-6 

52-0 

.... 

518 

59-5 

50*1 

53-6 

532 

60-6 

56-7 

551 

17 

58*5 

58-2 

62*0 

57-8 

59-2 

.... 

56-3 

65-1 

58-7 

57-0 

58-8 

68-9 

62  0 

57-7 

65-0 

18 

58-0 

54-9 

67-5 

65-0 

61-7 

65*5 

76-5 

63-7 

65-6 

61-0 

591 

68-3 

70  3 

67*0 

19 

59*6 

55*2 

75-5 

680 

66  3 

69-3 

71*9 

74-2  i 

610 

70-0 

67-2 

58-4 

57-0 

70-3 

81-0 

20 

62*0 

55*8 

67-8 

65*5 

57-5 

67-5 

70-2 

72-9 

56-7 

72-4 

70-3 

.... 

516 

68-7 

.... 

2L 

59-5 

54*0 

74-5 

59-7 

66-2 

61-5 

68‘8 

75-0 

63-0 

60-4 

68-7 

59  5 

52-6 

68-0 

.... 

22 

60*0 

54-3 

73-5 

64*5 

59-2 

... 

69-0 

71*2 

59-2 

748 

.... 

631 

63-0 

68-7 

.... 

23 

540 

54  3 

80-5 

57*7 

59-7 

70-0 

67-8 

75-7 

58-7 

65-9 

72-8 

52-7 

00-3 

76  3 

70-0 

24 

59-0 

52-3 

710 

65-5 

60-0 

75-2 

77-3 

72*7 

65-7 

72  6 

76-2 

60  7 

6P6 

71  7 

.... 

25 

59*5 

55*0 

68-0 

71-8 

62-5 

72-3 

74-0 

71-2 

59-5 

72-7 

72-8 

59-8 

60-3 

71-3 

09-5 

26 

57*0 

58-8 

64  2 

56-0 

61-3 

59-0 

66-1 

69-4 

58-0 

586 

84-5 

52-4 

56-6 

64-7 

73-0 

27 

58*0 

57*1 

67-8 

65*5 

615 

62-6 

74-3 

71-1  j 

64-0 

65-7 

67-8 

57-9 

58-6 

64  3 

72-0 

28 

57-0 

68  5 

68-0 

61-0 

.... 

72-7 

74*1  1 

62-0 

67-3 

67*0 

50  4 

58-6 

67-3 

70*5 

29 

58*5 

57-6 

56-5 

49  5 

56-3 

48-5 

55‘8 

66-1 

50-8 

48-4 

.... 

46-9 

49  0 

500 

550 

30 

61*5 

55-7 

54-7 

41-7 

51*3 

44-9 

58*5 

54-2 

44*4 

40-0 

484 

41-3 

48-7 

56*6 

31 

59*0 

55-2 

69*5 

51-0 

59-5 

48-9 

52-7 

66-9  ; 

61  1 

51-7 

55-4 

50‘7 

59  7 

51-0 

1 

1 59*50 

1' 

56-58 

67-36 

60-05 

61-20 

1 

61  63 

| 

| 64-42 

1 

70'18 

59-43 

61-55 

62-20 

57-43 

55-64 

64  67 

00-55 
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TABLE  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Indian  Head. 

Minnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hillview. 

St.  Albans. 

© 

M 

a 

R 

© 

H 

< 

Barrie. 

Bala. 

Beatrice. 

Brampton. 

Cornwall. 

© 

f 

-4-> 

© 

a 

o 

o 

>* 

* 

R 

« 

0 

G 

O 

O 

O 

G 

O 

9 

9 

« 

9 

• 

63-5 

59*8 

58*5 

59*4 

60-2 

.... 

55-8 

60-0 

• • •• 

.... 

61-7 

61*2 

68*0 

71*6 

68*0 

1 

62*6 

52*2 

57*6 

62*6 

.... 

58-0 

68*0 

58*7 

61*5 

§5  4 

57*0 

61-9 

60-e 

62  5 

55*3 

2 

68-7 

63  8 

00  0 

63-9 

.... 

61*2 

60*5 

65-7 

.... 

65-8 

670 

54-7 

590 

563 

66*0 

S 

725 

61*6 

58-6 

64*2 

.... 

63-2 

58-8 

66-8 

55*7 

59-7 

54*7 

50-1 

63  0 

02*7 

.... 

4 

63-8 

536 

51*6 

554 

.... 

58*7 

54  0 

53  7 

54  5 

651 

55*5 

559 

620 

65*3 

.... 

6 

762 

69-6 

05*7 

64*6 

63*5 

64*0 

69*2 

63*0 

681 

56  5 

58-3 

040 

66-3 

.... 

6 

70-0 

58*8 

57*3 

61  7 

63-0 

64*5 

61-5 

635 

.... 

68  9 

61  0 

59-7 

660 

720 

637 

7 

725 

63*4 

59  9 

66-6 

71*3 

.< .. 

65-3 

70*0 

.... 

.... 

661 

65-5 

730 

71  0 

680 

8 

68-7 

62-5 

62*8 

63-2 

670 

63-7 

61*5 

65*3 

653 

76-8 

68-5 

68  3 

770 

765 

08-6 

9 

72-6 

61*8 

60  1 

62-0 

67*2 

64-5 

64  8 

67*0 

73*2 

77-7 

72  5 

72-2 

75  0 

79  5 

.... 

10 

08*7 

03*2 

619 

65-2 

62-8 

66*4 

65  3 

67*5 

.... 

72-7 

65  8 

66  0 

74*0 

73*9 

.... 

11 

07*5 

62  6 

61*1 

646 

70-2 

65*2 

66  5 

65*3 

.... 

.... 

60  9 

61*2 

68  0 

66  5 

.... 

12 

07*5 

64-9 

55*1 

58*4 

623 

59*4 

62  0 

62  3 

.... 

70-3 

675 

60  0 

730 

71-8 

67*9 

IS 

79*5 

557 

58*9 

61-2 

61  0 

612 

56  3 

63*3 

47  0 

62-2 

57*5 

58-5 

66  0 

654 

63  5 

14 

74*5 

61-5 

54*6 

62*  L 

56  0 

.... 

53*7 

54*7 

57  3 

• • • • 

602 

55  0 

59  0 

61-9 

61*8 

15 

76*5 

61*0 

63*0 

63-4 

552 

589 

570 

59*2 

550 

.... 

570 

650 

61-0 

59  1 

59-9 

10 

62*0 

57  7 

57*9 

614 

58-3 

59  9 

58*5 

625 

.... 

60-3 

58-0 

57-2 

60*0 

60*1 

599 

17 

62*5 

59-2 

644 

64-9 

68*5 

64  2 

58  0 

70*7 

51-2 

566 

53  6 

63  7 

60  0 

63-2 

599 

18 

840 

67  8 

70-1 

75*4 

760 

755 

71-3 

73-5 

.... 

62  7 

57*1 

574 

610 

.... 

58*9 

19 

67*0 

663 

67*1 

74-2 

76  0 

76-6 

69-8 

78-8 

65-8 

690 

68-6 

656 

68-0 

70*9 

63  9 

20 

75*5 

62-2 

57*9 

674 

64*0 

67-2 

583 

61  3 

64  0 

70*6 

68-8 

67  2 

70  0 

71  9 

67*8 

21 

74*0 

65  3 

70*0 

69*4 

78-7 

.... 

76  7 

70*0 

.... 

.... 

65-3 

631 

710 

72*9 

70-2 

22 

77*5 

63*8 

63*3 

67*1 

72-5 

692 

66*3 

735 

61  0 

65*8 

64*1 

61-7 

090 

698 

69*8 

28 

80*0 

79-9 

70*1 

82-4 

82-0 

820 

79-7 

86-5 

.... 

66  5 

66-0 

05-2 

650 

67-3 

65-5 

24 

77-5 

69*6 

70*3 

73-7 

72-8 

74*2 

64-0 

65*7 

58-7 

672 

62-2 

62  6 

68-0 

63*8 

66*9 

25 

71*5 

61-9 

59*7 

62  9 

66-5 

66-8 

62-7 

63*5 

67*3 

71-5 

66-0 

65  0 

730 

73*2 

67*8 

26 

81*0 

59  9 

61*0 

66-1 

640 

65-9 

61-5 

63-7 

712 

73  9 

69-4 

685 

76-0 

77*0 

728 

27 

86*8 

61*8 

66-7 

64-7 

640 

66*8 

64*8 

637 

.... 

75*1 

716 

70-0 

770 

72*5 

70*0 

28 

02-5 

52*8 

50*3 

56-9 

54-0 

... 

523 

54-7 

.... 

.... 

.... 

698 

75*0 

70  5 

74-2 

29 

38*8 

44*0 

42*0 

47-9 

44*0 

47*4 

41-2 

42*3 

.... 

65  5 

59-4 

60*6 

67*0 

75*8 

04-8 

30 

47  5 

46-3 

43-4 

47  5 

470 

49  4 

40-3 

53*7 

.... 

56  7 

520 

52*8 

61  0 

01-5 

54-8 

31 

68*83 

69*60 

69-70 

63*90 

64*80 

64*37 

60-89 

64-83 

59  64 

66  43 

62  05 

6149 

67-42 

68*41 

04*81 

16 
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TABLi)  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


DAT-  fi 

Chatham. 

Deseronto. 

Durham.! 

[ 

Egremont. 

Elora. 

Guelph. 

Galt. 

Goderich.  • 

Gravenhurst. 

Granton. 

Hamilton. 

Kingston. 

Lindsay. 

London. 

75 

£ 

o 

GQ 

3 

£ 

o 

>“3 

o 

9 

Q 

© 

9 

9 

O 

O 

9 

Q 

o 

o 

0 

o 

o 

O 

1 

71-0 

66*2 

07*3 

07*6 

71*3 

, ••• 

68*7 

63*9 

68*5 

74-4 

70*2 

65-8 

68*3 

75*0 

585 

2 

58-6 

60*2 

56*3 

546 

55*7 

58*0 

58*3 

561 

55-8 

56*0 

67-7 

61*5 

54*1 

67*4 

.... 

47-9 

3 

596 

56*8 

54*7 

52-0 

52*0 

56*6 

56*9 

55-2 

58-2 

55*7 

627 

57*9 

55*8 

56-5 

55*0 

50-2 

4 

61-7 

60*8 

57*7 

47-6 

57*8 

56*3 

58-9 

54-3 

59*6 

57*5 

63*9 

60*3 

57*3 

58-1 

54  7 

54*7 

5 

57*0 

59*8 

600 

54*0 

59*0 

58*1 

57*4 

56-3 

57-3 

555 

59*7 

61*0 

58-4 

54-1 

53-7 

56*1 

0 

60-0 

62-9 

64*3 

63*6 

61*0 

61-7 

61*5 

59*0 

62-4 

61-0 

62-9 

62-5 

59-8 

59*1 

56-3 

56-7 

7 

63*1 

67*9 

68  "6 

.... 

63*7 

61*7 

62-1 

61*3 

62-5 

62*5 

66-2 

68*3 

621 

61-5 

60  7 

63*9 

8 

65-0 

71*7 

75*0 

.... 

715 

.... 

71*0 

68*4 

69*5 

68-0 

73-4 

66*9 

70*7 

663 

66-3 

67*3 

9 

744 

73*2 

75*0 

.... 

71*0 

70*3 

75*1 

753 

70*9 

720 

771 

72-7 

729 

721 

72*7 

72*0 

10 

78-8 

76*4 

76*7 

73-3 

74*5 

74-4 

.... 

76*1 

74-5 

77-0 

79-8 

74-2 

76*3 

76-0 

75-3 

71*7 

11 

75  7 

732 

68-7 

69*3 

70-7 

72*6 

73*7 

68  4 

68*8 

70*8 

78*8 

73-3 

709 

718 

71-3 

66-2 

12 

68  5 

70  7 

.... 

59  3 

66*0 

65-7 

66*8 

63*3 

62*2 

67*5 

71*3 

69-2 

64-8 

67-2 

650 

62-1 

13 

75  5 

70  9 

73-0 

703 

69-0 

65*0 

72*0 

71*9 

670 

71-2 

71  8 

71*2 

70-0 

68-2 

75-3 

585 

14 

68-0 

65*5 

63*0 

570 

61*2 

61*7 

.... 

61  1 

58*4 

61*8 

71-7 

68*7 

62-7 

63-8 

61-0 

64-3 

16 

610 

61*4 

61  7 

600 

64*0 

63-7 

61*1 

62-0 

64*7 

61-6 

59  5 

68-2 

50*0 

535 

16 

70-8 

58*2 

.... 

58-0 

58*8 

59*3 

57*1 

63*4 

56*3 

62-5 

62*0 

59-3 

55  6 

63-6 

59*3 

51*0 

17 

63-2 

59*7 

607 

58*0 

52*7 

58-2 

56*7 

£9*2 

60-7 

62*4 

61*0 

577 

62-6 

58-0 

53-9 

18 

66-9 

03- 0 

60*7 

57*8 

60*3 

57*3 

59*3 

59*2 

58-5 

61*3 

63*1 

56-7 

59-2 

54*7 

51*1 

19 

59*0 

62  9 

63-3 

553 

58*7 

59*5 

59*6 

60*2 

59-7 

610 

60*9 

630 

61-7 

59-1 

56*7 

60*7 

20 

69-3 

67  4 

71*3 

66-0 

65*3 

654 

654 

67*6 

— 

69-0 

68-2 

68-3 

68  9 

66-0 

66*0 

66*1 

21 

74-0 

.... 

69-3 

67-6 

68-7 

71  9 

707 

71-6 

68-8 

708 

71  9 

70-8 

68-2 

70-2 

70-0 

64*3 

22 

74*1 

.... 

70*7 

68-0 

69-0 

.... 

74-3 

64-6 

73*7 

73-6 

70*5 

661 

72-8 

73-0 

62*3 

23 

67-4 

.... 

67*3 

65  3 

68  3 

70*0 

69*9 

67*7 

62-4 

70-0 

72*0 

690 

64*2 

70*6 

66*7 

60*0 

24 

67-8 

66*8 

66-7 

65*2 

64*4 

65-8 

66-6 

66*0 

673 

67*0 

68*1 

64*9 

68-8 

65*0 

61*1 

25 

68*0 

67*5 

65*7 

65*3 

66-0 

66-3 

66*6 

66-2 

64-0 

66-2 

69*2 

68-8 

64*1 

667 

65  3 

63-7 

20 

69*6 

70*5 

72  0 

65-3 

68-3 

70-3 

68  4 

69*0 

67*2 

69-8 

733 

69*6 

69*3 

67-2 

66  3 

68*3 

27 

741 

72*5 

77-0 

69-6 

720 

72*8 

73*8 

72*6 

66-5 

73-0 

76-7 

71*5 

71*9 

706 

72-3 

710 

28 

74-0 

75*1 

70*0 

73-6 

71*2 

71*7 

73*5 

71*2 

70*9 

74*0 

78-2 

73  7 

71-4 

70  8 

73*3 

64*7 

29 

75-7 

750 

76*0 

76-6 

73-8 

74*7 

73*5 

70*1 

73*2 

71*7 

745 

72-7 

73  0 

64-0 

67-0 

80 

65*5 

70*2 

64*0 

62-3 

65  0 

65*2 

661 

66-3 

63-7 

64-8 

71*3 

69-7 

66*2 

669 

65  0 

31 

59*3 

61*4 

55-7 

51*6 

540 

58*0 

57*3 

59*5 

55*0 

547 

663 

60.9 

56-1 

56  1 

55*0 

47-8 

67*54 

66*71 

66*83 

63*47 

64*54 

64*43 

64*49 

65*40 

63-75 

65*69  1 

69-42 

67  13 

64-42 

65*38 

64-38 

60*35 
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TABLE  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Northcote. 

Ottawa. 

Niagara. 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

Peterboro’. 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

Day. 

O 

0 

V 

O 

O 

Q 

O 

9 

9 

Q 

Q 

9 

O 

9 

o 

633 

65-3 

71-0 

600 

633 

.... 

64-7 

.... 

68-3 

704 

.... 

59-3 

74-6 

71-7 

1 

65*4 

60-1 

64-7 

56-7 

537 

55-0 

59  7 

57-8 

66-7 

58-7 

59-8 

69*3 

546 

610 

59-7 

2 

56  3 

55-4 

5S  7 

550 

57' 7 

56'6 

61-0 

580 

710 

57-7 

58'4 

57-1 

53-3 

590 

58-3 

3 

58  0 

59-3 

60-3 

670 

56-8 

59-8 

62-4 

55-6 

70-0 

60-2 

60-4 

58-8 

58'7 

58'8 

61  4 

4 

61  2 

63-2 

61-3 

60-3 

560 

61-8 

61-7 

55 '6 

63*5 

551 

55-4 

545 

56  0 

60-0 

596 

5 

60  8 

62-8 

65  3 

59-7 

580 

62-2 

634 

56-5 

650 

58-1 

62-4 

59-9 

58-4 

57-3 

61*3 

6 

625 

65-7 

67  3 

60-0 

60'6 

62  5 

66  0 

62-5 

68-3 

62 '4 

65-7 

62-4 

627 

62  0 

64-6 

7 

66  8 

68-3 

69-0 

58  5 

67-4 

.... 

67-0 

.... 

64-2 

67-1 

70'7 

655 

65-5 

68'9 

8 

71  0 

73-2 

72  7 

62  3 

71-3 

73-6 

75-0 

69-5 

71-3 

72  0 

73' 1 

73  4 

69-4 

73  5 

71-6 

9 

750 

75-7 

760 

70-3 

74'3 

77  8 

78-0 

72'6 

84-0 

74'9 

74-4 

.... 

74  7 

76  2 

77'8 

10 

698 

71-9 

76  0 

64-7 

673 

71-4 

76'7 

67-7 

75-5 

69  3 

72 '4 

72-8 

67-7 

77-0 

77-7 

11 

62-3 

64  9 

660 

59-3 

61-8 

64-1 

67-0 

63-5 

74-3 

64  9 

654 

67-8 

61-9 

67-3 

65  3 

12 

661 

63-7 

73-7 

613 

64'2 

67-6 

69-7 

69-3 

75  5 

70-4 

69-1 

72-3 

60-9 

71-8 

750 

13 

601 

64-3 

66-7 

550 

59-3 

62-1 

66.7 

61-4 

71-5 

66  3 

68  7 

62-7 

62-6 

65-0 

67-4 

14 

57-6 

594 

64-0 

56-7 

57'7 

.... 

.... 

635 

.... 

60-1 

63-8 

64-0 

563 

58-5 

61-8 

15 

568 

51-6 

62-0 

60-3 

58-2 

55-4 

57-7 

61-7 

71-7 

67-8 

63' 8 

66-8 

531 

68-0 

61-4 

16 

589 

598 

59  3 

56'3 

56'3 

57-9 

59-4 

60'3 

66-7 

64'5 

634 

61-8 

561 

640 

60'3 

17 

58-7 

58-5 

60-0 

60-7 

56'3 

58-7 

60'4 

56-0 

66  8 

61-0 

62-4 

59  3 

55'8 

60-3 

632 

18 

61-4 

63-8 

627 

608 

57-8 

66*6 

60-0 

59-0 

68-8 

59-0 

65  1 

60-0 

60-8 

57-5 

57-7 

19 

67' 6 

65  1 

69-7 

64-0 

643 

68-3 

67' 7 

68-5 

68-5 

653 

71-4 

64-9 

643 

67-5 

67-9 

20 

68-3 

690 

70  0 

630 

67-7 

69-7 

66-4 

71-5 

75-7 

70-5 

71-1 

72-9 

65-7 

71-5 

69-2 

21 

670 

661 

72-3 

67-3 

65'3 

.... 

71-7 

.... 

72-2 

721 

73'8 

64*6 

74-5 

722 

22 

63'4 

63  9 

72-0 

60-3 

63-3 

62-7 

660 

65-4 

72-3 

69'6 

70-1 

66  "4 

616 

715 

70*4 

23 

62  7 

61-6 

65-7 

60-3 

65  5 

66-1 

66-0 

64  5 

68-7 

69  7 

67-4 

68-2 

63-6 

68-2 

65  9 

24 

65-8 

661 

67-0 

64  7 

64  0 

65-8 

67 '4 

67-8 

68-3 

67-0 

68  4 

69-9 

65-0 

62-0 

64-8 

2-5 

69'8 

70-7 

67-7 

66'7 

65-3 

70-1 

71  0 

710 

71-2 

65-8 

67-8 

712 

67-7 

660 

69  9 

26 

72'5 

74  1 

71-7 

61-8 

6S-8 

75-3 

74-7 

73  7 

77-8 

70-1 

70-7 

755 

,72-7 

71-5 

721 

27 

69'4 

73-3 

74-3 

69-7 

71  3 

66  3 

75-7 

718 

76-7 

69-4 

72-7 

71-2 

63'6 

76  0 

725 

28 

696 

67‘5 

760 

61-3 

70-6 

.... 

72-6 

.... 

72  6 

74-4 

75-7 

66-9 

74-5 

75-1 

29 

69  8 

71-2 

693 

47-5 

64-0 

66-8 

68-4 

66-6 

69-0 

67-9 

68-8 

66-3 

637 

680 

67  1 

30 

55' 3 

60-0 

62-0 

490 

54-5 

56'9 

59'7 

59-6 

69-0 

57-1 

591 

56'2 

52'7 

56'5 

l 

575 

31 

63-96 

65-19 

67-56 

60-02 

62-67 

64-76 

66-46 

64-74 

71-08 

65-56 

66  95 

66-06 

61  93 

66-76 

66-79 
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TABLE  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


b 

< 

& 

Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brome. 

Bird  Rocks. 

© 

O 

O 

© 

© 

O 

© 

© 

o 

9 

O 

© 

© 

• 

1 

73  0 

62-9 

68-5 

.... 

567 

518 

69-2 

67-8 

67-7 

.... 

62-8 

69-2 

62-5 

73-5 

662 

2 

59  3 

55-8 

55-2 

60-7 

530 

530 

61-5 

597 

633 

64-7 

61*1 

600 

55-5 

59-5 

632 

3 

61-0 

566 

547 

59-3 

51-2 

54*7 

58-6 

570 

563 

63-7 

57-6 

66-5 

56-5 

56-5 

61-8 

4 

625 

548 

574 

600 

548 

57  0 

60  8 

58-9 

59  0 

66-0 

54  2 

540 

56-5 

.... 

53-2 

5 

575 

53*9 

547 

550 

555 

57-4 

569 

554 

530 

68*2 

66-0 

570 

59  0 

60-5 

56-9 

6 

632 

682 

60-8 

610 

58-8 

53-2 

616 

60-4 

31*0 

64-2 

671 

56-8 

658 

620 

62-9 

7 

63-8 

58  9 

60  8 

65*0 

630 

608 

638 

653 

670 

602 

590 

58-5 

67-0 

62-5 

8 

717 

658 

70  0 

... 

67-5 

65  5 

67-4 

676 

.... 

.... 

60-2 

655 

59-7 

72-0 

69-9 

9 

75-0 

715 

736 

703 

680 

675 

69  9 

74*7 

.... 

76  8 

57-8 

57*5 

635 

.... 

61-4 

10 

80-6 

76'3 

76  4 

750 

74-7 

65-5 

72-8 

77-8 

• • • • 

74-7 

56*7 

55-7 

59*0 

72'0 

60-1 

11 

81-3 

650 

71-2 

737 

71-7 

613 

740 

749 

79-2 

552 

55-5 

59*8 

71-0 

60-8 

12 

72-2 

62-5 

662 

67-7 

66  5 

632 

68-7 

68  1 

. ... 

71-3 

55-8 

53-8 

562 

65-0 

611 

18 

76*0 

70- 0 

71-9 

74-7 

60-5 

57  0 

68  2 

68  4 

.... 

77-3 

53-2 

527 

57-5 

70-5 

51-6 

14 

668 

611 

624 

67-3 

51-5 

54-8 

669 

66-1 

.... 

69-2 

56*0 

54-8 

550 

625 

604 

15 

607 

570 

625 

.... 

680 

580 

61-6 

615 

60-3 

.... 

53-7 

52-2 

58-8 

56-5 

58*2 

16 

600 

571 

60-3 

647 

510 

650 

60  9 

621 

600 

743 

50-1 

580 

61-0 

60-5 

58-2 

17 

623 

573 

60-5 

630 

54-8 

507 

60-1 

623 

590 

66-5 

53-2 

55*0 

58-0 

52-5 

558 

18 

59-7 

58  5 

57-6 

62  3 

55.5 

57-5 

611 

600 

57-3 

64  5 

48-2 

54-3 

545 

605 

58*4 

19 

58-8 

57-8 

58-7 

577 

61  6 

700 

60-7 

60-0 

58-7 

634 

556 

56-7 

605 

61-0 

58-7 

20 

645 

642 

660 

68-3 

68-7 

70-5 

65-4 

65-8 

660 

720 

57-7 

56  5 

59-7 

62-5 

60-4 

21 

695 

69-8 

68- 1 

697 

613 

67-9 

686 

69-0 

69*0 

77-6 

59-4 

600 

56  8 

64-5 

61*6 

22 

70-7 

70-5 

72-1 

.... 

660 

66  3 

689 

73-3 

720 

.... 

594 

60  5 

58-2 

65-0 

60-2 

28 

683 

66-2 

691 

71-7 

68-3 

640 

69-4 

70  4 

71-7 

69-3 

588 

56-8 

670 

695 

59*4 

24 

67-8 

68-7 

64  8 

67-7 

69-0 

68-9 

67-0 

67-4 

66-0 

66-6 

53-8 

56  0 

58-3 

665 

55-6 

25 

70-7 

63  9 

646 

68-8 

74.0 

758 

680 

662 

65-7 

690 

533 

545 

60-7 

655 

56-4 

26 

74-0 

68*8 

68-2 

657 

713 

71*5 

69-5 

70-4 

670 

72-6 

55  6 

56-2 

56*5 

68-5 

58*4 

27 

798 

71-0 

70-9 

71*0 

745 

547 

729 

73  1 

70-3 

77-7 

58-9 

590 

585 

70*5 

61-2 

28 

782 

717 

72-5 

703 

70-7 

50-0 

74-5 

72*6 

69  3 

75-7 

531 

56-5 

65-0 

73*0 

58-8 

29 

73-6 

710 

74-8 

.... 

73-8 

56  0 

72-2 

75*2 

73*0 

.... 

54-4 

55-5 

57-8 

72-5 

58-3 

30 

70-0 

62-8 

651 

70-3 

56  3 

44-5 

693 

69-1 

687 

65-6 

55*0 

55-7 

55-5 

71-5 

690 

31 

635 

54-4 

56-2 

59  0 

54-8 

45-3 

61'6 

574 

61  7 

59-9 

57-7 

59-2 

56  5 

5T-5 

623 

68-27 

63-35 

65-04 

66*13 

6234 

59-56 

66-19 

66*38 

64  17 

69*50 

56-16 

56  62 

58-93 

65-14 

59  43 
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TABLE  XV. — August , 1836.  Daily  Mean  Temperature. 


Blcquet. 

Belle  Isle. 

Cranbourne. 

Chicoutimi. 

Cape  Chatte. 

j Cape  Magdalen. 

Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

| Huntingdon. 

l Montreal. 

I 

Quebec. 

GO 

a 

o 

00 

0> 

xs 

+3 

a 

© 

Ph 

u 

Richmond. 

l 

| Bathurst. 

i 

Day. 

Q 

O 

o 

« 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

O 

Q 

0 

o 

53-7 

52-0 

63  6 

61  3 

665 

59-6 

530 

68-5 

66-4 

68-4 

64-6 

65-7 

69-3 

.... 

1 

61*5 

48  3 

59-0 

59-9 

56  6 

58  0 

49  5 

63-0 

545 

59  3 

64  2 

62  7 

730 

61  2 

65-0 

2 

455 

48  3 

520 

54-4 

55  0 

54-5 

465 

60-5 

493 

56-0 

57  9 

58-0 

57  5 

575 

653 

3 

49-0 

44  3 

67  0 

672 

528 

49  0 

455 

59  5 

48-8 

553 

614 

622 

60-5 

57  5 

62-3 

4 

60  0 

45  3 

550 

580 

537 

56  0 

475 

62- 0 

502 

60-6 

63-7 

60  5 

61  0 

597 

593 

5 

61-5 

463 

545 

61  1 

553 

568 

51  8 

63-5 

49  6 

60-8 

658 

60-4 

638 

571 

597 

6 

51*6 

48  0 

63  7 

.... 

610 

632 

610 

65  0 

581 

64-5 

68-2 

65  1 

61  0 

667 

65  7 

7 

663 

50-7 

63  5 

650 

620 

61  0 

62-0 

65-5 

58- 1 

67-8 

.... 

615-0 

59-5 

63-0 

.... 

8 

610 

48-3 

67  5 

56  3 

555 

563 

540 

72-5 

51-0 

71-8 

743 

660 

61  7 

69  5 

660 

9 

62-2 

510 

69  8 

58-7 

670 

58-2 

51-7 

74-5 

52-6 

74  9 

76  3 

725 

64  5 

732 

693 

10 

600 

453 

65  0 

63-4 

537 

55  3 

490 

720 

52-2 

70-2 

734 

687 

61-3 

72  5 

66-3 

11 

53  0 

43  7 

567 

58-5 

53-8 

51-7 

45  5 

640 

62' 1 

64  1 

679 

624 

597 

61-9 

62-3 

12 

56  5 

433 

61-3 

565 

57-5 

550 

45-7 

610 

68  6 

69-2 

684 

633 

64-0 

63-6 

62  0 

13 

543 

427 

555 

595 

57  5 

57  0 

48  5 

630 

66  3 

61'5 

64  9 

63  0 

66-3 

61-5 

60  8 

14 

62-7 

46-3 

60  7 

53.5 

54-2 

550 

62  0 

575 

53  7 

56  5 

.... 

58  1 

68-0 

58-9 

.... 

15 

510 

48- 0 

540 

55  0 

63  0 

548 

50  0 

53  0 

52-3 

55  1 

58  3 

561 

60-7 

58  5 

62-7 

16 

488 

420 

48  8 

47S 

50-5 

600 

47  3 

57-0 

50-7 

57  1 

59-3 

54  8 

63-8 

543 

60-3 

17 

49-7 

42-7 

540 

544 

548 

51  7 

480 

66-0 

53-2 

58  5 

62  1 

58  2 

60-0 

536 

590 

18 

53-0 

440 

642 

561 

58  3 

628 

495 

68-5 

571 

60-9 

645 

58  7 

59  0 

575 

60  7 

19 

53  0 

470 

60- 0 

539 

600 

59  0 

54  0 

665 

60-8 

60- * 

673 

632 

58  2 

60'4 

65  3 

20 

66-8 

46-7 

62  5 

679 

63  0 

607 

540 

640 

67-1 

657 

68-6 

664 

56  8 

634 

72-0 

21 

57  7 

.... 

633 

69  4 

66-7 

73  5 

56  3 

65-0 

59  7 

661 

— 

664 

58  2 

63-7 

22 

49  0 

.... 

625 

636 

56  0 

52  0 

500 

62-5 

51-7 

650 

67-4 

59-4 

60-6 

677 

627 

23 

47-5 

.... 

592 

570 

547 

52-0 

47-0 

64  0 

497 

645 

642 

67  6 

560 

64  9 

58- 0 

24 

52  3 

.... 

59  3 

60-6 

55-8 

52  3 

51  3 

67-5 

53  2 

62-7 

64  4 

627 

488 

66-4 

61  7 

25 

545 

.... 

64  5 

62‘  0 

5S  0 

61.7 

52  5 

68  0 

567 

68  8 

70'6 

66  4 

542 

67-6 

69  7 

26 

55-5 

.... 

71-7 

65.8 

69  0 

710 

56  0 

720 

563 

71-3 

73  8 

74-3 

698 

75-1 

78-0 

27 

527 

.... 

64  5 

59  5 

577 

575 

51  3 

67  0 

558 

68-7 

70-9 

663 

63  2 

69-8 

66  0 

28 

483 

470 

61  5 

540 

55  3 

51  8 

455 

69  0 

518 

67-9 

60-2 

643 

70  6 

29 

60-7 

52  3 

672 

67  8 

60-2 

66  2 

493 

685 

624 

74-0 

72-7 

71-3 

62-0 

71  > 

65-7 

30 

60-8 

49-0 

67  0 

58-3 

62  8 

66-5 

555 

645 

586 

60-0 

63-1 

623 

62  2 

60  5 

69-7 

31 

52-23 

46-78 

69-97 

60*86 

57-81 

57-42 

50-26 

64  68  j 

“54 '80 

64  12 

66  67 

63-16 

61-15 

63-78 

64-42 
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TABLE  XV. — August , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


< 

ft 

Chatham. 

Frederictcn. 

Grand  Manan. 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point.  Lepreaux.  ! 

Sydney. 

j Halifax. 

Pictou. 

j Sable  Island. 

Yarmouth. 

White  Head. 

Digby. 

1 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich. 

© 

© 

O 

© 

© 

© 

© 

O 

n 

Q 

O 

O 

n 

9 

p 

9 

1 

70-9 

62  8 

61*3 

57  9 

.... 

70  6 

67*8 

71*7 

85*9 

61*4 

61  7 

.... 

67*7 

67*7 

56*3 

2 

64  0 

64  6 

59-6 

60*2 

61*3 

55  5 

64  1 

64  1 

67*3 

659 

62*6 

63*1 

65*0 

69*0 

64*3 

57*8 

3 

60-5 

590 

56*8 

553 

58*2 

54*0 

63*9 

6J*2 

66*1 

62  6 

568 

59*0 

62*7 

638 

69-7 

54*5 

4 

58-8 

61*0 

604 

61*6 

57  5 

54*5 

57  7 

60  3 

61*0 

61*6 

5S*2 

57*3 

65  3 

60*3 

56-3 

49*5 

5 

68'7 

61*9 

591 

59*5 

59*5 

57*2 

566 

60*7 

63*2 

61*3 

595 

58*1 

65  0 

57*3 

53*7 

50*0 

6 

60-6 

58  9 

59*5 

683 

58*8 

55  0 

63  5 

60*1 

66*0 

63  9 

562 

604 

650 

57*6 

57*3 

54*5 

7 

634 

61*8 

547 

55*7 

55*9 

55  5 

64*0 

61*1 

63*5 

60*5 

61*5 

620 

60*0 

58*2 

623 

52*7 

8 

620 

.... 

57*6 

599 

589 

59  8 

62*1 

61*5 

64*5 

59  5 

60*2 

.... 

64*5 

64*7 

55*5 

9 

68-4 

68*8 

668 

66*0 

60  5 

57*3 

67*9 

67.9 

69*5 

61*7 

61*0 

62*5 

65*3 

60*4 

55  3 

56*3 

10 

71-2 

74*6 

68*6 

67-8 

60*4 

58-2 

67*5 

69*5 

68*7 

61*9 

60*8 

61*3 

63  3 

688 

54-7 

55*0 

11 

68-0 

70*7 

65  3 

608 

62*5 

57  8 

69*2 

64*4 

74*0 

65*4 

60*4 

59*1 

68*3 

67  6 

62*0 

54  7 

12 

65- 1 

67*6 

674 

68  9 

63*1 

605 

679 

67*7 

72*2 

64*7 

61*6 

59  0 

69  0 

67*8 

62*3 

50*3 

13 

61-0 

63  9 

62*1 

61*3 

61*9 

57*2 

60*8 

63*9 

622 

63*3 

60  0 

60*7 

68*3 

62*8 

58  7 

490 

14 

604 

63*8 

61-5 

62*7 

59*2 

55*5 

83*2 

64*1 

64*7 

66*5 

60*9 

62  0 

64*0 

599 

54*3 

507 

15 

553 

61*8 

58*2 

61*4 

.... 

62*3 

61*5 

62*5 

63*2 

57  2 

61*5 

.... 

58  6 

62  0 

52*8 

16 

57  3 

58  7 

600 

57*6 

57*6 

55*0 

59*2 

61*3 

59*6 

62*5 

58  6 

598 

61*7 

564 

58*0 

52*0 

17 

54  6 

55*5 

545 

55*8 

53*5 

550 

53*2 

53*4 

55*5 

61*4 

569 

54*5 

51*7 

58*6 

56*7 

51*7 

18 

545 

57*8 

590 

56*5 

56*9 

55*8 

55*9 

56*1 

59*0 

59*0 

53  3 

56*0 

607 

51*9 

50*0 

50*7 

19 

572 

56*7 

59*3 

58*0 

57*2 

55  5 

55*3 

569 

58*7 

60*4 

54*7 

59*2 

60*7 

53*2 

57*7 

53*0 

20 

630 

60*5 

69  6 

57*7 

55*9 

54-7 

57*3 

58*3 

60*0 

59  5 

54*4 

60*1 

62*3 

57*8 

55*7 

53*0 

21 

666 

63*2 

62  0 

58*6 

57  7 

55*8 

61*4 

59*5 

65*4 

60*5 

53  9 

61*0 

62*3 

61*9 

57*0 

53*7 

22 

65  5 

61*1 

58*5 

61*1 

.... 

63*1 

60*1 

63*7 

63*6 

63*8 

63*8 

.... 

637 

62*7 

56*8 

28 

591 

63*8 

64-5 

650 

66*9 

66*7 

66*7 

65*6 

71*5 

67*3 

60  7 

64*4 

64*0 

61  8 

69*0 

54*0 

21 

56 ‘6 

59*1 

58*2 

59  1 

62*9 

59*8 

63*1 

63-9 

61*7 

63*3 

600 

63*6 

637 

58  4 

52*7 

50*5 

25 

58-7 

61*4 

57  2 

59*7 

60*8 

59*7 

57*9 

60*4 

63*4 

63*7 

61-9 

59  0 

62*3 

58*1 

46*3 

50*5 

26 

68*4 

67  4 

63*3 

60  3 

58*9 

57*8 

617 

61*5 

66*2 

63  8 

60*4 

60*9 

61*3 

57*4 

56*3 

63*3 

27 

77  3 

77*6 

746 

72*8 

67*1 

60*2 

68*0 

6S-5 

69  2 

62*6 

62*9 

63-6 

69*3 

69  2 

57*7 

55*5 

28 

65  9 

721 

71*3 

70*7 

68*4 

64*0 

65*9 

71*2 

74*7 

64*6 

62*9 

64*4 

68*3 

72*8 

55*3 

54*7 

29 

592 

.... 

61*1 

65*3 

66*2 

.... 

58*3 

66  3 

63*7 

63  1 

61*6 

62*7 

.... 

63*1 

54*3 

51  3 

30 

62-8 

61  6 

56  5 

59*2 

61*7 

57*0 

58-0 

62*3 

63*3 

63*6 

64  1 

62  3 

67*7 

59*5 

47*7 

54*7 

31 

683 

67' 1 

61*5 

62  7 

61*8 

57*5 

67  8 

68*7 

68*5 

66  9 

658 

65*0 

72  7 

68*7 

620 

62*3 

62*68 

63*81 

61*53 

61*07 

60*38 

50*30 

62  32 

62*88 

65*30 

63*17 

59  79 

60*90 

62*82 

61*84 

58*20 

58*42 
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TABLE  XVI .—September,  1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Victoria, 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

Pheasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Regina. 

Medicine  Hat. 

Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewayan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie. 

* 

< 

« 

» 

Q 

O 

o 

e 

Q 

0 

V 

W 

9 

O 

0 

9 

» 

O 

5T5 

645 

642 

620 

65*0 

.... 

60-7 

653 

61-5 

65-3 

74-2 

52-7 

540 

65-2 

63-5 

1 

56-0 

51-6 

68*0 

65-0 

63-0 

652 

65-0 

653 

600 

69-0 

62-5 

61-1 

54-3 

66-2 

67-5 

2 

540 

49  5 

64-0 

60-0 

46-3 

60  5 

62-5 

64  7 

55-0 

64-0 

65-2 

47-3 

60-6 

58-7 

63-0 

8 

54-0 

494 

55-0 

57  0 

47-5 

58-0 

557 

55.9 

38-1 

58-1 

58-2 

43-0 

50-0 

54-7 

69*0 

4 

555 

54  3 

34  3 

45-5 

380 

.... 

47  6 

41  3 

38-1 

46-2 

45-7 

36-7 

401 

61*0 

5 

54-0 

57  0 

44-8 

39-5 

47"  > 

39  8 

45  3 

43  6 

44-8 

43  9 

455 

47-8 

32-7 

41-3 

53-5 

6 

57-0 

56-2 

56  5 

40-7 

662 

48-4 

559 

565 

47-2 

44-3 

523 

45-7 

49-3 

51'0 

7 

59  0 

54-3 

61-2 

66-3 

650 

62-0 

58  4 

64  3 

56-4 

59-7 

57-8 

54-4 

52-0 

58-5 

59-0 

8 

60  0 

55  9 

53-3 

43-7 

60-0 

47-5 

54-2 

58-3 

53  7 

506 

47  8 

.... 

46-0 

540 

57*5 

9 

61  0 

54-6 

64-7 

462 

55-0 

44-7 

452 

568 

51-1 

451 

45  5 

20  3 

50  5 

50-5 

10 

630 

52-7 

526 

32  3 

53-7 

31-6 

39  4 

55-4 

540 

34-8 

44-2 

.... 

36-3 

43  7 

450 

11 

68-5 

56-4 

62-8 

41-7 

563 

.... 

44-3 

63-9 

57-7 

43-6 

.... 

.... 

37  7 

54-0 

44-5 

12 

56-0 

53-5 

645 

458 

53-0 

..  . 

48-3 

65  9 

58-4 

49-4 

44-8 

39-9 

41-3 

56  7 

435 

13 

550 

54-3 

520 

43-5 

48-5 

48-5 

56-2 

54*1 

481 

56-0 

475 

36-4 

20-0 

563 

41-0 

14 

55-5 

63-0 

46  2 

38-2 

46-3 

39-1 

50-5 

42-7 

39-2 

38  2 

33-9 

36-7 

42  8 

51-0 

15 

57*0 

52-9 

39-8 

35  0 

40-0 

33-8 

42-8 

366 

36-1 

37-0 

33-5 

87-3 

351 

39-5 

16 

53-0 

54  8 

38-2 

31*0 

42-5 

290 

35-2 

42-8 

39-8 

34  0 

49  3 

35-1 

32-3 

32-7 

39-5 

17 

565 

56-8 

46-8 

36-5 

390 

35-9 

328 

47-5 

460 

38-8 

510 

363 

33  7 

40-7 

41-5 

18 

67*5 

55'4 

590 

37-6 

41*3 

423 

42-3 

65-1 

49-9 

44-5 

.... 

37-1 

30  0 

49-7 

44-5 

19 

67*0 

54-7 

66-7 

540 

39-5 

53-8 

53  0 

57-2 

564 

64-8 

62-0 

45-3 

40  0 

57-0 

425 

20 

575 

64-8 

60-5 

58-5 

54  5 

56-7 

56-2 

59-3 

592 

69-7 

57-5 

39-0 

38-3 

55-0 

58-0 

21 

55-5 

52-5 

62-3 

47-5 

57-3 

48-9 

49-1 

60-6 

43-7 

50-6 

49-0 

42-3 

43-0 

62-7 

49-0 

22 

54-5 

507 

56  7 

48-2 

57*6 

51*4 

53-8 

56-6 

43-4 

54  9 

57-0 

37-8 

48-0 

47-8 

53-5 

23 

53-0 

50-3 

47*3 

47-3 

52-5 

44:3 

48-6 

51-7 

45-7 

48-8 

47-2 

351 

45-0 

467 

59-5 

24 

55- 0 

46-6 

505 

580 

41-7 

58-0 

58-7 

54-5 

39-7 

57-6 

54-0 

37-7 

48-3 

53  8 

56-5 

25 

50-0 

48-6 

32-5 

39-0 

39-3 

40  2 

40*6 

44-2 

394 

41-7 

.... 

28-8 

330 

343 

54-5 

26 

48-0 

48-8 

37-7 

33-2 

43-7 

33-0 

35*2 

44-6 

431 

34-5 

33*8 

30-2 

33-7 

33-3 

415 

27 

53  0 

52-1 

500 

43-5 

43-8 

43-0 

45  7 

56  2 

50-7 

48-6 

44-5 

32-5 

44-0 

495 

39-5 

28 

66-5 

540 

51-0 

35  0 

56-7 

37-8 

42-9 

53-5 

54-4 

41-3 

48-7 

26-7 

34-7 

44-1 

41-5 

29 

50  5 

63-5 

51-8 

34-5 

43-3 

31-9 

29-2 

55-5 

56-4 

31-3 

39-5 

36-7 

350 

44  7 

32  5 

30 

55-68 

53  11 

52-90 

45-57 

5018 

46-31 

47-57 

54-78 

49-35 

48-31 

50-15 

40  32 

41-35 

49*27 

50-45 
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TABLE  XVI. — September , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Day. 

Indian  Head. 

II 

Minnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hillview. 

St.  Albans. 

i 

Axe  Lake. 

1 

Barrie. 

Bala. 

1 

Beatrice. 

1 

Brampton. 

\ Cornwall. 

1 

Conestcgo. 

O 

Q 

Q 

O 

O 

O 

Q 

a 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

© 

1 

57-5 

54-7 

60*0 

600 

63-3 

59-2 

66-7 

45*7 

61*9 

48  6 

47*7 

58-0 

632 

61-9 

2 

63-7 

60-8 

641 

65- 1 

65  8 

63*5 

72-0 

.... 

69  6 

64-2 

53*1 

60-0 

58-3 

54-5 

3 

68-7 

56-5 

61*3 

622 

63*1 

593 

60  7 

55*8 

63-7 

60*3 

58-1 

.... 

62*4 

60-9 

4 

550 

58-4 

59  4 

66-6 

66  2 

59  0 

68-5 

617 

66  7 

655 

61*6 

.... 

66*2 

62  6 

5 

46  0 

53-8 

53-5 

58  4 

.... 

53*7 

55*3 

.... 

.... 

68-8 

667 

.... 

09-0 

65-5 

6 

47'3 

465 

44.4 

52-4 

52-8 

51-3 

44-2 

.... 

71*1 

685 

60-9 

.... 

67-3 

65*7 

7 

58-8 

467 

423 

48-7  , 

512 

497 

51-3 

.... 

74-8 

691 

680 

.... 

710 

65*4 

8 

52-7 

54-6 

57-4 

56  5 

589 

48  0 

663 

.... 

73-3 

657 

650 

.... 

75-8 

71*8 

9 

473 

50  2 

462 

554 

551 

53-0 

50*7 

.... 

59-7 

57-9 

57*1 

.... 

59  9 

C3-0 

10 

50-5 

452 

45*3 

47-4 

49-3 

45-3 

49*0 

61*3 

67-0 

60*0 

62  5 

.... 

73-7 

66*1 

11 

440 

37  0 

35  5 

41*6 

41-9 

383 

89-3 

53-0 

59-0 

55-9 

63-5 

.... 

608 

532 

12 

413 

378 

37  6 

40  5 

.... 

47*0 

43*2 

500 

.... 

50*0 

48  9 

.... 

55*6 

51-4 

13 

50- 0 

38-9 

39-4 

40-7 

397 

43-5 

43*7 

447 

52  0 

49  7 

459 

.... 

60-9 

50-9 

14 

577 

410 

42  6 

44  2 

430 

43*0 

460 

470 

53-5 

456 

45-6 

.... 

58-4 

503 

15 

463 

411 

39  1 

46-4 

48  9 

39*7 

48-3 

520 

567 

55*3 

51-9 

.... 

54-3 

53*2 

10 

340 

36-8 

346 

394 

39  6 

365 

39  2 

65-0 

68  8 

671 

667 

.... 

61-4 

66*0 

17 

355 

35-4 

310 

54-9 

36-2 

348 

33  7 

50-8 

549 

51*3 

51*5 

600 

69-5 

57*7 

18 

38-5 

35*2 

371 

38  2 

38-9 

33*7 

430 

55-8 

59  0 

48-6 

58  0 

57*1 

54*4 

19 

41  7 

38-2 

390 

41  9 

.... 

415 

41-5 

44-5 

.... 

48  3 

46-9 

60-0 

521 

55*7 

20 

49  3 

37-6 

466 

396 

39*9 

43  3 

52  3 

41*5 

48-4 

44-9 

440 

580 

49-9 

48-7 

21 

57  0 

62-3 

55  4 

54*2 

53-0 

552 

61*7 

.... 

44-9 

43  2 

40*1 

58-0 

42-7 

46*9 

22 

56.0 

44-9 

439 

46-2 

481 

42-8 

49  6 

43*5 

52-0 

49  1 

45-7 

68  0 

45-3 

61*2 

28 

550 

51-3 

50-9 

57-5 

56-4 

59-5 

58-0 

610 

570 

50  6 

50*7 

590 

56*2 

55  8 

24 

48*3 

480 

43*0 

541 

55-4 

46-2 

48*3 

60-5 

59-8 

57-8 

55*3 

610 

561 

60*4 

25 

47'7 

49-9 

547 

54-7 

53-8 

53*0 

58-5 

66  0 

69-6 

64-7 

65-8 

670 

50-1 

70*3 

26 

39-8 

48-3 

43*3 

51*4 

.... 

465 

520 

57*5 

.... 

59-5 

58-7 

68  0 

660 

63*5 

27 

40-7 

36*7 

33-7 

38*6 

40*2 

40*0 

350 

.... 

57*9 

54-7 

575 

560 

57*5 

67*3 

28 

437 

37*8 

40-0 

375 

38-1 

340 

45-3 

48-5 

518 

61-5 

49-8 

550 

59-2 

51*6 

29 

43*7 

86*5 

356 

36-2 

37-2 

29-8 

39-8 

43  3 

49  1 

44-0 

43-8 

490 

51  9 

44-2 

30 

46-5 

28-7 

28-6 

29-9 

297 

290 

28-5 

445 

62-6 

470 

47  1 

55*0 

562 

48-5 

48-46 

44-70 

44-85 

47-98 

48*68 

45*98 

60  00 

62*48 

68-96 

55-27 

5410 

68*75 

58  93 

57*28 
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TABLE  XVI. — September , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Chatham. 



Deseronto. 

Durham. 

Egremont. 

Elora. 

Guelph. 

Galt. 

Goderich. 

Gravenhurst. 

Granton. 

Hamilton. 

Kingston. 

Lindsay. 

; 

London. 

! 

Listcwel. 

Joly. 

Day. 

9 

0 

0 

0 

Q 

o 

Q 

Q 

9 

o 

O 

9 

o 

9 

0 

9 

509 

67 ‘3 

553 

45-0 

62-2 

63-7 

53-2 

54-5 

488 

51-7 

56-9 

57-0 

50  6 

53-6 

520 

47-4 

1 

67-7 

466 

60-0 

51-3 

55-8 

554 

55-9 

58-7 

65  9 

57-3 

590 

621 

561 

55-7 

55-0 

56-5 

2 

68-7 

60  7 

657 

59-6 

61*2 

62-0 

60-6 

65-7 

60-2 

63-2 

62-2 

622 

58-7 

61-3 

62-3 

607 

3 

646 

631 

68-7 

623 

65  5 

666 

65-3 

695 

65*0 

67-0 

68-1 

669 

60  9 

64-7 

62-7 

63-5 

4 

660 

647 

72-0 

676 

67-8 

— 

68-3 

71-2 

67-8 

69-3 

67-2 

67-2 

65-4 

67-4 

65  3 

68-2 

6 

69-1 

65  6 

73-7 

643 

67-7 

67-2 

66-0 

695 

69-0 

69-7 

66-7 

67-4 

643 

671 

657 

700 

6 

70*1 

69-8 

740 

66  3 

677 

718 

68-9 

72-7 

693 

700 

72-4 

70  6 

70-1 

67-8 

68  3 

703 

7 

72-9 

74  0 

73-3 

68  0 

71-0 

71-0 

70-8 

71-7 

68-7 

73-3 

77-5 

72-7 

71  1 

71-2 

710 

62  7 

8 

715 

58-5 

63'3 

61-0 

60  7 

614 

65-8 

66-6 

586 

68-5 

66-9 

583 

577 

68-8 

62-3 

57  3 

9 

68-2 

71-9 

66-0 

653 

63-8 

66  5 

68-6 

66-4 

632 

65-5 

73-3 

71-7 

65-3 

66-8 

64  0 

61  3 

10 

67-8 

61-9 

59-0 

56-3 

58-2 

56  6 

573 

62-6 

58-4 

58-7 

621 

62-3 

56-3 

61*4 

540 

51-5 

11 

68-7 

536 

52-0 

50-7 

49-5 

51-7 

53-9 

51-6 

54-0 

57-2 

56-2 

51-3 

57-9 

510 

45  5 

12 

57-8 

52-0 

51-0 

52-3 

49-8 

501 

50-6 

53-0 

49*1 

51-0 

55  0 

53-7 

49-6 

51-7 

50-7 

44-5 

13 

68-6 

54-7 

52-7 

44-6 

61-2 

54-1 

54-0 

54-1 

47-5 

52-8 

58-7 

59-1 

51-0 

55  3 

61-3 

44-3 

14 

57-7 

67-8 

65-3 

48-6 

53-8 

54-4 

.55-5 

58  9 

555 

57-0 

58  9 

567 

54-3 

59  5 

550 

510 

15 

70-0 

610 

65-6 

66-0 

670 

68-0 

69-7 

66-9 

670 

68-7 

65-5 

65-6 

00-8 

660 

63  0 

16 

61-2 

63-4 

.... 

55-0 

565 

60-3 

600 

581 

53-3 

58  2 

63-2 

62  9 

55-8 

60-4 

56-0 

51  0 

17 

551 

54  0 

47*6 

52-8 

528 

54  2 

56*9 

52-0 

54*3 

60-4 

561 

51  6 

534 

50*3 

48-7 

18 

50-7 

54-2 

52  0 

51  3 

520 

.. 

55-3 

55"5 

49-6 

532 

621 

55-5 

622 

56"  0 

52-0 

45-9 

19 

510 

52  4 

.... 

43-0 

470 

450 

49-3 

530 

48  1 

493 

562 

514 

46-0 

50-3 

46  7 

445 

20 

618 

464 

49-7 

42-6 

464 

46-5 

45-7 

49'6 

434 

48-5 

55-7 

46-6 

43-4 

48-7 

47-7 

363 

21 

61-2 

51-2 

53-3 

48-6 

51-5 

47-7 

46-0 

56-2 

48-5 

54-2 

62-5 

51-7 

48-7 

544 

530 

42  3 

22 

67-3 

54- 0 

613 

520 

56  8 

67-9 

67-3 

57-1 

51-2 

59-5 

61-9 

56  8 

52-2 

58-8 

57-7 

50-5 

23 

671 

577 

64-0 

69-3 

60  0 

66-9 

57-8 

64  1 

57-9 

62  0 

581 

572 

56-2 

602 

62-3 

55-5 

24 

655 

62-2 

740 

686 

66-7 

66-3 

68-3 

726 

65  6 

720 

75-5 

614 

65-7 

70-9 

697 

62-8 

25 

676 

68-9 

60-3 

59-6 

60-7 

.... 

64-9 

60-2 

60-7 

63-8 

72-7 

62-8 

60-2 

65-5 

59-7 

55-3 

26 

71-7 

59-2 

59- 0 

55-6 

56  3 

568 

576 

61-8 

57-8 

625 

62-9 

59-5 

57-5 

65-3 

57*7 

56-7 

27 

595 

615 

510 

500 

550 

524 

53-7 

540 

541 

50-6 

60  6 

60-1 

51-9 

53  0 

49-3 

497 

28 

68-6 

50-4 

49-3 

416 

450 

45-6 

47-8 

53-6 

47-8 

47-5 

52-9 

545 

46-7 

48  0 

43-3 

47-0 

29 

476 

i 

54  0 

510 

46-3 

46-5 

48-6 

48-5 

51-9 

468 

47-0 

559 

598 

60-8 

60-5 

49  0 

410 

30 

62-18 

58-42 

60-65 

55  03 

66*95 

57-47 

58-23 

V 

60-77 

56-50 

59-28 

63*05 

60  19 

56-24 

59-75 

57  11 

53-30 

11 
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TABLE  XVI. — September,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


* 

ft 

Northcote. 

Ottawa 

Niagara. 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

Peterboro’. 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

j Port  Dover. 

| Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

8 

Q 

« 

9 

9 

V 

O 

© 

« 

© 

© 

0 

© 

9 

o 

1 

626 

52*6 

550 

55-7 

52-2 

52-1 

52*4 

59-7 

59*0 

53-2 

55-8 

54*2 

49*7 

51*5 

64*1 

2 

67-7 

56-6 

600 

54-3 

657 

58-7 

55-4 

58-3 

67*0 

54  7 

58  8 

59*5 

55*7 

555 

56-7 

3 

69*6 

59-8 

673 

59*3 

626 

62*2 

60-4 

631 

67*8 

61*4 

54*1 

64-7 

586 

60*5 

629 

4 

68-7 

624 

68*0 

58-7 

657 

64-4 

61-7 

73-2 

733 

68*6 

69  7 

71*3 

63*4 

70*0 

66*8 

5 

668 

63-7 

69-0 

590 

69-5 

.... 

.... 

72-0 

67-7 

67-4 

731 

65-6 

720 

66  9 

6 

69-0 

64-7 

70  7 

63-5 

696 

677 

66-4 

71-5 

76-7 

653 

67-4 

71*3 

673 

70*0 

664 

7 

69-6 

68*8 

72  3 

61  7 

696 

70*5 

72-7 

745 

73-5 

66-1 

70  4 

72-4 

70-7 

71*0 

70-1 

8 

65-3 

69-9 

733 

65-7 

65-0 

71-6 

75  0 

685 

77-8 

72  1 

72  1 

70  8 

60-4 

74*0 

696 

9 

55  7 

58-8 

71-7 

56  2 

567 

586 

61-4 

66-3 

77  3 

71  4 

68  4 

68-9 

57-2 

66  5 

641 

10 

64-2 

66  1 

74  7 

493 

65-0 

65-8 

70  4 

66*5 

71*0 

69-4 

727 

64  5 

61  4 

71*0 

68-1 

11 

55*7 

58  3 

59-7 

45  5 

56  7 

57-7 

57-0 

637 

66  3 

63  4 

631 

603 

54*1 

59  0 

58  9 

12 

499 

546 

547 

39  2 

52-7 

.... 

57  6 

.... 

564 

581 

55  7 

50*4 

58  0 

521 

13 

47-6 

498 

530 

41-3 

48-3 

47-2 

50  0 

56-0 

62  6 

53-2 

52-8 

53  5 

46  8 

53-5 

61*6 

14 

60-8 

55-9 

577 

42-3 

50-3 

53-0 

574 

52-5 

64*7 

68*4 

58-1 

55-2 

46*4 

57  5 

561 

16 

60  5 

614 

59  0 

517 

540 

530 

550 

60-0 

67-5 

• 62-4 

61*1 

62-9 

49  4 

560 

57*4 

16 

61-8 

668 

69-7 

520 

673 

60-5 

667 

651 

67-5 

70  0 

66-1 

701 

53  0 

72*0 

68*5 

17 

61-2 

641 

610 

418 

54-7 

60  5 

61-4 

59-3 

640 

61*8 

621 

59  2 

58*1 

61*5 

59  4 

18 

50*4 

526 

56-0 

397 

60-9 

52  8 

550 

560 

64  5 

53-5 

591 

55*1 

48-8 

520 

541 

19 

47-8 

49  6 

61-7 

42-0 

47  3 

54-1 

— 

60  0 

59  4 

545 

47  5 

600 

56*5 

20 

47-5 

491 

49-3 

42  8 

46-0 

499 

49-7 

544 

59  7 

52  2 

52*8 

50*9 

470 

51  5 

479 

21 

424 

42  2 

43*0 

41-7 

42-5 

39  6 

45  4 

52-2 

64-3 

50-6 

514 

51*5 

40  0 

48-5 

48*8 

22 

444 

448 

55-0 

50  5 

48  7 

46  1 

494 

56-5 

65*7  . 

58-8 

59-1 

58-7 

44-7 

57-8 

54*5 

23 

54-7 

53  9 

56-3 

51-2 

49-7 

500 

54*4 

55  5 

65*3 

59  7 

58*8 

61*1 

52-4 

61*5 

57-8 

24 

54-5 

65  2 

59-7 

51-0 

570 

540 

59-7 

640 

66  0 

620 

58*1 

64  9 

51*7 

67-5 

582 

26 

62- 1 

45-4 

68-0 

56  7 

67-1 

51-7 

640 

66-8 

72-3 

68-5 

69  1 

73-9 

48-6 

72*8 

67-8 

26 

62-6 

59  6 

65  0 

46  7 

57-7 

.... 

585 

66-7 

67-4 

660 

59  8 

68  0 

66-8 

27 

60-5 

56-8 

64  7 

47  3 

557 

571 

607 

605 

67*0 

653 

62  8 

68*9 

56-3 

68-0 

58-1 

28 

53*3 

55*8 

58-7 

40-3 

63-3 

559 

57*7 

55-7 

62  0 

54*4 

55  1 

52*0 

51  7 

585 

53*3 

29 

47-5 

512 

507 

457 

48-3 

47  9 

51-0 

57*0 

59-3 

53  2 

53  1 

48-7 

44*7 

498 

47*6 

30 

53-7 

53-9 

58*0 

327 

47  9 

52-3 

54-7 

50-8 

55*5 

55  1 

55*4 

48-2 

47  9 

535 

487 

.... 

.... 

.... 

;•*• 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

55  87 

56  15 

6159 

49-17 

56  25 

5618  i 

58*65 

60*67 

66*78 

61*19 

6132 

61*41 

53-63 

60  15 

58-97 
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TABLE  XVT. — September , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

■ 1 

Anticosti,  Heath  Pt.  1 

Brome. 

Bird  Rocks. 

Day. 

o 

o 

9 

O 

O 

9 

O 

o 

O 

O 

o 

O 

O 

© 

o 

57-3 

62-4 

51-3 

55  0 

523 

52-3 

55-6 

547 

52-7 

65*8 

53-5 

57-5 

58-7 

46-0 

570 

1 

565 

58-5 

572 

563 

54  2 

602 

577 

56  0 

59-7 

6T7 

52  6 

54-0 

50-6 

.... 

56*0 

2 

63-0 

62-8 

62  3 

61-3 

56-0 

61-3 

61-8 

59-9 

63*3 

68-8 

479 

530 

50  8 

57-0 

63-2 

S 

66-0 

668 

64-3 

660 

70-7 

67  0 

64-3 

64  6 

62-7 

72-2 

523 

54-7 

51-7 

600 

£5-8 

4 

66-7 

688 

69-1 

— 

70  0 

67-9 

64-9 

67-1 

68-7 

.... 

553 

57-3 

545 

610 

58-6 

5 

64  8 

69  2 

669 

658 

720 

700 

662 

67-2 

67*3 

731 

56  5 

59  2 

553 

685 

597 

6 

74-0 

71-8 

68  5 

67-3 

70-3 

55  8 

69-1 

69-5 

71-7 

74-8 

596 

57  3 

55  2 

675 

61-5 

7 

813 

63-6 

69  8 

72-7 

66  3 

47  7 

72  0 

738 

69-0 

74-6 

57  0 

57  5 

54-5 

72-0 

63  4 

8 

647 

63*9 

64  3 

69  3 

543 

57-8 

63-2 

65-7 

68-0 

68  T 

50-8 

52-2 

56-7 

57  5 

55-4 

9 

74  5 

67  7 

659 

72  0 

55-5 

41-7 

70  5 

70-2 

717 

68-7 

50-1 

51-8 

52-3 

76  0 

57-4 

10 

62  5 

680 

56  7 

60  7 

48-7 

38  0 

61-8 

60-7 

62  0 

64  T 

55-3 

537 

53-8 

60-0 

581 

11 

55-0 

5V8 

520 

47-8 

34-8 

569 

552 

53  7 

.... 

53-6 

5>5 

52-0 

555 

1 57-3 

12 

563 

519 

49  0 

63  0 

45  3 

387 

53  1 

51-8 

56-7 

56-5 

49*3 

503 

54-5 

510 

57  1 

13 

58  6 

49-6 

53  4 

56  3 

49  2 

40-3 

57-6 

55-6 

55-1 

60-5 

51  5 

49-2 

540 

.... 

55-5 

14 

60*0 

66-8 

54  7 

60-7 

54  0 

52-8 

54-1 

55-6 

61-3 

67  2 

4S-5 

47-6 

52-2 

50-5 

53  3 

15 

743 

665 

671 

68  7 

56  0 

46 

65-2 

68  7 

69-0 

71*6 

47  9 

452 

565 

570 

57-4 

16 

00-5 

56*4 

58-3 

61-7 

53-8 

36-2 

61-6 

59-9 

61  3 

618 

52-1 

51-5 

58  0 

68  6 

59  0 

17 

55-0 

63-6 

53  0 

56-0 

54  7 

346 

55  1 

55T 

567 

577 

512 

50-7 

555 

48-5 

585 

18 

68-0 

61-4 

55-6 

.... 

44-8 

400 

57-1 

558 

647 

.... 

44-2 

45-8 

54-7 

56-0 

50*6 

19 

62-2 

50-3 

47  6 

51-3 

543 

34-8 

50  0 

49  8 

503 

527 

42-2 

37-0 

49  3 

47  5 

488 

20 

60  5 

486 

470 

49  0 

48-2 

42  9 

479 

47-7 

46-7 

53  5 

41-4 

41-5 

422 

405 

446 

21 

64-6 

53  8 

52-8 

56  0 

41-7 

49-5 

52-4 

535 

560 

60-0 

41  2 

40-2 

40  5 

395 

450 

22 

565 

54  3 

57-3 

57  7 

520 

49-3 

553 

575 

56  0 

639 

38-5 

433 

403 

49-5 

43-3 

23 

570 

62  2 

61-4 

59  0 

58-5 

51-8 

55  2 

59-9 

563 

68-7 

44*8 

360 

392 

49-5 

44  9 

24 

698 

720 

71-8 

70-7 

67-3 

51  3 

632 

70  7 

69  0 

75-8 

39-7 

37  2 

38-3 

555 

39  9 

25 

69-2 

57-8 

62*1 

59  7 

46  7 

64-7 

67-1 

72  0 

43-9 

430 

420 

67  0 

468 

26 

58-3 

60-2 

59-7 

62  7 

59-3 

440 

57-3 

604 

63-7 

683 

421 

44-8 

40-9 

58  0 

444 

27 

53-2 

54*4 

51-3 

567 

52  8 

375 

56  5 

54-8 

53  7 

547 

44-2 

442 

40-2 

59-0 

46-7 

28 

5>  0 

523 

46  4 

503 

47  0 

380 

50-7 

48-7 

51-7 

523 

43  9 

473 

428 

.... 

495 

29 

660 

49  3 

50-3 

523 

483 

34  3 

52- 1 

519 

567 

53-8 

448 

45-2 

47-0 

52  0 

51-4 

30 

61  27 

58  68 

58  24 

60  31 

5549 

47- 13 

59  10 

59  64 

60  91 

63  87 

48-53 

48  63 

49  77 

56-98 

53  00 
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TABLE  XVI. — September , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


◄ 

ft 

Bicquet. 

Belle  Isle. 

Cranboume. 

Chicoutimi. 

Cape  Chatte  / 

Cape  Magdalene. 

Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

Huntingdon. 

Montreal. 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

! 

Richmond. 

Bathurst. 

o 

S 

O 

O 

O 

o 

Q 

Q 

O 

O 

p 

o 

O 

o 

p 

o 

1 

43  9 

457 

463 

43-7 

51-7 

525 

560 

53-5 

467 

515 

542 

51-0 

545 

50-0 

64-7 

2 

497 

47-0 

60-2 

56-4 

57*3 

56-0 

52  7 

51-0 

49-7 

55-0 

68-7 

551 

505 

515 

620 

3 

453 

443 

550 

55-0 

49-2 

475 

503 

55"5 

47-2 

58-8 

60-4 

57  4 

52-7 

53  4 

61-0 

4 

457 

47-3 

58*8 

57*8 

56  0 

580 

51-7 

55  5 

52-1 

59-0 

64-2 

630 

570 

62-8 

62-7 

5 

61-5 

46'0 

600 

61.3 

61-0 

55  5 

550 

64  0 

578 

63-2 

640 

628 

61-2 

.... 

6 

63  0 

467 

61*7 

66-6 

59*3 

60  5 

48-7 

60  0 

63-9 

670 

665 

62-2 

60-2 

.... 

7 

68-8 

467 

66-0 

674 

59-2 

595 

46-3 

.... 

60  3 

678 

70-8 

69-5 

68  0 

65-3 

80-3 

8 

530 

45-7 

69-5 

62-1 

56-8 

59-5 

490 

55  5 

725 

73-3 

69-0 

595 

70-3 

80-3 

9 

60-7 

440 

558 

50*0 

51-6 

49-3 

49-5 

66-0 

60-7 

59  0 

59-8 

586 

48-8 

596 

66-3 

10 

51-8 

43-7 

65-0 

51-3 

520 

48-0 

42*5 

72  5 

55-2 

703 

697 

583 

46-2 

72-8 

57-8 

11 

625 

42-7 

53-7 

.... 

54  5 

56-2 

48  3 

61-0 

53  5 

56-2 

61-0 

59-4 

47  7 

545 

650 

12 

482 

43-7 

60-5 

50-5 

53-2 

653 

52-7 

58-5 

50  8 

53-6 

52-8 

470 

54-5 

.... 

13 

440 

43  0 

443 

42-7 

47*5 

49-0 

53-0 

495 

465 

47-8 

50-5 

47-9 

545 

45-8 

53-7 

14 

46-0 

447 

49-2 

44-1 

49-3 

495 

51-0 

515 

50-2 

564 

569 

52-6 

425 

51-2 

52'0 

16 

44  0 

41-3 

45*8 

41-1 

44  5 

44  0 

50-7 

48-5 

44  0 

50-0 

526 

489 

42-8 

467 

....  ; 

16 

466 

42-7 

48*0 

484 

497 

500 

50  8 

57  0 

47-0 

596 

57  4 

51-8 

46-7 

56-6 

57-0 

17 

52-8 

437 

64 '3 

57*5 

63-5 

64-7 

547 

700 

621 

68- 1 

68-1 

65-4 

50-3 

69-5 

60-3 

18 

470 

44-3 

46-0 

61-0 

49*3 

52-8 

552 

510 

466 

50-5 

53-8 

530 

45-2 

48-5 

613 

19 

487 

42-0 

45-7 

427 

46  5 

465 

46'7 

50-0 

45  3 

521 

470 

433 

51  5 

20 

41  5 

367 

39  5 

.... 

43-5 

4L-7 

41  5 

44  5 

412 

47-6 

48-5 

45  6 

36-7 

43  3 

50-3 

21 

40-8 

34-7 

36-0 

356 

42-5 

42-8 

40-3 

460 

40  7 

39-8 

44-7 

41*4 

38  3 

42-0 

44-7 

22 

40-6 

37  7 

35  3 

36*6 

40-7 

41-7 

41*3 

40  0 

40-8 

40-2 

44-5 

40  8 

33-7 

35-7 

46-0 

23 

44  5 

38-3 

43-6 

393 

41-5 

37-8 

43  0 

460 

43-7 

49-1 

520 

47  5 

35-0 

48-4 

43-7 

24 

43-2 

36  3 

44-7 

44-7 

403 

40  2 

39-3 

50  0 

44T 

52-3 

55-6 

492 

35-3 

48-2 

43-3 

25 

41-3 

32-7 

43-8 

40  0 

39*7 

373 

37-7 

46-0 

39  9 

46*7 

47-6 

45  8 

36-2 

48-3 

49-0 

26 

43-2 

32-7 

59-0 

525 

32-5 

44-0 

35-7 

58  5 

45  6 

63-6 

58-0 

89-8 

62-9 

27 

443 

33-3 

47  5 

450 

41-5 

39  2 

37  0 

655 

42*9 

55  8 

55-4 

48-2 

44-2 

54-9 

48-3 

28 

44-5 

360 

49-0 

46.2 

41-3 

470 

39-3 

550 

46-4 

59-2 

57-5 

49-6 

42-0 

56-2 

48-3 

29 

437 

44-3 

46-7 

47-2 

46  0 

48-0 

43'0 

58-0 

43-9 

49  6 

52-5 

50-6 

44-8 

47-4 

56-7 

30 

49-0 

447 

48-6 

49-1 

47*2 

46-8 

43  0 

500 

50-3 

51-4 

54-0 

51-7 

43*5 

45-0 

54-0 

31 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

46  79 

41-71 

50-97 

49-59 

49-29 

49  36 

46-87 

52-31 

48-68 

55-69 

57-33 

54-01 

47-06 

53-94 

57-01 
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TABLE  XYI .—September,  1886.  Daily  Mean  T empcrature. 


Chatham. 

Fredericton. 

Grand  Manan. 

St  Andrews. 

St.  John. 

Point  Lepreaux. 

Sydney. 

Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

Whitehead. 

Digby. 

Kilmahumaig. 

II 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich.  |j 

* 

A 

9 

Q 

O 

O 

e 

o 

Q 

O 

o 

0 

u 

9 

Q 

O 

o 

o 

§8-4 

59*4 

59-1 

58-6 

59-4 

540 

640 

63  1 

64-7 

64  3 

570 

61-7 

650 

67-3 

73  7 

56-3 

1 

647 

53-4 

56  0 

54-8 

526 

53-2 

565 

561 

56-2 

59  6 

52  3 

590 

58-0 

53  7 

57-0 

55-5 

2 

53-8 

55-8 

561 

57-2 

55 -5 

56-0 

53-8 

57  0 

563 

60  3 

56-6 

565 

567 

51-8 

50-3 

50-5 

3 

53-4 

54-8 

55  3 

64  6 

544 

543 

509 

54-9 

54-3 

58-7 

55-5 

575 

560 

48-9 

530 

51-3 

4 

650 

571 

57-2 

56  0 

.... 

554 

55-6 

67-5 

63-4 

53-7 

58-7 

.... 

54-6 

593 

54  3 

5 

70-2 

67-2 

62  9 

60  6 

555 

67  5 

63-5 

631 

607 

61*9 

57-8 

610 

627 

62  5 

65-7 

55-7 

6 

73*3 

70  3 

653 

680 

60-1 

57  0 

67  5 

66-9 

63-5 

641 

600 

62-4 

61-0 

6v4 

663 

52-5 

7 

77*0 

755 

670 

66-6 

572 

58-2 

71-3 

69  2 

73  4 

649 

60-1 

64  0 

66-7 

71  "U 

56  7 

51-7 

8 

570 

62-5 

60-6 

57  9 

58-6 

58  0 

61  5 

656 

64  5 

63  3 

59-8 

58  3 

650 

70-8 

62-7 

52-3 

9 

540 

561 

58-1 

58  3 

59-4 

56-5 

549 

603 

66  5 

610 

653 

59  5 

62  0 

531 

453 

432 

10 

618 

64  3 

64  8 

626 

63-7 

58  3 

63  9 

66  6 

62  4 

65  0 

59-9 

63  5 

680 

63  1 

48-0 

53-5 

11 

59  0 

5u-9 

59-3 

57-4 

62-7 

61  -6 

63  7 

636 

59  4 

62-2 

.... 

60-7 

60  3 

525 

12 

648 

554 

564 

55-4 

568 

55  7 

60  5 

60  7 

64  5 

64-5 

56  6 

60  8 

56-7 

60  8 

65  7 

54-2 

13 

60-9 

520 

551 

54  3 

53  3 

550 

55-8 

56-7 

60-5 

59  9 

554 

592 

57-0 

52  0 

55  3 

55-0 

1* 

518 

64  6 

58-2 

573 

58-4 

56  8 

56  0 

58-9 

590 

62*0 

60-6 

59-0 

60-7 

56-4 

550 

5i-8 

15 

50  7 

494 

54-3 

52-9 

521 

54-5 

50  4 

53-8 

53-5 

579 

56-6 

55-8 

60-7 

46  6 

48-0 

50-0 

16 

622 

60-6 

58-3 

58-8 

577 

56  0 

58-4 

63  1 

59  5 

63  5 

62-9 

627 

66  3 

56  9 

57’3 

540 

17 

58-8 

61  8 

62  8 

61  1 

60  6 

57  5 

65-3 

659 

66  5 

64-7 

590 

60-5 

64  7 

63  9 

64-7 

54-8 

18 

475 

.... 

550 

52-3 

61-7 

— 

530 

55  8 

54  5 

571 

55  1 

55  6 

55  2 

52-3 

47-5 

19 

48-2 

51  0 

536 

52  4 

52  4 

51-7 

56-2 

58-4 

59-5 

62  6 

55-3 

58  0 

5v7 

532 

51-7 

42  3 

20 

42-8 

43-7 

49  5 

45  9 

46  0 

40-8 

47-7 

48-2 

48-4 

53  0 

51-3 

49-8 

47  0 

46-2 

50-0 

40-5 

21 

41-5 

41*7 

46-2 

44  1 

43-8 

432 

46  0 

44  9 

453 

52  9 

47-2 

47-7 

43-7 

45*1 

46  0 

41*5 

22 

44  4 

450 

50  5 

464 

47-0 

49-0 

47  3 

476 

48  0 

53-5 

48-7 

46  5 

467 

41-3 

45  7 

458 

23 

44  1 

48  0 

52-5 

51  2 

50  1 

48-8 

48-3 

5P6 

52-2 

571 

50-8 

53-8 

510 

43  0 

443 

42  0 

24 

41-4 

447 

45  2 

443 

45-6 

46  7 

44-8 

450 

48-0 

519 

457 

44  7 

46  3 

49  1 

41  7 

39  5 

25 

53  3 

56  8 

56  8 

53-4 

— 

504 

51*9 

48  7 

59  0 

55  7 

54  9 

43  3 

43  3 

40  3 ; 

26 

44-5 

47-6 

50-6 

5)  4 

49  9 

49  8 

47-6 

53-2 

52  4 

55 '5 

54  9 

510 

51-7 

52  9 

43  3 

420 

27 

48-2 

48  0 

62-0 

51  7 

50  8 

52  5 

46- 0 

51-6 

530 

53- 1 

54  4 

51-0 

53-3 

47"  6 

39  3 

42-3  ' 

28 

54  0 

54-8 

576 

569 

56  7 

512 

56  9 

605 

59 " 2 

611 

56  7 

57-3 

63-3 

55  8 

480 

46-7 

29 

48-6 

48-8 

61-8 

508 

52  3 

515 

51  5 

55  9 

560 

698 

65  3 

56  0 

610 

50-6 

52-3 

46-0 

30 

54-18 

54-85 

56  25 

55-29 

54-29 

53-04 

55-71 

57  45 

58  24 

59-97 

55*99 

56-95 

56-26 

54-96 

53-41 

48-88 
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TABLE  XVII. — October , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


•Ava 

Victoria. 

Fort  Simpson. 

i 

Maple  Creek. 

Pleasant  Forks. 

Gleichen. 

! 

— | 

Grenfell. 

1 

Regina. 

| 

Medicine  Hat. 

Calgary. 

Qu’Appelle. 



Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

— 
Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie. 

9 

9 

O 

O 

9 

Q 

Q 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

1 

54'1> 

56  5 

63-7 

52-2 

44  5 

. . . « 

51  9 

61*2 

57*0 

54-1 

54  0 

39-6 

54-0 

56*7 

390 

2 

570 

581 

620 

50*3 

55-0 

54-2 

50-9 

59*1 

54-8 

56-0 

58.0 

45*9 

520 

55*6 

61*5 

3 

49  5 

54  5 

61*3 

52*2 

547 

66  5 

50  5 

64*3 

59  4 

53*8 

.... 

46-9 

50  3 

58*5 

50-5 

4 

50  0 

54-6 

67-5 

58'0 

56-7 

62  5 

58*  J 

62-8 

53*2 

63*2 

67  2 

50-5 

50-6 

58*8 

63  0 

5 

565 

51*8 

60*2 

50-0 

44*0 

52*4 

52  7 

561 

50*9 

51*4 

59-2 

45*2 

48-6 

52*7 

62  5 

6 

550 

47-9 

57  0 

47-5 

50-0 

48  0 

4'i  4 

612 

45-2 

49  3 

45-5 

41*9 

48  3 

54-0 

50-5 

7 

52-5 

48  0 

50-3 

50  0 

49-7 

49.9 

51  4 

56-8 

47  4 

55*5 

50*0 

401 

46-3 

53*0 

.... 

8 

510 

45-6 

46  2 

42  3 

42-5 

49*7 

46  3 

48-6 

42  7 

41*8 

45  8 

33*3 

42-3 

42*7 

54*5 

9 

46-0 

44*5 

38-3 

40-2 

32  5 

42-5 

47*2 

41*1 

40  7 

42  2 

45-8 

33  4 

350 

40  7 

52  5 

10 

46  5 

49-3 

31*5 

35-3 

37*5 

38*6 

39*3 

35-0 

35  0 

.... 

40*5 

... 

34*4 

43*5 

11 

46  5 

543 

39  5 

39-2 

33  7 

37*9 

37*8 

41*8 

37-9 

37-0 

35*2 

41  8 

39*0 

35*7 

37*5 

12 

455 

45-9 

43-2 

34  3 

37*3 

— 

3 *9 

. 48*2 

510 

41*1 

41*3 

40  7 

36-7 

42  1 

40*5 

13 

50-0 

42-3 

44  7 

40  2 

34*3 

42*1 

43*6 

48*6 

40*7 

43-7 

39*0 

16  2 

34*0 

43*3 

43-5 

14 

51*5 

43  4 

22-8 

23  3 

21*5 

250 

24*0 

32*3 

21-7 

23*0 

19  2 

10’7 

22-3 

18*3 

37*5 

15 

51-0 

44-9 

25-0 

24-5 

21*0 

233 

22*5 

25*2 

15  0 

21-3 

22-8 

17*2 

153 

20*7 

28-5 

16 

48*0 

40  3 

24*8 

2S-0 

21*0 

.... 

31-5 

26  6 

15  6 

26*5 

335 

28*4 

19  0 

267 

32  0 

17 

40-0 

48  1 

35-2 

30-5 

22*3 

30  7 

350 

30-9  | 

25-3 

31*5 

.... 

30-8 

.... 

29*3 

36-0 

18 

40  0 

41-3 

37  5 

38-2 

22-5 

38-8 

31  8 

33-7  1 

34*0 

37*7 

37-5 

30  1 

34  3 

381 

89*0 

19 

40*5 

42-6 

37-5 

32-8 

29-7 

31*2 

27*1 

32  8 

35  0 

31*5 

31  5 

33-2 

33  3 

31*5 

39  0 

20 

48*5 

44  3 

41-0 

49-2 

34  5 

41*7 

35*3 

45-5 

46*7 

40*2 

43  2 

40-4 

35  0 

45  0 

55-5 

21 

46  5 

43  1 

49  8 

48-2 

43-7 

48-4 

43*4 

49*5 

507 

51*3 

49  8 

33*7 

43-3 

44-7 

52  0 

22 

460 

44  1 

46-7 

46*0 

48*8 

498 

46-6 

51*2 

49-7 

46  7 

39*7 

34  6 

42-0 

45*3 

48-5 

23 

48  5 

48  8 

37-7 

40  0 

315 

395 

42*1 

43  2 

38-7 

41-6 

38*5 

29 -e 

32-0 

38  0 

49*5 

24 

51-5 

48-2 

33  5 

28*8 

33-7 

26-5 

25*3 

3S*3 

33*7 

26  8 

35  4 

25*7 

27  3 

355 

25 

47*5 

49  4 

46-0 

37-2 

35  5 

32-2 

32*9 

49*7 

44-7 

33*9 

41*5 

36  *u 

32-0 

40*3 

35*5 

26 

48-5 

47  8 

50  5 

40-0 

46-7 

38*0 

41-8 

53  3 

53*4 

424 

40  5 

38*7 

33-0 

46-3 

44  0 

27 

47-5 

45*7 

56-0 

44  8 

51*3 

44  2 

42-2 

51-7 

45  7 

482 

462 

88-6 

37*7 

50  0 

40  0 

28 

46*5 

41*1 

49  5 

44*5 

40  5 

.... 

47*9 

48*7 

39*2 

49  5 

50  0 

36  6 

39-3 

47-0 

50-5 

29 

42  5 

38-2 

41-2 

382 

32*3 

40-5 

42‘6 

40*0 

33*7 

40-6 

45  5 

27-7 

32-0 

39*3 

48-0 

SO 

45-0 

46-0 

4U-0 

34-5 

34*7 

39*0 

39*5 

38*8 

319 

38*4 

44*3 

29-5 

28  0 

360 

44*5 

31 

415 

46  2 

33  0 

34-8 

33-7 

330 

36  9 

35*5 

1 

34-9 

37*5 

32-1 

.... 

36  9 

46*6 

48-59 

46-98 

44-39 

40*49 

38*24 

41-63 

40*82 

45*67  1 

40-82 

41-70 

43*25 

34-79  J 

37*20 

4158 

45*37 
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TABLE  XVII. — October,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Indian  Head. 

Mlnnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hill  view. 

St.  Albans. 

II 

Axe  Lake. 

Barrie. 

Bala. 

Beatrice. 

• 

Brampton. 

;l 

Cornwall. 

Conestogo. 

< 

A 

• 

o 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

9 

9 

o 

e 

0 

© 

51-6 

39-9 

483 

35  6 

37  1 

492 

51-7 

34  2 

37-7 

37-3 

34  9 

470 

38-8 

38  4 

1 

503 

52-6 

504 

66  2 

565 

55  8 

59-2 

35  5 

40-7 

36-9 

380 

50  0 

41  2 

43*3 

2 

45  0 

47-7 

49  0 

521 

• • H 

.... 

52  5 

575 

48-0 

.... 

47-3 

46-6 

53  0 

52  5 

46-7 

8 

42  3 

57-1 

55-4 

592 

67  6 

64  0 

71-0 

48  0 

51-8 

505 

49-2 

410 

52-5 

60-7 

4 

33  3 

56  6 

52  5 

58  9 

57-7 

65-5 

61-7 

42  8 

500 

44  6 

44  5 

460 

48-4 

47-8 

5 

382 

54-7 

49-4 

48-2 

48-3 

505 

53-8 

46  7 

51-5 

52  5 

455 

460 

510 

48-6 

6 

420 

57  0 

55-0 

59  2 

57  3 

570 

51-5 

60-5 

561 

52  3 

521 

470 

52-3 

49-8 

7 

410 

44-8 

54  0 

— 

53  7 

46  2 

52-5 

67-3 

62-3 

55  5 

557 

62  0 

59-3 

53-8 

8 

41-5 

44-9 

42  1 

51-9 

• • i. 

54  2 

43-8 

48-0 

58-0 

63-6 

49-4 

56  8 

64  0 

626 

56  3 

9 

380 

377 

38-0 

42  4 

— 

38-0 

40-5 

57-0 

.... 

56-4 

575 

68  0 

618 

56  2 

10 

36*» 

36- 1 

36-3 

37-9 

37-7 

41-2 

363 

69-7 

642 

57-6 

60  0 

64  0 

64-2 

56  7 

11 

32-5 

41-5 

379 

386 

36-4 

44-5 

475 

51-0 

60-6 

551 

54  0 

640 

55-1 

59-2 

12 

34  0 

40  6 

40  7 

44-5 

465 

42-3 

40-5 

468 

52-2 

50  5 

482 

56  0 

45-8 

56-8 

13 

39-8 

32' 6 

26  7 

38  3 

39-7 

33  2 

31-3 

556 

58-4 

55  3 

54  9 

570 

59  1 

58-4 

14 

40  0 

22  4 

22-0 

30  1 

.... 

28-4 

25  5 

25-7 

32  7 

40-1 

35  6 

34-2 

48- 0 

46  6 

52-6 

15 

39-7 

25-4 

26  8 

301 

.... 

30-1 

320 

29-0 

21 '8 

30  6 

30  7 

28-1 

33  0 

31  5 

32-8 

16 

390 

26  6 

28-2 

333 

.... 

323 

37  3 

350 

.... 

37-4 

342 

39  0 

34  4 

34-0 

17 

35  5 

38  0 

37  6 

43  0 

42-4 

41-2 

47-0 

28-5 

39-5 

34-9 

310 

41-0 

39  1 

38  6 

18 

36-5 

36-5 

34  9 

43  3 

43-9 

400 

34-0 

42  7 

469 

45  9 

432 

44  0 

41-5 

45*1 

19 

40-7 

37-6 

40  6 

43-2 

398 

41-3 

40-5 

57  2 

66-2 

57-7 

580 

57-0 

65-2 

59-5 

20 

38*8 

455 

49-4 

52  9 

52  6 

51-2 

523 

39  3 

42-6 

42-8 

44-0 

42-0 

457 

42  3 

21 

43*7 

46-7 

48-2 

507 

.... 

604 

33-8 

55-7 

48  2 

52-9 

47-7 

48-8 

51  0 

541 

52-5 

22 

41-3 

452 

38  6 

.... 

49-7 

38-2 

45-7 

39-5 

44-5 

41-6 

39-0 

510 

40  1 

43-8 

28 

39-5 

29  6 

29-1  | 

346 

.... 

... 

32-8 

29-7 

46  0 

— 

49-4 

47-2 

48-0  1 

570 

48  0 

24 

393 

301 

33-3 

341 

33-3 

30-2 

39  2 

31-5 

42-2 

36-6 

35.5 

380 

48  7 

42-8 

25 

42  5 

37-4 

37-9 

39  3 

.... 

387 

360 

41-0 

31-3 

30-6 

41  6 

30-1 

35  0 

36  4 

334 

26 

475 

375 

41-5 

42  7 

42*1 

41-8 

47-8 

36-3 

38-3 

42-4 

38  7 

39  0 

396 

38  6 

27 

41'7 

43  9 

43-5 

49-5 

.... 

47  0 

45  0 

53  0 

440 

419 

44-2 

45  1 

43-0 

456 

44-1  | 

28 

42  5 

41-9 

381 

460 

44-3 

38-5 

38-7 

420 

45  4 

44  8 

433 

42  0 

42-9 

474 

29 

43  3 

42-4 

39  4 

49-0 

44  9 

43-7 

463 

37-7 

48-8 

42  1 

43  5 

44  0 

43  9 

57-6 

30 

40  5 

40-6 

37  5 

48  2 

.... 

38  8 

39  0 

45  5 

.... 

43-4 

321 

510 

46  4 

48-2 

31 

40-79 

4107 

4027  • 

44-90 

44  97 

42-45 

44-90 

43-53 

48-45 

45-81 

44-66 

49  06 

48-17 

47  67 
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TABLE  XV[£. — October , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Day. 

Chatham. 

Deseronto. 

Durham. 

Egremout. 

Elora. 

Guelph. 

Galt. 

Goderich. 

Gravenhurst. 

Gran*  on. 

Hamilton. 

Kingston. 

£ 

CS 

00 

London. 

* 

o 

00 

3 

Joly. 

o 

O 

0 

Q 

O 

V 

O 

© 

e 

0 

© 

O 

© 

c 

» 

o 

1 

40-0 

41-2 

*370 

35-3 

38-0 

37-3 

38-4 

42-9 

38-2 

39-5 

43*4 

41*4 

368 

39-6 

367 

31-9 

2 

365 

44-4 

44*0 

38-6 

39-7 

42-3 

42-0 

440 

40'1 

405 

46-2 

44  8 

38-7 

42-0 

40-7 

36-6 

8 

42-2 

522 

50-3 

45*0 

40  8 

.... 

447 

51-5 

49-1 

46*8 

52*4 

51-6 

46-0 

45-7 

47*3 

46*4 

4 

55*1 

53-6 

50*7 

49-3 

50-5 

47*3 

.... 

54-0 

25*4 

52*2 

56-3 

54-5 

50-5 

62-9 

50-0 

45-7 

5 

52- 0 

49-5 

49-0 

433 

48-3 

484 

49-4 

50-8 

44*7 

50  0 

51*2 

53*7 

46-4 

546 

47-3 

42-5 

6 

47*7 

49-0 

54-0 

47*6 

49-0 

490 

48*6 

530 

46*2 

50*3 

529 

51-9 

49-3 

49*7 

49-7 

47-7 

7 

53*3 

50*8 

570 

476 

51-2 

51.9 

523 

55*6 

52-2 

54-5 

54-9 

51-8 

50-3 

51-7 

590 

51.9 

8 

58*8 

54-5 

63  0 

54-0 

540 

55-7 

60-1 

50-5 

55-6 

59-8 

59-5 

56-7 

57-2 

57-4 

58-0 

69-8 

9 

63  2 

600 

63-7 

57*0 

56  8 

60-5 

620 

61  2 

572 

60*7 

651 

60  5 

59-2 

57-2 

600 

60S 

10 

56*5 

58  3 

64  7 

553 

58-2 

.... 

61-5 

62*3 

56*0 

61-8 

64-8 

60  7 

59*7 

57  >6 

59-3 

60*7 

11 

536 

61*0 

.... 

56-0 

I 58-2 

59  6 

62-3 

58-7 

61-2 

67-0 

60-6 

57*6 

586 

623 

61-8 

12 

633 

530 

60-6 

593 

59  3 

60  6 

61-2 

55-6 

61-5 

65-2 

569 

57-8 

618 

5?-3 

51-0 

13 

56-0 

48-0 

61*7 

5S-6 

550 

553 

.... 

650 

49*5 

64  3 

56-2 

49-2 

47-8 

62-6 

55  0 

47*8 

14 

61*7 

59*8 

60-0 

56-6 

557 

55-3 

57-3 

60  6 

56-2 

58*5 

58-7 

60*2 

57*0 

607 

420 

54-5 

15 

52*8 

46-6 

39-7 

38*6 

39-8 

424 

44-7 

459 

379 

41-7 

50-2 

49-6 

38-4 

45  6 

31*3 

30*3 

16 

39*0 

31-0 

33  0 

28-3 

31  0 

31-8 

41  2 

38-4 

30-1 

34-5 

37-6 

329 

282 

35-2 

37-0 

24-6 

17 

51-5 

40-7 

37-7 

350 

365 

.... 

39-8 

424 

36  1 

43-8 

43-3 

39  0 

35  6 

46-1 

37-7 

31-6 

18 

48-2 

39-0 

41-3 

350 

38-5 

38  5 

39  5 

41-9 

33  7 

41-5 

430 

39-3 

35-3 

39-9 

47-7 

30  9 

19 

551 

420 

51-0 

42  6 

44-2 

33-8 

42-6 

528 

45-2 

497 

44-7 

43-7 

43-0 

47*7 

610 

41-7 

20 

63*6 

60*5 

61-0 

57-8 

55-3 

60-3 

61-9 

58*5 

61-3 

59  8 

58-3 

58-5 

61*4 

— 

53-6 

21 

43*5 

42-9 

44-0 

40-6 

410 

44  1 

.... 

47-4 

431 

42-7 

48-4 

471 

407 

45  1 

46  3 

38-6 

22 

51*5 

48-6 

51*7 

54-0 

550 

48-7 

51-5 

52-2 

505 

52-8 

56-4 

55  4 

473 

52  2 

43  3 

45*3 

23 

54-0 

409 

483 

42*6 

44*5 

42-7 

436 

499 

40  7 

46-2 

46-1 

41  9 

40*1 

46-9 

520 

38-5 

24 

610 

53-2 

557 

51  3 

52-2 

52  2 

57-2 

480 

579 

53-2 

482 

46-7 

54-5 

41-3 

47-3 

25 

45*0 

46-1 

40-3 

38*6 

38-2 

422 

43-8 

42-2 

388 

40-3 

47  2 

45  4 

38-8 

42  5 

300 

31-7 

26 

37-8 

37  2 

340 

27-7 

31-0 

32-4 

33  3 

35  9 

30  7 

338 

370 

35  7 

31-3 

35  3 

367 

30  3 

27 

40  2 

41*3 

39-7 

36  6 

37-5 

377 

37  9 

38-8 

39  9 

392 

41-0 

391 

41  3 

4o-2 

44-3 

337 

28 

425 

47-3 

440 

41-6 

43-0 

42  7 

43-4 

44  7 

436 

42-5 

450 

44  9 

425 

43-5 

460 

42-6 

29 

47-7 

47-2 

47  0 

44  6 

45-7 

46-2 

473 

48-3 

45-8 

45  3 

48  6 

46  8 

458 

46-9 

47  7 

43-5 

30 

457 

50-2 

47-3 

453 

46-5 

469 

47  2 

42-5 

45  2 

45  0 

49-9 

48  5 

445 

45  "9 

45  0 

41-7 

31 

43'8 

51-4 

47-3 

44-0 

49  0 

.... 

47-8 

44-2 

27-8 

462 

51  0 

48  2 

44-9 

451 

44-7 

455 

50-40 

48-43 

48-90 

44  96 

46-82 

46-82 

47  89 

50-70 

45  88 

49-19 

51-49 

48  98 

45  71 

49-23 

47-25 

43-57 
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TABLE  XVII. — October , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Northcote. 

Ottawa. 

Niagara. 

Port  Arthur. 

Parry  Sound. 

Pembroke. 

Peterboro’. 

Point  Clark. 

Toint  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

■ 

Ridgetown. 

St.  George. 

< 

A 

# 

© 

V 

O 

O 

© 

O 

© 

9 

O 

© 

o 

© 

0 

34-7 

36-8 

40-3 

35-3 

37-7 

41-8 

444 

44  0 

453 

395 

40-9 

39-6 

34-7 

39-5 

38-8 

1 

332 

87-3 

42-7 

37-2 

423 

39-3 

39  4 

50-6 

44  3 

43  7 

437 

44-0 

35  4 

4L-5 

41  6 

2 

•43  4 

48-1 

47*7 

49-7 

52  3 

.... 

552 

.... 

49-8 

50  0 

47-9 

46-7 

455 

46*6 

3 

48-8 

50'0 

567 

440 

512 

48-9 

52-0 

53-8 

58-5 

55-5 

551 

561 

45  3 

535 

50  5 

4 

430 

469 

51-3 

45-2 

463 

43‘5 

48-0 

47-7 

57-5 

55-8 

52-0 

51-5 

41  3 

54-0 

576 

5 

47  8 

46-8 

49  3 

49-0 

47-1 

47-2 

48-7 

52-0 

590 

50-6 

50-0 

52-0 

48-3 

500 

49-5 

6 

«2'3 

49  6 

52-0 

50-0 

51-5 

53  5 

52-4 

58-8 

61-3 

511 

54-0 

55-7 

52  7 

52  0 

521 

7 

57  0 

57-4 

59-0 

57-7 

56-1 

59-3 

59-0 

60-5 

60-3 

54-8 

59-4 

61-4 

57  3 

61-0 

57-2 

8 

55-8 

60-0 

60  3 

49  0 

57-3 

58-8 

60-7 

62-5 

617 

55-8 

58-8 

58-3 

561 

600 

59-5 

9 

55-0 

56-8 

593 

54-0 

56-0 

.... 

.... 

622 

.... 

55-8 

57-8 

60-6 

56  7 

61-0 

614 

10 

€49 

61-9 

62-0 

48-3 

58-0 

65-5 

610 

619 

62-5 

56  9 

578 

61-3 

60  0 

60-0 

59-4 

11 

463 

53  1 

643 

41-7 

53-1 

48-7 

61-7 

59-8 

62-0 

593 

658 

62-2 

460 

65-0 

63-6 

12 

47*1 

44-7 

60-3 

477 

503 

48-2 

54"7 

650 

67-0 

61-1 

611 

65-5 

43-7 

635 

59-0 

ia 

54*6 

56-5 

63-0 

47-3 

56-1 

57-6 

57.4 

61-6 

635 

61  4 

61  4 

61-7 

55-4 

.... 

57-8 

14 

390 

449 

47-3 

30-8 

37-1 

40*4 

47-4 

44-7 

523 

48-3 

48-7 

47-9 

36  7 

49-5 

43-6 

15 

282 

317 

340 

28-8 

32-2 

.... 

31-7 

36- 1 

47*5 

360 

36-6 

35-8 

27-7 

37-5 

345 

16 

337 

34-4 

42-7 

34-7 

38-9 

.... 

.... 

44-5 

500 

47-0 

487 

311 

44-0 

40-9 

17 

31-8 

36  2 

407 

38-0 

34-4 

34-8 

357 

40-8 

53  2 

43-1 

40-8 

43  3 

348 

43-0 

40-7 

18 

373 

37-8 

47-0 

48-0 

46-3 

39-6 

42-4 

50-5 

56-5 

51-3 

47-0 

55-6 

40- x 

500 

43-1 

19 

58  4 

56-1 

62-7 

433 

56-7 

58-0 

57  7 

58-2 

57-5 

60-7 

58-8 

64  5 

58-4 

58-5 

55-5 

20 

38-6 

444 

46-0 

45-7 

44-3 

431 

44-0 

445 

53-7 

46-8 

48-6 

445 

40-7 

49  0 

42-7 

21 

402 

52*2 

51-7 

48-0 

50-0 

53*3 

46-0 

54-4 

58-5 

51*4 

54-8 

545 

50-0 

51-5 

47-9 

22 

351 

39  5 

453 

447 

42-7 

42-3 

42- 0 

48-3 

555 

494 

48-0 

510 

36-8 

48-0 

43-9 

2a 

44-0 

433 

52-7 

38-5 

49-7 

.... 

55  2 

.... 

561 

56  8 

594 

42-4 

59-5 

54-8 

24 

41-2 

43*3 

453 

315 

36-0 

40-1 

46-7 

4L-0 

57-0 

44-6 

44  7 

42-5 

37-7 

50-0 

46-7 

25 

28-9 

33- 0 

37-0 

31-0 

34-3 

32-5 

33*4 

34-0 

420 

367 

36-7 

35-7 

32-7 

37-0 

40-7 

26 

35-5 

365 

42-7 

33-7 

39-7 

33-6 

42-7 

391 

42*3 

40-5 

413 

40-3 

33-7 

40-5 

43-5 

27 

48-7 

42  5 

47-7 

34-2 

45-1 

42  7 

45-7 

46-1 

40-5 

45-1 

43-9 

43  2 

35  4 

40-0 

44-0 

28 

48-4 

45-5 

47-7 

36-7 

46-0 

461 

48-0 

48-5 

42-0 

47  3 

47-0 

48-0 

36-7 

46-0 

48-0 

29 

47-7 

45-6 

483 

42-7 

43-1 

51-9 

51-7 

41-3 

48-3 

46-9 

49-3 

43-3 

450 

48-5 

49'9 

30 

48-7 

47-9 

47-7 

45-2 

431 

41-0 

.... 

48-1 

49-7 

46-4 

44-4 

455 

48-0 

31 

44-46 

45-81 

50-15 

42-30 

46  29 

46-82 

48-25 

50-64 

54-27 

50-11 

50  56 

51-04 

43-35 

50-15 

49-06 

18 


112 


METEOROLOGICAL  TABLES, 


TABLE  XYII. — October , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


•jlycL 

Stoney  Creek. 

Saugeen. 

! 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brome. 

Bird  Rocks. 

0 

0 

Q 

& 

O 

o 

o 

o 

• 

9 

O 

9 

V 

9 

o 

i 

41  3 

41-1 

37-5 

420 

37'3 

30-3 

41'3 

39-5 

40-7 

40-8 

50-3 

47  7 

35-5 

42  0 

50-7 

2 

433 

434 

40-9 

42*7 

35-0 

460 

44  0 

41-2 

44-7 

45-3 

41-5 

38-8 

41-0 

S3  5 

42-6 

3 

50-2 

489 

42*0 

.... 

48-7 

49  8 

47-1 

46-3 

46-3 

40-8 

420 

39-7 

455 

45-5 

4 

543 

52*4 

51-4 

54'7 

47'3 

393 

52  3 

523 

49-0 

57‘0 

44-5 

450 

475 

52-0 

48-3 

5 

49-0 

50  3 

49'7 

53-0 

43-5 

57  0 

50-7 

519 

50-7 

57-9 

39-6 

40-0 

42-3 

44-5 

46-0 

6 

50-8 

484 

48'0 

50-3 

44-3 

55-2 

48-3 

48'7 

48-3 

549 

421 

422 

43  8 

50-5 

47-0 

7 

55  0 

578 

53-4 

50-3 

50-2 

51  8 

50-5 

52-8 

51-3 

58-3 

39-8 

390 

44-0 

48-5 

42-5 

8 

61-2 

592 

57-7 

56-7 

57-0 

49  3 

55  3 

583 

54-3 

61  7 

44-4 

435 

45-0 

53-0 

48-9 

9 

64*8 

596 

58'2 

573 

58'3 

48'0 

603 

59-9 

58-0 

62-1 

48-4 

460 

47-7 

55  "5 

49-3 

10 

62-5 

60-5 

60  0 

... 

60'7 

55  7 

60'7 

60'4 

58-0 

.... 

39-5 

410 

42  8 

54-0 

43-8 

li 

65  0 

60*0 

58'8 

600 

62-0 

39-3 

59'2 

58'5 

58-3 

62-8 

41-7 

38  0 

410 

55  0 

43-8 

12 

68-7 

56-6 

626 

653 

67' 0 

41'3 

60'5 

62  6 

640 

64-8 

41  2 

400 

410 

51-5 

45-1 

IS 

66-5 

62-8 

63'2 

63-0 

44  5 

47'8 

53  5 

62-2 

.... 

65-2 

361 

87-8 

41-5 

40  5 

410 

14 

625 

60  9 

57' 1 

61-3 

58-8 

39-3 

58'8 

57-4 

.... 

59-7 

40-5 

38-5 

425 

51  "5 

43-6 

15 

475 

46  1 

420 

477 

37-5 

22'5 

476 

46'2 

.... 

51-5 

46-0 

467 

44-0 

.... 

48-6 

16 

353 

35-3 

31-2 

37  0 

36-5 

240 

33  9 

34'3 

.... 

386 

22-5 

32-5 

42-5 

29-5 

40-0 

17 

44-2 

390 

41  -9 

.... 

32-8 

30-2 

37-7 

42'9 

57-3 

.... 

32-2 

30  5 

28  7 

31-0 

S3"  9 

18 

435 

36  3 

394 

41-7 

29  8 

35-5 

39  0 

39-9 

41-0 

48  5 

35-2 

37-3 

42-0 

36  0 

38-3 

19 

44-8 

504 

45'7 

46' 0 

45  7 

51-9 

43-9 

43-4 

45-7 

59-1 

38-5 

37-2 

30  0 

.... 

41-8 

20 

57-0 

59- 1 

613 

62-0 

50.5 

36-8 

524 

591 

59-7 

709 

429 

42-3 

41-8 

54-0 

46-5 

21 

47-5 

44-7 

435 

47-3 

40 '0 

50  0 

47-7 

45  2 

46  7 

48-3 

43-1 

432 

46  2 

44-0 

47-2 

22 

55*7 

50-2 

51-0 

550 

48'0 

431 

513 

50  0 

54-7 

540 

! 375 

34-0 

33-8 

48-0 

41-5 

23 

46*3 

47*2 

45' 1 

49'3 

45-0 

43  6 

45-1 

44  7 

463 

535 

33-9 

338 

34-7 

33-5 

37-1 

24 

465 

52-8 

53-5 

.... 

41'5 

32-8 

50-1 

537 

62- 0 

.... 

31*6 

28  5 

31-0 

37-0 

35-0- 

25 

47-0 

39  5 

417 

47-7 

32'3 

23'5 

46'4 

44  5 

48-7 

46-2 

37  7 

395 

38-8 

42-5 

40-0 

26 

37*0 

32*7 

32-4 

36'7 

41-0 

27'0 

35-3 

34'4 

37  0 

38-1 

30  0 

300 

31-7 

325 

35-2 

27 

43' 0 

369 

38'0 

41  0 

345 

28'1 

4Q'3 

38  6 

42-3 

413 

36-2 

37-5 

38-0 

390 

408 

28 

4^8 

43' 9 

429 

45'7 

•36-3 

29-5 

44-4 

43*3 

45  3 

41-9 

361 

28-5 

40-0 

44  5 

43-3 

29 

495 

42'4 

45  8 

47-7 

48' 0 

38  5 

47-8 

46-5 

46  0 

48-0 

35-4 

34-5 

36  0 

— 

41-7 

36 

465 

41-0 

457 

50  7 

43  3 

44-1 

49'8 

48-5 

483 

49-7 

39-1 

360 

36-8 

49-5 

44-7 

31 

46-7 

40'5 

46-7 

.... 

468 

50  8 

50-4 

48'4 

47  0 

.... 

37*5 

362 

36  2 

460 

42-3 

50*45 

48*42 

48-10 

5046 

44-72 

40-77 

48-57 

48'89 

49-75 

53*08 

39-22 

38-31 

39-52 

44-45 

1 

43-11 
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TABLE  XVII. — October , 1836.  Daily  Mean  Temperature . 


1 

Blcquet. 

Belle  Isle. 

I 

Cranbourne. 

Chicoutimi. 

© 

85 

ja 

u 

© 

a 

a 

O 

! 

Cape  Magdalen. 

j Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

c 

o 

bo 

□ 

s 

1 Montreal. 

t 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

1 

| Richmond. 

L _ 

Bathurst. 

| 

•xva 

Q 

© 

© 

© 

O 

© 

© 

o 

O 

! ° 

0 

c 

e 

© 

40-7 

440 

39  6 

39  9 

45-8 

45-7 

44-0 

44  5 

43  4 

400 

431 

43-4 

36-0 

40-3 

56-3 

1 

39  0 

42-0 

32-7 

35-4 

39'2 

39  8 

447 

38-5 

38-9 

357 

38-7 

39  3 

33-7 

36*2 

49-0 

2 

44*0 

380 

43-0 

48*6 

39*8 

50’2 

425 

42-5 

445 

46-6 

45*8 

34-8 

41-8 

.... 

2 

42*3 

43-3 

450 

46-2 

47-0 

46-8 

46  5 

48  0 

441 

50-2 

49-1 

45-8 

33-0 

48-0 

60-0 

4 

42-6 

39*3 

42*8 

38-0 

40-7 

40-2 

405 

40- 0 

43-3 

45-6  i 

46-5 

44  7 

34  0 

40-2 

61-7 

5 

43*0 

38-3 

452 

46-0 

46-3 

443 

42  3 

470 

41-5 

47-2 

50-6 

47-2 

34-5 

42  2 

583 

« 

39*5 

410 

50  3 

44-0 

39-0 

420 

390 

48-5 

3S-8 

48-6 

50*5 

48  0 

83  0 

43-9 

45'0 

7 

48-5 

42-0 

52-5 

48-8 

47-5 

44-5 

44-5 

52-5 

52  5 

55  9 j 

59  0 

51-4 

34-5 

50-5 

— 

8 

48  0 

42*0 

53-7 

53-8 

51-2 

517 

47-8 

635 

50-6 

59-0 

62-2 

59  9 

35  0 

53-8 

61-7 

0 

450 

40-3 

59*5 

436 

41-0 

42-3 

42-2 

52-5 

464 

55'7  | 

.... 

49-6 

33  2 

§2-2 

10 

46*2 

333 

57-0 

47-0 

430 

45  5 

39-7 

610 

47*5 

610  1 

62-7 

57"  1 

34  3 

60  6 

56-3 

11 

43*0 

433 

48-6 

39  0 

41-2 

41-8 

41  3 

570 

41-8 

50-1 

52-0 

49-1 

425 

49-3 

51-3 

12 

36-5 

373 

370 

36-0 

37-3 

35*7 

37-8 

445 

36-1 

458 

43  6 

421 

37  5 

390 

45-3 

12 

463 

34*7 

46-3 

460 

47  0 

48-5 

40  0 

49-5 

4S9 

58-8 

53-8 

49  8 

35-7 

48-3 

48-8 

14 

45-7 

42*7 

45  0 

50.1 

4H-8 

i>0 " 3 ( 

47-5 

57-0 

48-4 

446 

48  6 

498 

40-3 

45-6 

56-0 

15 

303 

37-0 

24-0 

32  4 

335 

30*7 

44-7 

30  0 

31-4 

30  1 

32  3 

29-9 

30-7 

300 

34-7 

16 

33'2 

300 

27  5 

313 

31-5 

30-8 

29  S 

31-5 

31 -G 

32-7 

.... 

31-2 

24-7 

31-6 

.... 

17 

35*8 

29*7 

Sl-5 

31-1 

35*7 

32-0 

335 

37-5 

337 

36  1 

38-4 

36  3 

33-0 

363 

38-7 

18 

39*2 

4L0 

33-0 

32-6 

38-5 

36-2 

37-0 

44-0 

38-1 

38-6 

41-2 

38-2 

29-0 

35-3 

45-3 

10 

490 

450 

525 

48-6 

56-0 

52-3 

40  5 

53-0 

54-4 

55*8 

54  4 

51-7 

29-0 

51-5 

53-7 

20 

41-5 

433 

40-7 

43*7 

460 

48-5 

49  3 

49-5 

43-3 

44-5 

48-5 

46"  3 

305 

44-4 

44-7 

2L 

40*3 

36*3 

40-8 

370 

39-5 

39-5 

36*7 

52-0 

40-2 

51-2 

50-0 

42-7 

31-8 

48-5 

40-3 

22 

36*5 

31*3 

31-5 

39-0 

34  5 

330 

35-3 

36-5 

35-9 

35-8 

40-1 

37-8 

332 

13  1 

43*7 

23 

34-5 

.... 

33'3 

32-7 

33  0 

31-7 

31-2 

40-0 

38-3 

48-0 

.... 

37*1 

34-0 

39-0 

.... 

24 

37*5 

• • • • 

37-7 

35-1 

35-5 

36-0 

. 36-8 

42-5 

36-4 

441 

437 

39-5 

335 

39-8 

39-0 

25 

32-7 

.... 

30-0 

281 

30  3 

27.5 

31*0 

34  5 

31*1 

34  1 

34-6 

35-1 

34-0 

32-2 

39-3 

26 

363 

.... 

31*2 

23-2 

35-2 

395 

33-2 

35-5 

34-1 

37-5 

37*0 

34-6 

345 

«-• 

36-0 

27 

38*5 

.... 

39*3 

30-1 

37-5 

35-5 

35  7 

44  0 

36-1 

41.3 

430 

394 

37-0 

39-2 

37-7 

23 

37-5 

.... 

40-2 

37-8 

38-8 

34  0 

36-3 

460 

34-5 

42*1 

43-7 

41-8 

37-0 

46-5 

38-0 

20 

367 

.... 

43-3 

32-1 

37-5 

36-8 

35-5 

49-0 

331 

42-5 

45-5 

42-1 

37-3 

46  1 

39-7 

30 

35*3 

35*7 

% 

40  0 

1 £2 

i A 

32  2 

37-0 

37-5 

465 

31*1 

4P9 

.... 

44-1 

34-0 

46  9 

.... 

31 

40  13 

38-79 

41  02 

3S-53 

40-31 

40-32 

19-47 

44-94 

40-16 

45  20 

46-65 

43-57 

34-04 

42-81 

46-80 
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TABLE  XVII. — October , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 

m 


◄ 

P 

Chatham. 

Fredei-Ictcn. 

Grand  Manan. 

BO 

* 

£ 

'O 

fl 

w 

— — ■ 

St.  John. 

! 

Point.  Lepreaux. 

Sydney. 

Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

1 

Yarmouth. 

! 

White  Head. 

Digby. 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

£ 

» 

■*3 

a 

3 

P* 

V 

V 

Q 

Q 

Q 

© 

O 

A 

Q 

o 

o 

A 

© 

* 

« 

1 

48*3 

52*9 

55-1 

545 

545 

537 

593 

623 

60-0 

61-7 

5S*5 

59-7 

62-7 

528 

51-7 

500 

2 

38-5 

39-7 

40-8 

400 

396 

42  2 

49-7 

44'3 

470 

52-3 

43-4 

50-5 

4p0 

49-2 

59  0 

45-5 

5 

43-1 

.... 

47-0 

44-8 

445 

.... 

44-3 

42-8 

44-3 

479 

43-7 

468 

.... 

401, 

433 

43 '• 

4 

510 

50  3 

52  8 

511 

50"S 

52-7 

48  9 

49-6 

567 

549 

52  9 

53-1 

51-7 

45-8 

47-7 

47# 

5 

44-5 

47-7 

505 

526 

491 

51-8 

46-5 

49-0 

47  5 

53-0 

49-6 

46-4 

50-0 

50-3 

43-0 

40# 

6 

47-8 

48-3 

53-3 

512 

49  6 

50-5 

47-3 

505 

49  0 

54-6 

49-9 

49-5 

51-7 

43-9 

42-7 

450 

7 

42-2 

457 

48-5 

47  3 

46-7 

45  0 

42-5 

46-2 

490 

49-1 

48-1 

443 

51-7 

45-4 

37  0 

38*5 

8 

521 

476 

50  6 

4S-0 

50-6 

51  2 

45-9 

475 

505 

534 

49-7 

524 

49-7 

41-7 

44*3 

43*7 

9 

563 

56-6 

60-1 

57"3 

54-3 

55  3 

545 

556 

540 

576 

56  0 

532 

57-3 

53-6 

51  0 

46*5 

10 

49-5 

.... 

580 

55-6 

52  4 

.... 

48-3 

526 

51-5 

539 

48-9 

48-5 

.... 

569 

49-3 

43-2 

H 

51*1 

52-8 

542 

53-8 

513 

532 

442 

47*1 

450 

47-9 

51-4 

47-6 

430 

43-2 

39-3 

42-3 

12 

507 

531 

570 

56  4 

533 

51-5 

51-4 

55-9 

50*2 

559 

552 

52-0 

54-7 

49-8 

49-3 

42*7 

13 

36  7 

42-9 

45"6 

43-5 

41  5 

44  3 

43  9 

45  5 

46  0 

48-5 

453 

46-2 

50-7 

44  4 

39-7 

39-5 

14 

422 

41  4 

48-9 

479 

44  6 

475 

431 

44-6 

47-2 

46  9 

470 

46-8 

55.0 

354 

350 

38-5 

15 

549 

552 

55  3 

56- 1 

54-1 

540 

50-7 

56-4 

51-5 

553 

569 

51-2 

680 

471 

433 

46  5- 

16 

34*7 

366 

37-8 

36-2 

36-9 

37-7 

47-4 

433 

50  5 

61-5 

40  2 

46  3 

33-0 

47*4 

52-3 

47*8 

17 

322 

.... 

37-1 

36  1 

349 

.... 

35  0 

34-4 

38-5 

36-7 

385 

37-5 

.... 

32-9 

383 

30-5 

18 

346 

38  6 

42- R 

39-7 

37-6 

39-8 

38-5 

42  6 

41-3 

47  3 

42-6 

427 

45-7 

34-0 

310 

35*5 

19 

375 

380 

438 

41*5 

399 

44'7 

41-8 

403 

37-5 

46-5 

87-4 

46-5 

46-7 

34  8 

37-3 

40  •# 

20 

48-7 

46-0 

48-0 

47-7 

46*8 

48-0 

45  9 

45  8 

462 

50  2 

47-5 

49-3 

48-3 

411 

45-0 

445 

21 

496 

50-3 

510 

50-6 

49  8 

50-3 

54  0 

54  2 

50-7 

56  4 

52-1 

54-0 

54  0 

505 

52-3 

46# 

22 

42*0 

43  0 

46-5 

44-6 

42  9 

47-0 

45*0 

44  1 

452 

48-9 

459 

47-0 

43-3 

47-6 

503 

37-# 

23 

38  4 

40-2 

41  6 

41-3 

41-0 

38-7 

40  8 

43  2 

413 

46-9 

430 

40-7 

427 

42*2 

42-0 

350 

24 

31-7 

.... 

395 

37-2 

34-2 

.... 

37  4 

380 

46-7 

43-5 

36-9 

38-0 

.... 

37*5 

37-6 

31  *A 

25 

366 

392 

47-2 

44  2 

45-3 

38-8 

38-6 

419 

40-5 

44-4 

465 

43-4 

44-7 

33-9 

35-0 

42*5 

26 

35-7 

38.9 

418 

39-2 

40*5 

38-2 

40-8 

43-7 

480 

48-7 

46-5 

40-8 

40-0 

431 

357 

358 

27 

38-7 

36-2 

39-2 

37-9 

37-8 

40-5 

40  2 

41-7 

41-5 

44-7 

40*8 

43-5 

40  0 

30-3 

39*0 

36-ft 

28 

38-0 

41-4 

47-5 

47  2 

44  3 

45-0 

439 

447 

47-9 

48-9 

497 

43-7 

46-7 

41-0 

40-3 

41# 

29 

343 

40-9 

47-5 

449 

42-1 

46  5 

37-5 

423 

44-5 

48-3 

47-4 

433 

423 

39-4 

377 

357 

30 

367 

42-8 

48-7 

469 

47  2 

47-5 

37-2 

47  2 

44  7 

51-4 

51*9 

47*1 

490 

34-8 

367 

40# 

31 

40-0 

.... 

49-5 

475 

48-1 

.... 

45-6 

50-9 

46-5 

551 

56-1 

48-0 

.... 

32  1 

41-3 

48-3 

42-52 

44-87 

47-96 

46-67 

45-36 

4754 

44-85 

46  72 

47*04 

50-40 

47-62 

47-21 

48-23 

43  07 

42-81 

41  09 
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TABLE  XVIII. — November , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Victoria. 

1 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

h 

Pheasant  Forks. 

Gleiehen. 

Grenfell. 

Regina. 

Medicine  Hat 

Calgary. 

«5 

'S 

SJ 

C? 

Balgonie. 

•u«.tc^\adiiio  3.104 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie. 

I* 

< 

A 

* 

* 

Q 

9 

9 

O 

9 

y 

9 

0 

0 

0 

9 

O 

410 

43*7 

38*0 

33*7 

.... 

32*5 

30*7 

39*9 

39*7 

37*3 

35*0 

34*4 

340 

34*3 

45*0 

I 

42*5 

43*5 

36*2 

38*5 

36*7 

37  6 

401 

40-7 

39*0 

29*0 

29*6 

34*3 

37*0 

39*0 

2 

510 

38  5 

46*0 

34*0 

37*5 

34  0 

444 

40-4 

34*1 

30*5 

22*3 

30*3 

39*8 

38*5 

3 

46*5 

35*9 

28*0 

19*3 

23*1 

30  5 

35*0 

28  0 

24*5 

29*0 

20*6 

20-3 

26*5 

34*0 

4 

405 

49*7 

26*8 

170 

17*5 

19*6 

26*4 

28*5 

20*0 

16*7 

16*9 

28*0 

22*3 

26*5 

5 

44*5 

476 

39*0 

20*7 

24*0 

16*7 

40*7 

45*7 

20-8 

25*0 

32*0 

24*0 

36*1 

240 

& 

40*5 

36*6 

44-0 

26*6 

32*8 

39*4 

47*9 

47*3 

36*1 

.... 

35*9 

.... 

42*5 

30*0 

7 

42-5 

31*4 

34*7 

35*8 

39*0 

39  7 

38  5 

36*7 

37*3 

34*3  | 

19  5 

.... 

37*3 

50*5 

8 

37*5 

32  0 

20*0 

20*0 

190 

20*8 

19  5 

18*3 

• 23-7 

17*2 

18*6 

.... 

21*3 

25*5 

2 

41  0 

43*9 

23*8 

15*5 

16*4 

156 

19  1 

21*4 

21*4 

21*5 

20-0 

.... 

19*0 

25*0 

10 

46*0 

4S*5 

44*2 

24*2 

26*5 

16*2 

35*7 

38*7 

28*2 

23*0 

| 333 

21*0 

31*0 

30*5 

11 

49  5 

37*2 

49  3 

36*5 

33*7 

34  3 

450 

43*2 

36*7 

34*3 

36*9 

20*3 

41*7 

35*0 

12 

43  0 

42*7 

332 

29*8 

30*0 

26*7 

33  6 

23*4 

33*7 

29*0 

26*7 

19*3 

31  0 

38*5 

13 

38*  0 

39*0 

20*0 

15  0 

18*5 

23*5 

23*6 

210 

21*6 

.... 

14*7 

.... 

20-3 

29*5 

14 

38*0 

42*2 

16*8 

8*2 

10*0 

9*0 

195 

21*4 

14*3 

13*2 

1 9 1 

10*9 

12  0 

24*0 

15 

38*0 

48*4 

15  7 

4*0 

6*3 

5*5 

21*5 

27*7 

11*1 

4*8 ; 

| 20*7 

6*0 

13*6 

15*0 

16 

43*0 

40  0 

30*3 

2*5 

11*2 

21*2 

29  9 

30*4 

14*3 

14*5 

31*3 

11*9 

22*7 

3*5 

17 

380 

44*6 

28  5 

21*5 

.... 

28*2 

30*1 

29  7 

25  2 

21*2 

24*3 

23*0 

27*3 

13  5 | 

18 

45*5 

37*6 

26*5 

17*7 

• • • • 

20*5 

14  9 

30*4 

26*4 

23*6 

17*8 

2'7 

19*7 

20*7 

j 25*5 

19 

39*5 

30*5 

2*5 

10*8 

• • • • 

15*5 

4*6 

12  5 

1*6 

12*9 

14*2 

10*3 

11*3 

9*7 

21*0 

29 

33*5 

28*7 

4*2 

~~  1*0 

• Ml 

1*0 

3 5 

1*3 

8*6 

2*0 

.... 

16*8 

7*2 

2*3 

80 

21 

40*0 

35*1 

18  8 

~~  3*0 

2*3 

4 1 

8*8 

183 

2*0 

2*5 

4 9 

6*3 

2*7 

4*5 

22 

42*5 

408 

13*0 

4*7 

5*0 

17*0 

7*2 

20*4 

9 7 

~ 9*8 

4*9 

10*3 

0*5 

2*0 

23 

46*5 

37*2 

18*7 

1*0 

2*0 

3*1 

27*9 

21*0 

2*3 

4*7 

15*9 

4*7 

137 

0*5 

24 

450 

44*2 

12  8 

~ 5*8 

1*4 

2*7 

13*8 

14*8 

2*9 

1*5 

16*7 

~ 2-7 

7*7 

0*5 

25 

47*0 

491 

26*7 

7-2 

2*6 

7*5 

20*6 

38*0 

0*4 

22 

12*5 

6*4 

20*0 

1*5 

26 

47*5 

51  0 

38*3 

3*3 

• • • • 

11*6 

7*3 

33*8 

37*7 

9*3 

5*8 

64 

2*7 

30*7 

2*0 

27 

49*0 

46*8 

392 

5*0 

• • • • 

4 0 

8 2 

40*4 

42*0 

3*2 

.... 

1*5 

8*4 

30*7 

~~  2 0 

28 

51*0 

38*5 

368 

18*5 

19*7 

16*0 

36*5 

34*4 

22*1 

22*5 

5*7 

1*2 

34*4 

2 0 

29 

47*5 

43*6 

67 

13*7 

• • •• 

.... 

11*9 

20*4 

20*7 

”l4*2 

9*0 

13*9 

5*3 

~~  3*7 

0*0 

30 

.... 

.... 

.... 

.... 

• • • • 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

~ 

43*20 

4079 

25*84 

14*03 

.... 

17*50 

16*59 

27*46 

27*08 

17*42 

15*63 

11.43 

10  84 

22*66 

19*60 
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TABLE  XVIII. — November , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


* 

< 

A 

Indian  Head. 

s 

X 

~s 

© 

c 

2 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hillview. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

| 

es 

Is 

» 

Beatrice. 

Brampton. 

Cornwall. 

— ==*¥ 

o 

so 

o 

© 

c 

o 

o 

P 

P 

P 

Q 

O 

P 

P 

o 

O 

9 

0 

0 

0 

A 

• 

1 

33  0 

33*4 

32*1 

41  9 

39  9 

34  7 

36  5 

48*5 

55  2 

48*8 

49  5 

53*0 

48*2 

53*0 

o 

i 31-5 

44*3 

37  4 

37*6 

.... 

37  9 

37*8 

42  3 

53*0 

58*7 

54*1 

54*5 

600 

55*1 

54  9 

3 

37-8 

84  5 

34  5 

34  1 

36*0 

36  7 

34  2 

39*5 

49  5 

51*2 

47  0 

47*2 

52*0 

55*5 

48*7 

4 

32  5 

27  7 

21*1 

30*9 

31*5 

33  2 

30*8 

27*3 

.... 

41*0 

39  5 

37*6 

49*0 

42*5 

39*9 

5 

28'5 

21*1 

201 

22*9 

23*5 

23  8 

26*2 

21  5 

36  7 

43*7 

40*5 

39*2 

44*0 

48*1 

51*5 

6 

27-3 

152 

14  9 

23  8 

20*2 

21  3 

15  0 

20*5 

28  3 

27*8 

30*5 

28*0 

37*0 

32*1 

31-1 

’7 

27-2 

27*5 

29  0 

28*7 

31*5 

.... 

31*3 

36  3 

.... 

.... 

27*6 

24*1 

33*0 

25*9 

27*2 

8 

23-0 

37*8 

38*5 

37  9 

39  8 

37*7 

35*7 

45  5 

27*5 

27  1 

31  8 

28*6 

26  0 

25*0 

29*8 

9 

17*3 

231 

19*0 

23*1 

22*0 

23*9 

24  0 

20*0 

39*5 

38*1 

40*7 

40*1 

35  0 

37*2 

34*1 

10 

, 19  0 

21  0 

20  5 

22  G 

25  0 

20  1 

26  0 

24*0 

34  7 

38  9 

38*5 

36*2 

37*0 

37*2 

38  9 

11 

20-0 

20  1 

22*5 

25*G 

3L*3 

23*5 

24*8 

29*5 

... 

32  8 

21*0 

27*4 

35  0 

35-9 

33*4 

12 

16  2 

28*6 

31  6 

32  3 

29*7 

29*7 

30*0 

39*3 

41*5 

23  1 

24*8 

21  7 

29*0 

25*5 

25*5 

13 

21  5 

34*2 

29*6 

32*3 

30*8 

32  2 

34*7 

35*0 

.... 

23*3 

22*2 

20*0 

37  0 

27-0 

25*9 

14 

17  5 

22*2 

20*9 

23*4 

26  5 

.... 

22*3 

23*5 

29  5 

.... 

32*2 

29*5 

41*0 

27*7 

32*8 

15 

19  0 

16*4 

13*0 

23*6 

18*7 

20  9 

22*2 

19  0 

28*0 

35  3 

31*0 

30  7 

46*0 

29*6 

31-8 

16 

19-0 

7*7 

6*6 

21*6 

9 5 

9 6 

19*8 

12*7 

22*8 

30*1 

28  3 

25*1 

35*0 

20*7 

27*7 

17 

12  0 

0*7 

4 G 

11*9 

4*8 

9*7 

1>*2 

100 

22*7 

34*0 

33*0 

29*3 

39*0 

28*4 

35*4 

18 

190 

9*8 

11*4 

13*1 

14*0 

8*5 

13*5 

23*7 

26*3 

30*2 

31*6 

30*9 

34*0 

27-0 

27*8 

19 

13  0 

18  9 

2 0*5 

22*6 

21*0 

19*9 

18*0 

19*2 

25  5 

29*9 

30*3 

30  0 

29  0 

29*0 

25-3 

20 

4 0 

20*1 

19*9 

23  1 

18*5 

21*2 

20*0 

22*5 

30  0 

35*4 

32*7 

31*9 

33  0 

33*5 

31*5 

21 

~~3*5 

17*3 

1*6 

9*3 

10*2 

.... 

8*8 

14*0 

26*0 

.... 

30  6 

29  5 

34*0 

35*1 

30*9 

22 

35 

1*4 

0 9 

6*9 

4*2 

5*1 

4*7 

1*7 

26  3 

35*3 

31*5 

28*1 

33*0 

26*4 

32*7 

28 

2-0 

5*1 

2 4 

3*1 

6 5 

3*7 

6*3 

0*0 

34*5 

40  0 

37*7 

36*0 

42*0 

38-8 

41*7 

24 

33 

2*8 

1*0 

0*8 

0*7 

2*1 

3*5 

2 0 

22*7 

28  6 

30*3 

27  6 

29*0 

34*3 

26*2 

25 

4*0 

G 4 

3 1 

2 3 

8*5 

0*7 

10*5 

0*3 

24*8 

27*5 

27  4 

25*7 

28*0 

28*8 

25*2 

26 

4*5 

3*8 

4*7 

0*1 

3*5 

5*9 

0 2 

3*5 

16*5 

26*2 

23*6 

20*0 

29*0 

19*4 

24*8 

27 

10-0 

1-1 

1*3 

1*4 

13*3 

~~  3*8 

2*8 

4*5 

23*0 

26*6 

26*0 

24*0 

29*0 

28*2 

23*7 

28 

7-5 

1*6 

0*7 

3*9 

6*2 

.... 

2*0 

0*2 

16*5 

.... 

21*5 

19*0 

34-0 

30*9 

29*4 

29 

[ 8-0 

2 2 

6*2 

0*4 

14*0 

2*6 

9*7 

3*2 

11*2 

25*7 

20*8 

15-4 

27*0 

30*8 

2G*8 

30 

16  0 

4*3 

14*7 

2*7 

110 

2*8 

8-8 

14*2 

1*5 

14*7 

12*2 

5*8 

25*0 

15*4 

13*5 

31 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

14*40 

16*12 

14*79 

18*23 

17*46 

17*12 

18*37 

20-51 

27*70 

38*86 

31*86 

29  74 

36*47 

32*98 

32  70 

— ■ 
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TABLE  XYIir. — November , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Chatham. 

1 

Deseronto. 

Durham. 

+2 

o 

s 

p 

be 

K 

c3 

O 

3 

Guelph. 

! 

Galt. 

Goderich. 

Gravenhurst. 

Granton. 

Hamilton. 

Kingston. 

Lindsay. 

1! 

London. 

Listowel. 

Joly. 

Day. 

O 

« 

Q 

° 

Q 

0 

O 

O 

Q 

O 

€> 

© 

© 

1 

© 

© 

© 

510 

50-9 

54-0 

46-6 

51*5 

50-0 

51-6 

50-0 

47*7 

49*5 

545 

48-6 

48-5 

48-5 

48-7 

50-4 

1 

48-9 

53-4 

56-7 

51-3 

53*5 

52-2 

.... 

56-6 

55-7 

577 

59-4 

544 

51'6 

55-8 

55  0 

54'9 

2 

565 

55  0 

50-6 

50-3 

49-8 

.... 

51-5 

48-7 

50-3 

51-4 

56-0 

50-8 

51-2 

’49-0 

42"5 

3 

42'5 

43*5 

410 

39-0 

37-5 

39-6 

40-4 

44-4 

39-5 

40-5 

45-7 

44-2 

36-8 

42-5 

39-0 

35-0 

4 

455 

44-0 

42-3 

40-0 

37-2 

44-1 

44-7 

44-9 

42-4 

432 

50-8 

47-6 

42-3 

46-2 

42-7 

35'  3 

5 

33*5 

29-7 

33-7 

30-6 

30-8 

31*1 

30  2 

34-0 

30-0 

32-3 

33-8 

315 

26-9 

33-1 

31-3 

245 

6 

29*1 

28-3 

28-3 

24*6 

29-5 

.... 

27-9 

29-1 

27-7 

26-1 

325 

280 

25  5 

26-6 

28-0 

22-3 

7 

32-2 

29  1 

30-7 

26-3 

29-2 

26*6 

28  5 

34-4 

30-1 

30-6 

32-8 

29-4 

25-7 

31*5 

253 

28  7 

8 

36  "9 

4l'3 

35-0 

32  3 

32-7 

32-0 

34-2 

38-1 

40-7 

3J-3 

40-8 

42' 6 

37-1 

38-2 

31-7 

38'7 

9 • 

44*3 

42  5 

.... 

36-3 

35-2 

39-2 

400 

42-6 

38-4 

39-7 

44-6 

42-1 

38-3 

42-6 

37-7 

35'6 

10 

368 

37-3 

32-7 

31  3 

33-0 

35  0 

36  0 

35  5 

31-2 

84 '5 

39-3 

37-6 

33*1 

36-6 

35-0 

23  5 

11 

31-6 

27-3 

25-0 

22’ 0 

23-0 

24-4 

24-9 

27-9 

23-0 

26-9 

27-7 

25-9 

23  0 

27-1 

25-3 

19-3 

12 

25  6 

25-9 

.... 

2>-6 

24-0 

23-4 

25-5 

29-4 

23-5 

28-0 

27-4 

24-7 

22  3 

27-6 

24*0 

17  7 

13 

35-8 

00 

CO 

36-7 

33-0 

33-8 

.... 

36-4 

39'4 

327 

36-3 

38-2 

31-5 

32-5 

34*4 

33-0 

25-2 

14 

31-4 

30-8 

333 

28-6 

30-2 

32-1 

35-5 

37-1 

33-6 

31-5 

37-6 

329 

3C3 

32-0 

33-3 

26  5 

15 

38-7 

27-0 

30-7 

36-6 

27-0 

28-3 

28-6 

33-2 

24-9 

30-1 

31  5 

26  7 

24-9 

304 

29-3 

28-0 

16 

ol'O 

34-0 

38-7 

34-3 

36-5 

358 

326 

41  9 

33-3 

41-8 

391 

32  2 

309 

43-4 

36*3 

27-5 

17 

28-8 

32-9 

27-3 

26-0 

26-3 

327 

S3 -3 

29-7 

32-7 

25  7 

32-2 

39-0 

31-0 

28-3 

27-0 

29-5 

18 

30-0 

34-6 

26-0 

22-3 

2G-5 

24-9 

.... 

29  2 

310 

25-7 

29-4 

31-5 

29-1 

28-4 

26-0 

20-7 

19 

33*3 

31-3 

340 

31-3 

30-7 

31-1 

28-9 

38  0 

33  4 

34-5 

36-0 

36-2 

33-7 

35-1 

32-0 

29-0 

20 

30-7 

36-4 

33-7 

27-3 

31  2 

33-0 

36  0 

31-9 

325 

34-7 

37-0 

32-9 

32-3 

300 

27*8 

21 

42- 1 

31-5 

33  0 

28  3 

315 

31*3 

30-6 

366 

299 

35-3 

36'7 

31-2 

29-6 

35-1 

323 

23  6 

22 

42'3 

43-5 

42  3 

39-6 

37-2 

42-9 

43-9 

44-3 

37-8 

42-0 

46-9 

42-3 

40-3 

38-9 

41-3 

36-1 

23 

27- 0 

32-3 

26  3 

24  3 

25-5 

256 

29-3 

27-7 

29  9 

24-7 

31  2 

33-7 

23-7 

26-3 

26-0 

23-5 

24 

267 

30-0 

257 

23  6 

24*3 

24-4 

25-1 

27-0 

27-8 

23-8 

29  6 

31-5 

26  0 

25-3 

2S-0 

23-5 

25 

244 

27-6 

26-3 

24-3 

245 

23-2 

26  0 

29-8 

23-8 

256 

30  ‘5 

23-6 

22-7 

27-5 

26*3 

14-3 

26 

33 '2 

28-0 

24-7 

22-0 

23-5 

24-9 

24-7 

28-4 

26-0 

25-8 

30-3 

31-3 

24*7 

27-5 

24-7 

24-5 

27 

33-5 

31-4 

28-0 

26-6 

27-5 

.... 

.... 

28-4 

21-5 

29-0 

32-9 

317 

22-3 

31-6 

27-7 

13  9 

28 

30*4 

28*8 

26-3 

21-3 

24-0 

24-5 

31-3 

28  5 

19-4 

27  0 

33-0 

33*1 

23-1 

29'5 

28-3 

9-5 

29 

24-8 

12*7 

16-7 

130 

12  7 

13-5 

18-2 

16-9 

9-2 

19-4 

22-5 

13-9 

11-5 

21-5 

14-7 

5"0 

30 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

...,. 

.... 

31 

35-83 

34-52 

3293 

30-10 

j 31 ’36 

32-41 

32-36 

35-68 

31-91 

33-45 

37-10 

35-05 

31*23 

34-50 

32-30 

26  92 

118 
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TABLE  XVIII. — November , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


>* 

◄ 

ft 

Northcote. 

\ 

1 Ottawa. 

1 

Niagara. 

Port  Arthur. 

1 

I Parry  Sound. 

I 

Pembroke. 

| Peterboro. 

Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George, 

Q 

o 

© 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

O 

o 

9 

« 

1 

46*5 

493 

49-3 

48-7 

52*5 

51-7 

64  2 

54-0 

49-1 

52-0 

529 

49*4 

49-0 

50*1 

2 

53-9 

543 

48-7 

55-0 

56-1 

51-0 

56  3 

57-5 

56*4 

531 

58-9 

53  0 

55-5 

52  6 

3 

519 

543 

37*2 

50-7 

54*5 

53-7 

51-5 

53*0 

53*1 

53*1 

51-4 

50-7 

54*0 

55*1 

4 

40-2 

38-3 

37- 0 

433 

39-7 

39-4 

46  5 

48  0 

46-0 

45*7 

43-2 

37-0 

41*5 

38*9 

5 

I ’*** 

46-4 

490 

250 

42-7 

451 

410 

41-5 

490 

48-4 

47-4 

44-6 

430 

42-0 

49-7 

6 

31-6 

340 

21-2 

31-0 

31-1 

36*9 

36-1 

39  0 

33-3 

31  3 

32  4 

29-4 

42-0 

32- S 

7 

26-0 

293 

19  2 

24-5 

0... 

.... 

32-0 

.... 

28-0 

28' 0 

26-8 

24*8 

27*5 

29*© 

8 

24-6 

30-7 

327 

31*0 

25-9 

270 

38-0 

34-7 

32-7 

32  3 

33-5 

27-5 

30  0 

31*8 

9 

38  0 

393 

413 

424 

41-8 

364 

39  0 

86  3 

41-6 

403 

370 

411 

37*5 

36*5 

10 

870 

43-3 

j 27-3 

39-0 

38-9 

39-4 

43-7 

453 

441 

43-9 

42  7 

38- 4 

43-5 

428 

11 

352 

40-0 

27-3 

29  0 

31-5 

36-7 

35' 0 

390 

38-8 

38  5 

368 

28- 1 

37-5 

38-6 

12 

24-8 

30*0 

I 24-7 

23-3 

23-7 

26-8 

30-9 

36-0 

28-4 

27-3 

27  7 

22-4 

27-5 

25-7 

13 

20-0 

25-7 

25-8 

21  0 

25  8 

25-3 

31  5 

30  5 

28-1 

27-3 

27  0 

22*1 

24-4 

27*1 

14 

27-3 

33-7 

323 

31-0 

.... 

.... 

41-6 

.... 

364 

350 

35  6 

28-1 

34  0 

37- S 

15 

31*3 

350 

28-2 

32-3 

32-4 

31-7 

380 

373 

33  6 

35-0 

34-5 

29-1 

29-0 

32-1 

16 

23-9 

30-7 

22-7 

27-7 

327 

25-5 

32-4 

42-3 

31-9 

310 

33  7 

24-7 

31-0 

31*8 

17 

27-8 

41  0 

15-3 

323 

298 

31-6 

41-5 

47  0 

47*5 

46-0 

49-8 

308 

445 

41-2- 

18 

35-0 

82-7 

15-7 

353 

34  8 

38-6 

32-8 

30  0 

30-2 

29-7 

27-7 

30-8 

39-0 

29-9 

19 

29*4 

29-0 

17-5 

32-1 

30  8 

32-2 

321 

32-5 

30-4 

29-3 

80-0 

26-8 

26-4 

27*6. 

20 

32-5 

35*0 

21-8 

34  3 

321 

34-4 

37*6 

385 

38-2 

38-9 

355 

29  4 

36-5 

32*3 

21 

33*5 

33-7 

257 

35-0 

... 

340 

.... 

333 

356 

32  5 

28  1 

350 

31*5 

22 

25*5 

367 

20-0 

30-0 

291 

296 

36*1 

47-5 

40-4 

38-9 

40-0 

21-4 

34  0 

34*2' 

28 

32-5 

48-7 

15  0 

38-4 

320 

35-6 

42-6 

42  3 

44-3 

44-1 

43  5 

32-4 

460 

44-5 

24 

33-9 

29-7 

175 

29-8 

31-5 

31  4 

29-6 

28-3 

26-9 

27-3 

25  8 

27-7 

315 

27*3 

25 

• • • • 

28*2 

31-0 

13-2 

28-4 

27-9 

28-5 

28*2 

28-0 

261 

26-7 

25-1 

24-3 

24-4 

26 -d 

26 

• • • » 

18*7 

26-3 

89 

21-7 

28-6 

29-6 

31*3 

27-8 

27-9 

28-3 

27-5 

# 

157 

254 

27*1 

27 

« • • • 

24-2 

28-0 

3-2 

28-6 

27*2 

26-9 

. 30-0 

310 

30-1 

28-7 

2S-5 

230 

24-9 

26-6 

28 

27-0 

31-7 

2-8 

20*1 

.... 

27-5 

.... 

84-1 

33-7 

30-5 

16-7 

310 

3L*2 

29 

25-7 

360 

6 2 

16  5 

24-4 

233 

28-1 

30  7 

31-7 

330 

271 

12  7 

31-4 

29-3 

30 

10-0 

24*3 

15-8 

6-6 

15-3 

16  4 

14-7 

29-5 

24-9 

230 

226 

2-1 

239 

20-0 

-• 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

31  61 

36-02 

22-45 

32  06 

33-65 

33-86 

36*53 

38*99 

36-52 

36-48 

35-49 

29  02 

35-44 

34-61 
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TABLE  XYIII. — November,  1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

© 

o 

© 

a 

33 

Sprucedale. 

Savanne. 

Toronto. 

Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

! Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brorae. 

Bird  Rocks. 

Day. 

0 

o 

0 

O 

0 

Q 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

9 

o 

54-8 

52-6 

48-4 

51-3 

44-8 

45-5 

51-3 

50-2 

47-7 

56-7 

355 

lO 

r- 

CO 

39-5 

420 

42-1 

1 

65-8 

55-3 

521 

56-3 

52-3 

47-8 

52-4 

53-4 

560 

57-9 

37-1 

37-0 

38-0 

48  5 

43-1 

2 

55-0 

50-8 

51  7 

550 

40-3 

30  0 

530 

52-9 

53-3 

50-8 

40-3 

42-0 

44  0 

55-5 

43-8 

3 

42-0 

42-7 

40-4 

44-0 

40-2 

33-8 

44-4 

41-0 

40-7 

44-5 

42-2 

41-4 

43-3 

432 

4 

49-0 

410 

44-6 

47-0 

28-2 

21-3 

47-4 

45-7 

47-3 

47-7 

37-6 

360 

38-0 

50-5 

42-1 

5 

323 

33-0 

31-8 

33  0 

31-5 

14-5 

32-8 

32-6 

31-3 

35-8 

42  0 

39  5 

40-5 

37  5 

43  5 

6 

31-2 

30-3 

31-7 

19  8 

125 

29-1 

28-6 

27-7 

46-2 

460 

37-2 

24  5 

47  2 

7 

32-3 

358 

29  2 

32-0 

25-7 

31-3 

31  5 

29-0 

33*7 

34-4 

34-0 

325 

33-8 

19  0 

38-7 

S 

42-0 

37-4 

319 

39-3 

35  7 

36-9 

39-1 

35-0 

383 

345 

28-3 

30-0 

37  5 

325 

33  5 

9 

44-7 

40'9 

39-2 

44  3 

36  8 

205 

423 

41-7 

42-3 

43-1 

33  4 

31-7 

352 

350 

354 

10 

37-3 

330 

36-2 

40-0 

28  5 

18  3 

38-6 

37-9 

38-3 

365 

40  0 

38-5 

433 

355 

| 41  4 

11 

29-3 

26-3 

256 

28-0 

20-8 

15  6 

27-1 

f 

25  6 

28  7 

30-6 

37-5 

365 

42-0 

26  5 

40-4 

12 

28-7 

27-8 

25-2 

283 

23-5 

25-0 

26-2 

271 

24-7 

31-3 

34-8 

40-3 

392 

28-5 

39  8 

13 

39-3 

38-5 

35-1 

22-0 

25-4 

34-9 

34-2 

33-0 

39  T 

307 

39  0 

42-9 

14 

35-2 

36  7 

31-9 

33-7 

18-8 

24-3 

35  2 

32-2 

33-7 

36  0 

31-8 

37-8 

34-5 

35-0 

15 

31-3 

30*3 

27-7 

33-0 

24-3 

12-0 

31-0 

31-0 

303 

37-8 

27-8 

28  9 

29  3 

120 

309 

16 

39-5 

37-7 

38-0 

46-7 

29-3 

10-7 

38-7 

38-5 

43  3 

48-2 

25-9 

270 

25  0 

2S-0 

30-3 

17 

36-0 

31-0 

27  3 

32  7 

24  3 

9-3 

35-8 

31-8 

347 

28-6 

27-0 

24-2 

225 

.... 

33-1 

18 

29-7 

31-9 

253 

29-7 

26-0 

135 

29-2 

26-8 

27-0 

27-8 

342 

34  3 

34,r* 

28  5 

374 

19 

38-0 

860 

34-5 

38-0 

340 

129 

34-8 

34-8 

340 

36-4 

'31-0 

32-2 

32  0 

30  5 

33-4 

20 

335 

88-0 

32-5 

26-5 

185 

34  2 

32-0 

35-0 

.... 

26-7 

28-5 

3-2 

30-0 

31-9 

21 

37-3 

34-3 

33  0 

38  0 

24-7 

92 

36  2 

330 

34-7 

419 

25  8 

27  0 

23-0 

21-0 

296 

22 

48-2 

45  0 

42-5 

50-0 

36-3 

7-3 

44-0 

44-6 

50-7 

46-0 

246 

25  3 

24-3 

39  0 

29-6 

23 

29-8 

29-3 

24-8 

30-0 

30-0 

127 

31-1 

26  7 

27  7 

257 

330 

330 

35-0 

33-5 

37-7 

24 

28-7 

273 

23-6 

283 

27-3 

8-0 

28  6 

255 

3V7 

24-9 

26-6 

26-2 

30-5 

30  5 

30-5 

25 

30-0 

30.4 

24-6 

30-7 

14-8 

20 

2>  2 

265 

293 

2’r2 

28-0 

25  8 

327 

20  0 

33-7 

26 

30*0 

27-7 

233 

310 

142 

18-0 

28*4 

26-6 

28  7 

28-9 

234 

23  0 

24-8 

205 

27-9 

27 

33-5 

27-0 

29-3 

.... 

195 

17-5 

31-7 

30-3 

333 

.... 

30-4 

28-0 

34  5 

305 

31-5 

28 

34-0 

256 

27-8 

32-7 

2-3 

15-0 

33-1 

30-4 

30  0 

275 

33-7 

33-2 

38-5 

38-0 

37-2 

29 

23-3 

14-3 

15-8 

230 

0 5 

9-0 

18-7 

19-1 

23-0 

26-9 

34-1 

335 

37-7 

22*0 

37-7 

30 

37-05 

34-93 

32-83 

37-54 

28-32 

15-98 

35-66 

34  16 

I 

35  31 

37-13 

33  06 

32  92 

34-67 

33-23 

36  83 

19 


120 


METEOROLOGICAL  TABLES, 


TABLE  XVIII. — November , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Day. 

Bicquet. 

Belle  Isle.  i 

Cranbourne. 

| Chicoutimi. 

Cape  Chattel  | 

Cape  Magdalene.  j 

Cape  Norman. 

Danville. 

Father  Point. 

Huntingdon. 

Montreal. 

Quebec. 

Point  des  Monts. 

Richmond. 

i 

Bathurst. 

O 

O 

© 

O 

O 

Q 

Q 

9 

o 

9 

0 

9 

9 

e 

9 

1 

38-2 

32*0 

43-0 

32*3 

37*5 

35*2 

36*7 

44*5 

33*9 

46*6 

49*9 

43  8 

30*7 

40*7 

48  3 

2 

36-8 

32-0 

42-2 

35*6 

35*5 

38*8 

32*0 

46*0 

37*3 

49*2 

54*0 

44*1 

35  3 

45*0 

39*7 

3 

36-7 

33-7 

48-8 

38*6 

40  2 

46*5 

40*7 

55*0 

39*8 

54*7 

56*4 

50*3 

37*0 

54  6 

46*0 

4 

41-6 

35‘3 

38-0 

41*6 

45*8 

45*5 

40*5 

44*0 

43  0 

40*5 

43  8 

43  3 

29  2 

40*4 

51*0 

5 

43*0 

337 

39-2 

39*1 

42*2 

41*0 

39  0 

41*5 

41*0 

47*5 

44*0 

43*2 

39*8 

43*2 

45*0 

6 

36-8 

353 

39-8 

28*6 

39*0 

40*2 

41*5 

35*0 

36*6 

32*5 

348 

37*5 

37  2 

39  8 

46*3 

7 

42-7 

403 

30-7 

423 

48*3 

44*0 

42*7 

28*5 

38*0 

25*6 

.... 

35*9 

38*0 

27  3 

8 

26-0 

42-3 

16  0 

19  6 

26  0 

27*5 

42*5 

24*0 

25*2 

238 

21*8 

217 

24*3 

17*5 

29*7 

9 

320 

36  0 

30  0 

270 

270 

25*3 

35*7 

35  5 

29*5 

36*2 

36*9 

30*0 

28*5 

34  6 

30*0 

10 

38-3 

343 

335 

33*7 

37*7 

32*8 

32*5 

37*0 

37*2 

36*0 

37*3 

37*3 

28*2 

343 

32*3 

11 

317 

347 

34  0 

325 

390 

37  7 

35-7 

36*0 

35*5 

35*1 

36  8 

36*3 

31  *3 

35  0 

38*3 

12 

29  0 

340 

23-3 

22- 1 

300 

34*3 

84*5 

25*5 

29*1 

23  6 

26  5 

29*1 

37*7 

26*0 

37*3 

18 

320 

35-0 

26-5 

22  7 

33*3 

32  5 

33  0 

27*5 

31*6 

25*6 

27*5 

30*9 

29*8 

30*5 

37*7 

14 

298 

353 

26  0 

28*1 

32*7 

33*  0 

36*5 

27*5 

30*3 

27  0 

.... 

30*8 

29*0 

26  8 

.... 

15 

310 

327 

245 

23*2 

30*3 

29*2 

36*3 

30*0 

29  8 

30*2 

31*9 

28*3 

24*0 

30*0 

35*0 

16 

26-2 

34  0 

14-5 

22  9 

25*0' 

25*3 

34  0 

21*0 

26  4 

16*8 

24*4 

22*4 

22*2 

15*6 

26*0 

17 

31  3 

260 

230 

.... 

24*2 

24  5 

28*2 

21  5 

25*7 

26*8 

26*2 

257 

21*3 

24*7 

31*7 

18 

28-7 

27-7 

33  2 

257 

30-0 

29*5 

31  5 

39*5 

27*2 

34  0 

35  6 

30*4 

20*2 

36*9 

30*7 

19 

31*5 

28-0 

23-3 

.... 

32  8 

83*0 

34*0 

28*0 

31*2 

28*1 

28  5 

28*7 

21*0 

27  3 

37*7 

20 

30-0 

297 

22-7 

27*7 

29  0 

30*0 

32*3 

6 0 

219 

32*5 

30  7 

26*9 

21*5 

29  7 

30*0 

21 

28-6 

28-0 

23  8 

24  7 

29  0 

27  8 

30*5 

28*0 

27  7 

32*4 

28*6 

20  8 

30*4 

.... 

22 

26- 0 

30-0 

170 

22  1 

26  5 

27*0 

28*2 

28*0 

257 

24*7 

26*1 

232 

21*7 

24*9 

27*3 

23 

24-5 

35-0 

29*0 

21*1 

26*2 

25*7 

235 

32  5 

21*4 

40*4 

36*0 

26  9 

20*8 

33*8 

24*3 

24 

300 

35  0 

31  5 

28-4 

33  3 

32*5 

29  7 

35*0 

31*6 

33*4 

35*9 

33*2 

31*5 

33*9 

36*7 

25 

24-5 

31  0 

23-2 

20*4 

22-7 

23*7 

30*8 

27  5 

231 

27  2 

27*5 

23  3 

20*5 

27*7 

41*0 

26 

21-5 

34-7 

13-8 

14*4 

22*3 

23  0 

31*0 

24*5 

217 

16*9 

22*6 

20*0 

21*5 

20*8 

29*7 

27 

250 

31-3 

18-0 

194 

20*2 

19*8 

28*5 

18*0 

21*9 

23  9 

23*6 

21*7 

19*5 

22*2 

.... 

28 

32-5 

327 

26  2 

176 

28*3 

29*5 

24*5 

31*5 

28*1 

32*7 

28*4 

217 

28*8 

.... 

29 

36-0 

32-7 

343 

21*9 

37*5 

36  2 

26*2 

32*5 

35*1 

33  8 

34*2 

35*1 

23*3 

35*2 

34*3 

30 

31 

21  5 

33-0 

24*7 

1*4 

30*2 

30*0 

30*3 

28*0 

22*6 

15*5 

16*5 

20*6 

26*2 

19*4 

38*3 

31*44 

33  18 

28*46 

26  08 

32*06 

32*03 

33*46 

31*96 

30*55 

31*78 

33*42 

31*25 

27*39 

31*90 

36*17 
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TABLE  XVIII.—  November,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Chatham. 

Fredericton. 

Grand  Manan. 

St.  Andrews. 

St.  John. 

Point  Lepreaux. 

Sydney. 



Halifax. 

Pictou. 

Sable  Island. 

Yarmouth. 

Whitehead. 

>> 

,Q 

be 

3 

Kilmahumaig. 

St.  Johns,  Nfld. 

Point  Rich. 

Day. 

9 

Q 

O 

0 

0 

O 

Q 

Q 

o 

o 

O 

0 

Q 

e 

o 

o 

44*4 

47*5 

47-5 

47-6 

46-6 

47-0 

47*4 

50-3 

52-0 

51-4 

47-7 

46-7 

450 

43-0 

463 

38-0 

1 

40-9 

41-4 

45*6 

44-2 

44-3 

45-5 

43-2 

45-5 

44-5 

49-6 

465 

45-5 

46-7 

39-3 

35-7 

37-3 

2 

44-6 

45-3 

493 

47-9 

47-5 

47*7 

43-4 

46-5 

46-5 

461 

491 

45-0 

500 

41-8 

36-0 

40-3 

3 

49-0 

48-7 

50*2 

47*1 

48*8 

49*0 

45*3 

51-1 

48-5 

49-1 

52-4 

48-5 

54-3 

47-8 

36-7 

41-2 

4 

40-4 

41-1 

45*5 

43-8 

43-9 

46-8 

440 

42-9 

46-3 

45-5 

441 

46-0 

54-3 

43-1 

41-3 

40-5 

5 

47-8 

46-5 

51-6 

51*3 

51-3 

51-2 

43-8 

48-5 

50-0 

51-1 

53-1 

48-5 

49-3 

41*9 

38  0 

43-5 

6 

51*3 

.... 

46*8 

47-5 

50-2 

.... 

556 

52-5 

565 

56-5 

51-0 

54-0 

— 

51'1 

45-3 

47-3 

7 

28-2 

30-3 

33-5 

33-1 

32*0 

34*3 

44-6 

36-9 

39-7 

45-9 

-38 -0 

43-0 

30-0 

43-9 

50-7 

42*5 

8 

27-1 

30-6 

36*5 

35*6 

32*6 

375 

34*6 

,34-6 

32-1 

41-4 

40-5 

40-5 

28*7 

27-8 

40-0 

44*3 

9 

33-0 

39-6 

46-1 

44*2 

42-3 

46-5 

32'4 

40-9 

34*6 

420 

44-4 

39-3 

38*0 

28-3 

363 

33-5 

10 

39  2 

409 

44-7 

42-5 

47-2 

45-2 

38-4 

47-7 

44-8 

48-1 

47-3 

46-0 

35-0 

40*2 

35-0 

37-8 

11 

36-9 

38-1 

40*5 

38- 1 

38-6 

380 

43-8 

41-9 

42*3 

48-4 

44*7 

44-9 

36-7 

41*2 

36-0 

38-0 

12 

36-4 

34-2 

42-8 

38*1 

37-5 

41-5 

40-0 

43-1 

43-4 

52-3 

45-6 

43-5 

27-0 

37-8 

38'"  0 

33-7 

13 

39-8 

.... 

36-7 

37-2 

38-2 

.... 

47-2 

42*4 

46-7 

49-5 

40-5 

46-5 

.... 

40'6 

49-7 

38-2 

14 

32*8 

32-6 

34-0 

33-8 

33-7 

36' 0 

36-6 

35-6 

42-0 

44- 1 

39-3 

37-0 

33-3 

37*7 

41-3 

37-3 

15 

24-6 

264 

29*3 

28-0 

275 

29-3 

33-2 

30-0 

31-9 

36-9 

32*3 

31-0 

33-0 

29*8 

37-0 

34-7 

16 

81*1 

31-5 

36-5 

33-0 

32-7 

35-5 

34'6 

34-4 

40*5 

41-6 

39-2 

36-2 

40*0 

31*1 

32  0 

27-0 

17 

31-5 

343 

49-7 

47*9 

44-6 

42-7 

355 

44-8 

47-4 

49-8 

54-5 

43  3 

47-7 

32'0 

31-7 

31-0 

18 

31*5 

345 

36-0 

36-8 

35-4 

37-0 

43-7 

400 

42- 0 

45-0 

40-9 

387 

46-7 

43-2 

41-0 

36-3 

19 

29-o 

28-7 

32*2 

31-8 

29-5 

33-3 

33-5 

31-6 

41-3 

39-3 

37-4 

33-3 

38-3 

34-1 

34-0 

37-0 

20 

28-8 

.... 

32*6 

29-8 

28-5 

.... 

33*4 

30-8 

400 

37-5 

34-1 

34-5 

.... 

30-4 

33-0 

33-3 

21 

25*2 

271 

32*3 

29-1 

27-4 

30-0 

32  0 

30-6 

31-7 

373 

33-8 

32-9 

34-3 

300 

32-7 

29*5 

22 

22-7 

25-1 

37-2 

341 

29-6 

34-7 

31  2 

31-0 

36-8 

35-7 

37-0 

33  6 

28-0 

28-3 

28-0 

25-0 

23 

357 

38-7 

46-1 

449 

43-9 

44-0 

42*7 

489 

51-5 

505 

491 

460 

28-7 

34-3 

34-3 

28-0 

24 

28-8 

323 

38-1 

35-8 

34-9 

37-8 

34-7 

37-2 

47-5 

44-0 

41-8 

38-2 

67*3 

37-2 

34-7 

31-7 

25 

28-3 

28-6 

33-9 

32-7 

360 

32-2 

41-6 

42-1 

52-5 

46-0 

39-8 

42-5 

31*0 

37-7 

41-7 

34-3 

26 

17-7 

20-7 

28-7 

253 

239 

26-8 

29-5 

30-1 

26  8 

39  5 

32-2 

29-5 

32-0 

27-1 

34-3 

33-5 

27 

21-8 

.... 

40  1 

35-1 

344 

28-3 

34-5 

335 

37-5 

38  5 

333 

.... 

26  2 

33-7 

31  8 

28 

312 

343 

44-3 

42-3 

41  5 

45-2 

30-8 

40-8 

44-0 

41'5 

42  8 

41-0 

38-3 

334 

32-0 

31‘7 

29 

36-8 

43' 1 

48-5 

46-4 

47*4 

46-8 

38-1 

44-0 

425 

43-5 

49-3 

41-2 

44-3 

38-6 

35-3 

34-8 

30 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

33*89 

35-46 

40-56 

38-84 

38-40 

40-06 

38-77 

40-37 

42-66 

44-92 

42-89 

41-00 

38-04 

36-73 

37-40 

35-77 

122 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  XIX. — December , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Day. 

Victoria. 

. 

Fort  Simpson. 

Maple  Creek. 

1 

Pleasant  Forks. 

Gleichen. 

Grenfell. 

Keg  in  a. 

Medicine  Hat. 

j Calgary. 

Qu’Appelle. 

Balgonie. 

Fort  Chipewyan. 

Prince  Albert. 

Swift  Current. 

Portage  la  Prairie. 

Q 

0 

O 

Q 

o 

O 

0 

o 

O 

o 

o 

9 

o 

0 

o 

1 

46  5 

44*5 

67 

30*2 

.... 

21*2 

30*1 

12*9 

5*9 

21*3 

16*0 

22*3 

177 

57 

15*0 

2 

46*5 

43*2 

7-8 

""  15*0 

.... 

11*9 

16*6 

10*8 

2*9 

7*5 

10.0 

10  5 

"l5*3 

27 

17*0 

3 

50-0 

497 

2*2 

12*5 

12*1 

12*9 

0*7 

22 

12*4 

12*0 

0*4 

17*2 

7*3 

16  5 

4 

480 

51-2- 

21*3 

8*5 

.... 

5*4 

1*1 

21*3 

37*7 

7*9 

4*2 

11*3 

6*2 

16*7 

3*0 

5 

47-5 

46*0 

37*0 

16*7 

.... 

17*4 

19  7 

38*3 

40*0 

22*1 

.... 

20*7 

11*0 

33*5 

10*5 

6 

47-5 

47-3 

31  2 

16*3 

.... 

21  6 

16  5 

29*1 

31*4 

23*2 

15*5 

20*0 

18*0 

25*3 

19*5 

7 

46*5 

40  4 

37*0 

8*2 

.... 

14.4 

5*1 

327 

31*0 

187 

17*5 

19  6 

9*3 

28*0 

22*5 

8 

46*0 

42*0 

41*8 

25  3 

.... 

29*2 

197 

36*1 

29*7 

29*8 

29  0 

16*0 

5*3 

33*8 

16*0 

9 

44*5 

42-3 

31*7 

24*0 

24*9 

27*5 

32  3 

26  0 

26*2 

26*3 

6*4 

0*5 

26*3 

32*0 

10 

43-5 

41*9 

29*3 

24*7 

23*4 

22*1 

25*9 

23*0 

24*8 

20*0 

3*4 

97 

18*3 

24*0 

11 

45*5 

45-6 

32  0 

22*3 

22*1 

13*2 

30*7 

28*4 

18*3 

167 

5*0 

15*7 

22*3 

20*0 

12 

49*5 

47*6 

35*0 

110 

17*8 

11*3 

36*1 

37*4 

17*5 

. ... 

2*8 

.... 

26*7 

22*5 

13 

52-0 

49-4 

41*5 

140 

10*2 

16*7 

39*1 

40*4 

22*3 

19*3 

60 

9*2 

357 

17*0 

14 

47*5 

47 ’8 

31*2 

11*2 

13*3 

2*3 

36*9 

31*7 

2*9 

6*0 

~3*7 

9*1 

16*3 

2*0 

15 

46-0 

41*9 

32*0 

8*5 

1*7 

4*1 

32*6 

38*0 

0*3 

3*0 

11*0 

17*6 

19*3 

4*5 

16 

46-0 

40  6 

17*5 

4*0 

5*3 

1*8 

25  0 

37*0 

4*8 

5*5 

14*3 

7*6 

16*3 

8*0 

17 

42*5 

37  3 

26*5 

14*0 

87 

7*4 

29*8 

28*7 

8*2 

9*5 

5*2 

27 

23*0 

4*0 

18 

435 

40*5 

18*5 

08 

1*6 

0*5 

23*5 

20*7 

1*7 

7*2 

37 

2*3 

10*0 

6*0 

19 

43*5 

41*1 

30 '3 

62 

9*1 

4*9 

31*6 

277 

6*2 

.... 

9*6 

7*0 

237 

1*5 

20 

39-5 

37  4 

7*0 

3*3 

4*8 

4*7 

11*2 

8*8 

4*8 

9*8 

8*2 

17*2 

1*0 

3*0 

21 

40*5 

32  0 

0*0 

~ 8*7 

1*7 

4*2 

7*9 

9*1 

3*8 

8*5 

7*3 

25*8 

1*0 

0*5 

22 

39*5 

301 

3*2 

17*0 

12*1 

10*6 

0*6 

3*1 

11*1 

13*2 

18*4 

17*8 

6*0 

5*0 

23 

39  5 

24  1 

15*8 

26*8 

24*0 

22*2 

12*5  1 

14  4 

22*1 

26*5 

187 

11*6 

18*0 

3*5 

24 

42-5 

20-8 

95 

197 

... 

~ 18*9 

22*3 

8*4  | 

8*6 

201 

25*8 

23*0 

3*8 

97 

22*<f 

25 

40*5 

17-8 

26*0 

30  8 

29  0 

25*'> 

19*3  | 

20*3 

22*2 

— 

21*9 

.... 

24*0 

15*0 

26 

22-0 

27-9 

11  3 

247 

22*4 

23*4 

20  7 j 

15*0 

24.9 

.... 

5*9 

14*4 

15*0 

23  5 

27 

34-5 

30*1 

4*2 

21*8 

18*2 

13  8 

67 

8*4 

17*3 

19*7 

157 

21*0 

87 

12*0 

28 

41*5 

30*2 

1*2 

12*0 

9*6 

8*7 

1*0  ! 

1*4 

10*9 

9*8 

288 

10*4 

3*1 

11*5 

29 

40 ‘0 

297 

10*5 

212 

Ml# 

16*5 

18*9 

9*5  i 

3*9 

17*9 

13  5 

207 

4*4 

67 

9*0 

30 

40-0 

32*1 

9*0 

17*5 

15*3 

15*0 

14*5  | 

1*1 

16*0 

19*2 

33*9 

7*3 

127 

7*5 

31 

44  0 

37-4 

147 

36*0 

29*8 

34*5 

23 

11  8 

30*8 

31*3 

32*8 

9*4 

20*7 

16*5 

43*44 

38*38 

13*37 

3*96 

1*41 

3*48 

14*18  ! 

14*38 

0*45 

1*81 

5*30 

5*25 

7*62 

0*16 
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TABLE  XIX.— December,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 


Indian  Head. 

Minnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Killview. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

Bala. 

| Beatrice. 

Brampton. 

Cornwall. 

1 

Conestogo. 

■xva. 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

0 

V 

0 

e 

0 

O 

O 

20-0 

13*9 

25-0 

13-0 

185 

14-7 

22  0 

22  5 

9*7 

21*7 

17-5 

17*4 

23*0 

21*2 

17-3 

1 

11*5 

225 

19-4 

16  0 

15-0 

22*0 

22-2 

175 

0-5 

6*7 

7-3 

2*2 

15*0 

13  4 

10  1 

2 

20-0 

186 

20-7 

14-0 

157 

_ 18-9 

193 

14-3 

5-6 

1*2 

5*0 

8*0 

1-8 

3-8 

3 

5*0 

1*4 

1-2 

21 

0 5 

09 

3*7 

3-2 

17*2 

0 7 

12*3 

13*6 

2-0 

8 1 

2-7 

4 

10-0 

12*3 

160 

96 

12-CP 

12-0 

140 

4*8 

.... 

5-2 

2-8 

9*0 

~~  7*6 

0-5 

5 

24-5 

23  6 

26  2 

18  6 

21  0 

18  3 

25  3 

22-5 

7-5 

14  1 

11  2 

no 

14*0 

0-7 

>*•6 

6 

24  5 

23- 1 

14-7 

25  4 

15  2 

267 

130 

14*5 

12*0 

20*1 

136 

10  7 

17-0 

41 

201 

7 

23-0 

176 

17-8 

21-1 

22-8 

21*7 

21-0 

18*5 

.30  5 

31*6 

32*0 

30-0 

28  0 

21-0 

22-7 

8 

26*0 

32-8 

23-9 

31  9 

252 

30-0 

31*2 

255 

24-5 

32-6 

24-3 

27*5 

31-0 

22-8 

25  4 

9 

14-5 

232 

233 

25  6 

22*5 

23-6 

21*5 

21-7 

35  0 

38-1 

37*4 

35*9 

38-0 

31-7 

32-7 

10 

27-5 

19-6 

20-7 

9 3 

17*5 

11-3 

21*5 

20*3 

36  0 

37*3 

35*1 

36*0 

38-0 

36-7 

36*8 

11 

25*0 

192 

13-3 

21-3 

18*5 

16*5 

14-5 

34*0 

.... 

34*4 

34*0 

39*0 

255 

35*9 

12 

15-0 

17-2 

13  8 

15-6 

19*3 

143 

16-5 

6-5 

30-7 

35  3 

30*1 

30-2 

39-0 

33-5 

34-5 

13 

12-0 

6-1 

10-1 

co 

* CD 

1 

11*8 

8 2 

6-5 

10-3 

10-8 

19*7 

13*5 

16-5 

24*0 

20-8 

23-3 

14 

_ 

_ 



_ 



— 

— 

— 

— 

12*5 

10-2 

15  9 

7*0 

9*8 

10  2 

16-0 

12  0 

16*<i 

1*6 

4*1 

11*4 

9-0 

1-8 

8*1 

15 

11-0 

1-7 

0 6 

JO-2 

17  3 

0*5 

0*3 

6*5 

15*5 

8 5 

6*2 

12-0 

0-2 

127 

16 

21*5 

7-7 

9-5 

1-9 

13-0 

3 2 

8-8 

78 

9-2 

17*9 

10*3 

12  0 

19*0 

16-2 

17-2 

17 

18-7 

7 0 

0-9 

2-3 

2-3 

2-7 

2*7 

0*7 

— 

24  1 

20-5 

18-8 

23*0 

20-5 

24-6 

18. 

135 

5 0 

4-0 

1-1 

15-8 

5*3 

5*0 

140 

.... 

20*0 

17*“ 

20-0 

20-9 

20*0 

19 

7-0 

4-6 

3*5 

0-8 

1-0 

31 

1*2 

0*3 

19-3 

21*8 

22-4 

18-5 

22-0 

23*8 

19  5 

20 

0-5 

1-9 

6’2 

4-7 

30 

3-8 

4*3 

1-5 

26-7 

29-3 

27  6 

26*1 

28*0 

29  7 

24*1 

21 

o-o 

7-6 

14*5 

4-3 

~~  4*3 

3*9 

11  7 

10-7 

18-8 

24-9 

21*6 

20*0 

27-7 

24  5 

22 

14 ’5 

17-8 

22'0 

13*0 

~ 14*2 

16-2 

18-0 

15*3 

23-0 

.... 

24*2 

24*0 

18-9 

.... 

28 

25-5 

22-8 

25-8 

25*4 

19  5 

26*1 

24-5 

18*5 

• • • • 

26*1 

14-7 

18-5 

26*0 

30*1 

24 

32-0 

18-1 

26-3 

~17*2 

17*5 

18-8 

21-0 

21-0 

2 9 

.... 

8-5 

5*0 

~ 11 

25 

27-5 

26  0 

26-5 

22' 6 

15*3 

22-0 

21*0 

150 

16*7 

19-0 

8-4 

26 

12-5 

17  5 

19*4 

19-4 

IB  2 

20*2 

160 

16*5 

4'0 

9 1 

7-8 

4-7 

14-0 

10-3 

27 

22-0 

14-3 

18-0 

16*5 

7 0 

21-0 

11-0 

11*0 

. . , , 

10  8 

6*2 

2*3 

10*0 

10-9 

9 3 

; 28 

27-0 

180 

21-3 

18*2 

13*5 

18*4 

19*5 

14  5 

2 4 

7'6 

7 9 

5-0 

7 5 

7*2 

29 

32-0 

10*8 

16-0 

12-7 

12-0 

14G 

14*5 

17*0 

0*7 

3*4 

53 

3*7 

l-u 

~ 92 

6-4 

30 

34-5 

19-6 

28-8 

21  * 7 

23-8 

23-9 

26*0 

26  5 

.... 

109 

9 1 

7*1 

io-o 

34 

10-7 

31 

3-47 

1-15 

4-38 

1-64 

1*04 

4-10 

237 

0-86 

11*52 

17*35 

14*19 

13-48 

19*10 

13*58 

17-43 

124 
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TABLE  XIX — December , 1886.  Daily  Mean  Temperature . 


Day. 

Chatham. 

Deseronto. 

Durham. 

Egremont. 

Elora. 

Guelph. 

Galt. 

Goderich. 

Gravenhurst. 

Granton. 

Hamilton. 

1 

Kingston. 

Linusay. 

London. 

© 

i 

3 

co 

3 

Joly. 

o 

O 

9 

Q 

O 

9 

O 

9 

9 

9 

9 

O 

9 

f 

9 

o 

1 

19*2 

23*1 

20-3 

21-0 

183 

18-8 

198 

23*2 

19-5 

16-9 

24-0 

24*6 

21-5 

17-8 

20  3 

U-* 

2 

16-0 

io- 1 

9-7 

8-0 

10*7 

95 

13*5 

18*0 

68 

141 

160 

11-6 

7-9 

12*2 

12-3 

10 

3 

15*3 

13*7 

8-0 

40 

7-3 

5-8 

.... 

18-2 

2-4 

14-7 

16-0 

7-2 

1-6 

13-2 

8-7 

63 

4 

11-7 

3-6 

2*0 

2-4 

20 

0-9 

0-8 

9 0 

9-6 

37 

8-0 

2*2 

8*2 

39 

1*3 

143 

5 

15*9 

3*3 

73 

10 

1-2 

35 

5 7 

63 

10 

150 

• 0-6 

3 5 

2-7 

o-o 

5-5 

6 

22  8 

9-6 

13-7 

7*3 

9-3 

11-5 

13-2 

18-8 

16  4 

11-6 

22-4 

63 

91 

69 

8.7 

137 

7 

24-7 

102 

.... 

153 

18-0 

19-6 

22-0 

21-9 

13*8 

19-8 

26-2 

8-9 

14-9 

17-4 

13-7 

14-5 

8 

28-1 

31-8 

30*3 

28-0 

27-2 

27‘3 

27*8 

32*6 

32-2 

27-6 

29-4 

32-7 

30-6 

27-5 

28-7 

270 

9 

26-5 

26*3 

29-7 

273 

25*0 

274 

.... 

1.31-3 

29-1 

27-2 

34-5 

27*5 

27-7 

286 

30-0 

24*7 

10 

41-1 

33-1 

387 

33-6 

340 

353 

37-0 

37-3 

365 

37*5 

41-2 

37*7 

35*6 

36-8 

39-7 

34-8 

11 

372 

35*7 

36  3 

35-3 

360 

36-8 

37-8 

37*7 

35-7 

34-8 

40*5 

38-5 

36-0 

36*9 

35-7 

36-7 

12 

40*5 

335 

37-7 

310 

353 

36-2 

38-5 

34-7 

37-0 

38-9 

34-0 

329 

37-6 

34-0 

33-2 

13 

35-3 

36-9 

34-0 

32-0 

337 

35*1 

36-3 

34-5 

32*3 

32-7 

40-7 

37-1 

34-2 

34  6 

32-7 

280 

14 

31-0 

27-9 

21-7 

21-0 

24-8 

29-8 

26-3 

20-8 

26*7 

30-2 

28-1 

23-3 

26-5 

23*3 

105 

15 

5 0 

49 

5 3 

2-0 

8*2 

13-0 

7-7 

11-8 

~ 5-0 

101 

12-0 

5-1 

5-7 

10-9 

6-0 

1-7 

16 

12-7 

55 

14-7 

12  0 

12*3 

11-2 

12-3 

16*5 

11-9 

12-6 

16-9 

6-4 

12-8 

12-4 

12-7 

4 5 

17 

21-8 

17*4 

17-0 

14  3 

16-8 

14*4 

15-3 

19-5 

128 

179 

190 

19-8 

13-6 

17-1 

17-3 

11-5 

18 

24"5 

316 

25-0 

24- 0 

26-0 

26-4 

27-4 

24-8 

20-7 

27-3 

32-4 

30-3 

238 

27-4 

22-7 

153 

19 

24*6 

232 

.... 

19-6 

17-3 

.... 

21-0 

260 

19*7 

22-8 

27*6 

24-0 

19-3 

24-0 

237 

150 

20 

22-6 

239 

19*3 

16-6 

20-0 

21-7 

18-7 

22-0 

20-2 

20-1 

24-4 

266 

17-5 

206 

18-0 

177 

21 

26-0 

314 

280 

21-6 

24-8 

25  2 

.... 

31-6 

286 

28-6 

32*2 

32-3 

27-6 

271 

253 

24*0 

22 

13  7 

30-1 

21  3 

14-3 

14-7 

2D- 6 

232 

27  0 

18*4 

26-4 

29-7 

19-8 

18  1 

197 

20-1 

23 

26-0 

31*2 

27-0 

236 

22-5 

19*9 

18-2 

26  3 

25-7 

28-9 

250 

27-3 

26  8 

24-6 

19  0 

255 

24 

25*0 

32  0 

243 

26*0 

26*9 

.... 

26  9 

211 

25*7 

30-5 

34-8 

23-7 

275 

22-0 

10-5 

25 

12-5 

4-9 

7-0 

3-5 

8-4 

70 

124 

7*3 

12*6 

11-4 

4-6 

8-6 

13-9 

9 0 

9-8 

26 

26-9 

23*1 

21-0 

200 

2L'8 

.... 

19"6 

21-8 

18-4 

22-5 

24-9 

19-7 

13-0 

22-3 

193 

13-5 

27 

4-8 

14-4 

10-3 

10-0 

8-3 

96 

9-3 

11-4 

9 3 

7-9 

16-4 

16-2 

7-8 

75 

93 

1-5 

28 

6 4 

11-8 

10-0 

80 

75 

5-8 

11  8 

7-4 

6-2 

11-2 

12-0 

9-0 

76 

7-0 

110 

29 

10  7 

2-6 

43 

4-3 

5-0 

2-7 

7-0 

90 

4-9 

8 4 

8-2 

~ 2 6 

1-8 

8-0 

3 7 

15  5 

30 

11-7 

46 

60 

3*0 

50 

39 

6 4 

5-1 

6-5 

40 

8-7 

5-9 

31 

60 

30 

11-5 

31 

18*4 

46 

11-3 

10-0 

10-5 

10-9 

126 

15-0 

9-6 

162 

14-4 

3-7 

8 0 

15-2 

12-7 

37 

21-35 

18-53 

18  67 

16  29 

17-01 

17-65 

17-93 

21-39 

15  74 

1921 

23-33 

18-60 

1546 

18  95 

17-24 

10  77 
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TABLE  XLX. — December,  1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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I 
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145 
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14-5 
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5 
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24*0 

19  7 
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16-4 

12  0 
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6 

11*9 

4-3 
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17*8 

28 
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25*5 

24-7 
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13*8 
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7 

18-8 

16  7 

31*7 

28-7 

35-0 

19  3 

30-6 

33-2 

27-0 

262 

29-0 

18-6 

19  4 

.... 

28-4 

8 

17*1 

19  6 

390 

31  7 

28-7 

17-3 

30-6 

32*5 

30-8 

24-7 
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29*2 

14  8 
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29-7 

9 

37*3 
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38  7 

33*7 

38*7 

36-1 

33-2 

35*9 

39-8 

37*4 

37-6 

41  6 

340 
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37*7 

10 

37*6 

37-2 

38*3 
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38*1 

37*3 

38-3 
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343 
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37-3 

36*7 
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38-5 
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11 

29-1 

27*8 

37*3 

15-0 

363 
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38-2 
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38  6 
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38-9 

29-0 

36-9 
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12 

32*9 

31-0 

38  7 
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30*6 
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33*0 

35-5 

35-4 
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26-7 
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13 

26-6 

17*3 
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05 

18-5 
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28*9 

27-8 
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10-9 

90 

15 
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14*7 
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10-6 

60 
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31 
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16 
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16-7 

4*2 
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17 
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17*9 
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26-5 
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17  7 

290 
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18 
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14-1 

28-0 

60 

18-7 

.... 
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251 

25-7 

23-2 

98 

17-9 

23*2 

19 

14*2 

11*5 

24*3 

16*7 

22  7 

22*2 

21*1 

238 

16  7 

22-8 

240 

20-4 

17-7 

15  4 

23*4 

20 

29-8 

30-0 

323 

4-7 

30*3 

327 

258 
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28*5 

29  3 
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27-1 

23  1 

27-0 

28  9 

21 

237 

25-2 
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7-7 

28*1 

23*4 

21*6 
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19*5 

18*8 

22-7 

14-5 

19-1 

16*4 
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22 

27-2 

142 
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21-2 

29-4 

29-3 

28-5 

32-1 
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29-8 

15  0 

19*0 

24*6 

23 

24*8 

29-5 

323 

110 

16*9 

30-5 

255 

26  6 
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29*1 

30*3 

237 

18  7 
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26*8 

24 

8*1 

6-3 
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5-8 
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67 
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28*5 
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1-9 
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165 

.... 

.... 

23-8 
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7*7 

30 

3*1 

1*8 
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17-5 
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18*2 

13*8 
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5*1 
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14*2 

31 

9-96 
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23  41 
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15*39 
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16  76 

22-41 

22-38 
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TABLE  XIX. — December , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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18-1 
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21-0 
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32-3 
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29-8 

24-0 

29-9 

27*1 
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23-1 
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24-5 

17-0 

27-8 
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30-5 

310 
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24-0 

21-7 

29*5 
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28*6 

29-7 

32-2 

19-8 
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21-3 

14-0 

24*2 

10 
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38-6 

38-0 
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39-3 
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22-5 
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11 

43-3 
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36-4 
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36*7 

13-8 

40-0 

37*9 
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27-7 

25-5 

34-0 

38  0 

29-7 

12 

38-7 
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35-4 

34*8 

75 
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38*3 
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11*5 
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5-7 

32-5 
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13 

38-0 

34-7 
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27-7 
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18-3 

34-0 
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31*7 

25-7 
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7-5 

28-9 

27-8 

29-0 

28-3 

28-5 

29-8 
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32*8 

15 
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7-1 

83 

16*5 

12-8 

7-4 
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25-0 

22-0 

22-8 
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16 

14-5 

19-7 

12-2 

15-3 

8-2 

21-0 

14-7 

12*2 

14*7 

11-2 

23-5 

23-0 

36*0 

05 

39-6 

17 

19-5 

18-1 

14-7 
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13-4 

17-8 
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203 
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11-6 

101 

13*0 

15-0 

17*9 

18 

31-5 
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26-7 

33-3 
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23 

30-7 
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27-9 
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24-5 
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23-0 
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40-0 
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11-0 
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TABLE  XIX. — December , 1836.  Daily  Mean  Temperature . 
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33-3 
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97 

99 

11-3 

10-4 

20-0 

15 

....  1 

29-0 

20 

16  6 

11*5 
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TABLE  XIX. — December , 1886.  Daily  Mean  Temperature. 
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140 

31-3 

20-9 

20  5 

12  3 

12-6 

330 

27-3 

5 

1*2 

.... 

12-6 

4-7 

4-6 

.... 

21-2 

15-9 

87 

30-4 

15  4 

17-7 

.... 

11-3 

260 

10*2 

6 

136 

12-6 

23-3 

170 

14-5 

15  2 

27  6 

25  2 

21-7 

40-0 

26-5 

320 

14-7 

134 

33-3 

25-7 

7 

197 

18-8 

29-7 

22-1 

21-5 

225 

27  5 

28-8 

314 

39  0 

30  6 

32*8 

23-3 

17-3 

22-3 

10-5 

S 

23-5 

23-4 

28-3 

25-3 

254 

27-8 

357 

34-6 

33.0 

43-6 

33-5 

36  9 

31*3 

25  2 

360 

23-8 

9 

12*1 

186 

27-3 

24-4 

204 

225 

27-4 

27-7 

240 

348 

33  0 

28-2 

287 

24-1 

300 

21-5 

10 

14  1 

13-3 

32  6 

26-7 

265 

31-7 

269 

23-2 

28-0 

34  4 

33  2 

30  3 

250 

187 

22  7 

16-5  ' 

11 

317 

359 

40- 1 

37-4 

37-8 

38  5 

36  1 

39  6 

37-3 

440 

433 

38-5 

27-3 

27-4 

32-7 

27-2  s 

12 

11-2 

.... 

30-4 

24-1 

21-8 

.... 

22  7 

26-6 

24-2 

31-1 

31-3 

252 

.... 

28-9 

14-7 

7-0 

13 

18-4 

20- 1 

36.5 

26-7 

27-4 

44-0 

24  3 

331 

28-5 

37-3 

37*0 

35-3 

35-0 

14-6 

20-0 

103  ! 

14 

26-5 

27-2 

31-9 

28-2 

30-5 

285 

383 

38-8 

42-7 

44  7 

391 

40-5 

360 

29-7 

33-7 

27-5  , 

15 

151 

18-2 

40-1 

32-5 

30-7 

37-5 

31  5 

34*7 

36  0 

421 

43*2 

37-1 

39-3 

22  3 

35*0 

30 -e 

16 

18-5 

18-4 

22  2 

155 

27-5 

27-5 

48-6 

45  9 

45  4 

521 

37-9 

47-5 

41-7 

29-0 

34-3 

38-0 

17 

49 

7*7 

209 

169 

13-9 

23-0 

25-1 

22-7 

19-8 

337 

28-5 

25-2 

20-7 

191 

333 

24*8 

18 

io-o 

13-5 

394 

33-0 

33-6 

36-3 

27-9 

358 

35*5 

42-3 

42-3 

35-3 

27  0 

14-3 

26-5 

24*0 

19 

25*6 

.... 

39-8 

37*9 

38-8 

.... 

43-8 

44*2 

43  5 

47-2 

43-7 

40-5 

31-8 

41-7 

360 

} 

20 

13*7 

196 

29-9 

24-7 

27-3 

24-7 

33-3 

36-5 

405 

47-7 

359 

38-0 

333 

*27-8 

34-7 

25-7  j 

2L 

13-6 

9-9 

33-0 

28-4 

28-1 

28-8 

33  3 

30-3 

310 

37-0 

343 

36-5 

23-7 

21-0 

339 

26-3  ! 

( 

22 

25-0 

26*9 

34  5 

30-7 

32-8 

34-2 

32-0 

36  6 

33  0 

445 

37  3 

36-2 

31-3 

25-0 

32-7 

30*3  | 

23 

159 

21-3 

326 

30-4 

292 

29  5 

28-7 

29-3 

30-5 

37  3 

31-5 

29-0 

30-7 

25-0 

30-0 

23-3  j 

21 

26-5 

29-0 

43-8 

42-7 

40  4 

44-8 

31-8 

36  6 

38  0 

410 

43-0 

38  9 

30-7 

20-0 

28-6 

30-0 

6 

27-6 

31-7 

34-1 

29-7 

35-2 

295 

44-4 

43-3 

54-0 

40-0 

39-3 

42-3 

.... 

391 

40-7 

43*5 

26 

7 2 

.... 

235 

13-1 

125 

...N 

25-6 

24-3 

29-3 

28-3 

267 

32-0 

.... 

25-7 

27  7 

10*0 

27 

210 

18-9 

29-7 

23-5 

24-9 

27-0 

30-2 

33  0 

28-5 

36-3 

34-6 

35-4 

32-0 

27-6 

31-3 

230 

28 

1-3 

2 1 

15-8 

11  3 

8-1 

157 

18-3 

15  3 

24-4 

31-7 

19-6 

167 

13  7 

16-6 

27-7 

22*8 

29 

10-3 

7-7 

8-6 

2-9 

3-3 

0 5 

11-8 

12-1 

93 

23-5 

15-3 

12-4 

10-7 

82 

15-7 

20 

30 

16-3 

14-3 

3-2 

4 8 

6-8 

5-8 

64 

1-1 

05 

17-3 

2-3 

8 2 

4-0 

2-3 

5-7 

0 2 

31 

S'4 

3-4 

25-3 

135 

68 

13-7 

17-5 

18-3 

15-0 

365 

23-2 

45 

130 

5-7 

11-0 

15-3 

14  55 

16-70 

28-18 

23-00 

23-13 

25-47 

29-72 

29-76| 

30-74 

38-22 

31-97 

32-06 

26  28 

21-71 

30-06 

23-30 
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TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  Stations  in  Tables  VIII  to  XIX  collected 
in  five-day  pe  wds,  from  1s£  Jan.  to  31  st  Dec.,  1886,  inclusive. 


Jan.  1 to  5 inclusive. 
6 to  10  “ 

11  to  15  “ 

16  to  20  “ 

21  to  25  “ 

26  to  30  “ 


Jan.  31  to  Feb.  inclusive. 
Feb.  5 to  9 
“ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  Mar.  1 “ 


Mar.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

17  to  21  “ 

“ 22  to  26  “ 

“ 27  to  31  “ 


Apr.  1 to  5 inclusive 
“ 6 to  10  “ 

“ 11  to  15  “ 

“ 16  to  20  “ 

“ 21  to  25  “ 

“ 26  to  30  ‘* 


40*3 
37-5 
36  2 
2-5-5 
29  9 
39-4 


41- 1 
45-4 

42- 5 
42-8 
43*0 
38-3 


40-6 

42- 6 

43- 2 

43- 2 

44- 3 
55-0 


47*0 


47-1 

47-0 


7-3 

10-4 

5-4 


20-4 


137 
40  3 
25-3 
32-6 
303 
10-6 


7-9 


2 6 


34-9|l0-6 
3 8 


23-8  31-1  24-6 


16224-3  18  1 


5-5 


13-510-6 
19-8  35-9 
5-8 
1-0  35-5 


13-8 

3-8 


18-218-4  12-0  22-0 
27-3 


29- 6 

30- 0 
33-0 

....33-8 


36-6 

49- 3 
54-2 

50- 5 
44-6 
41-2 


4-8 
36-6 
495 
46  6 4' 
45-2 
36-0 


25  3 


14-2 


323 

5-o 


2-2 


28-8 

2-3 


17  6 
2-7 


0-1 


33-7  18-6 


2-7 


7 24-8  19  2 


22  0 15  2 
3-315- 


21-811-9 
20-8  39-5 


12-8 
20-8 
8 2 
10'4 
17-019-7  33-0 
L-4  0 210-6 


3 30-8 


2 25 


10 
14 

7-630  2 
12-9 
17-4 


9-7 
617-1 
14 

30-617-6 


35-4 


18-318-337-238  120  0 


18-7 


46-4  36-5 
39-1 


42-5 
6 

44-5  45-5 


34  0 36  5 


17-2 

409 

51-2 


47-2  46  7 


0 8 


4-3 


11-0  28  02! 
3-7  34-3 


<D 


a 
a 
< 
3 

O c? 


9-4 


17-2  22-6 


910-4 


14-3 
355 
3-7 
36-4 
33  5 
8-2 


1 13- 


18 
11 
16 

12  332  6 
18 


0 25- 
4 32- 


1 18-2 
5 30-2 
1 22-9 


7 35  6 


38-5  3' 


48-3 

35-6 


53-1 
54  2 
50-1 
49-7 
43  0 


5-2 


30-2  33-6 
0-9  0-2 


27-9  31-9  37-3 
24-2  27-3 


4-8 


213- 


2 14 -4 
8 10-2 


18  4 
12-2 
155 
164 
30-3  19-0 


75 
6-2 
47-2 
45-0 
43  3 
31-0 


11-332-519-8 


26-138  2 
11-3  9-2 


3-3  23-0 


16- 
24-818-9 
5 
3 

18-3 

1 


23  9 12-6 
0-7 


•2 
13  7 
18-3 
13-7 
12-9 
20-1 


20-3 
38-8 
49  2 
46-3 
49-5 
34-5 


!6-l 
91 
24  0 
9-7 


32-7 


,09 

11-3 


8-1 
21-2 
1-9 
10-1 
8-0 
9-1  9-0 


0 

3-1 

17 

13 

3-6 

18-0 


1 10-115-7 
■2 


24-8 

4 17-2  22-2j27-0 

27- 4  25*1 

28- 4  22-2 


21  0 21-5 


37-2 


23-1 


49-4  26  6 


504 

49-8 

37-3 


29-4 
34  7 
26-5 


3 0 0 4 


18-3 

3-3 


1 18-2 


16-3 


0-4 

34-5 

22-5 

19-9 

250 

6-0 


6 17 


2-5 

10-3 


17-8 

32-3 

41-8 

15-2 

45-1 

34-8 


16-2 

22 


18-0 

4-6 


16-1 

24-8 

9-4 

5-0 

18-6 

2-8 


253 

13- 7 

14- 8 


286 

44-3 

52-8 


233 

42-1 

539 


46-955-5 


46-6 

37-2 


51-8 

43-5 


130 


1 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  VIII  to 


Indian  Head. 

MiDnedosa. 

Russell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

si 

ft 

.5 

Hillview. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

PQ 

Beatrice, 

| Brampton. 

| Cornwall. 

| Conestogo. 

O 

o 

O 

0 

Q 

0 

O 

o 

o 

o 

a 

0 

Jan.  1 to  5 inclusive 

9-9 

6'8 

10-5 

7-5 

01 

7-2 

4 4 

6-6 

276 

32-1 

30-5 

28-8 

846 

34-1 

34-5 

“ 6 to  10 



259 

28-0 

32-8 

25  9 

28-8 

27-8 

31-8 

29-2 

8-1 

2-7 

5-0 

59 

45 

07 

5-0 

“ 11  to  15 

“ 

4-4 

1-1 

25 

07 

o-i 

3-2 

10 

11 

2-7 

7-7 

6-2 

62 

92 

1-2 

10-4 

“ 16  to  20 

it 

23-2 

4-3 

31-1 

208 

| 

22-9 

22'4 

26  8 

22-9 

11-8 

19-0 

14-8 

135 

22-8 

13-1 

24-6 

“ 21  to  25 

23  5 

21-7 

21-4 

1 

21-5 

19-2 

24  2 

23-8 

o-o 

1-5 

8-4 

40 

4-3 

11-2 

1-6 

13-6 

“ 26  to  30 

5*1 

61 

79 

8-1 

4-3 

7-1 

9-0 

4-9 

16  9 

23-5 

20-1 

18  0 

25-2 

20-1 

24-6 

Jan.  31  to  Feb.  4 inclusive 

141 

20-2 

211 

19  8 

17-4 

25-4 

20-5 

17-9 

10-3 

4'9 

7-6 

7-3 

2-0 

2-4 

1-2 

Feb.  5 to  9 

a 

111  *7 

18-9 

17-0 

16  3 

183 

12-3 

18-6 

17-0 

19-4 

17-6 

15-3 

15-9 

18-2 

11-8 

20-6 

“ 10  to  14 

<< 

3m 

6-2 

5-9 

63 

9 9 

7-7 

6-6 

5*1 

30-8 

34-8 

82  7 

33-2 

33  8 

32-5 

33  8 

“ 15  to  19 

a 

14  5 

7-3 

7-9 

8-5 

1-5 

75 

53 

3-2 

15-1 

20-2 

18-1 

13-8 

21*0 

21-7 

21-9 

“ 20  to  24 

“ 

10-3 

12-6 

11-8 

10-5 

24-9 

11*6 

16-9 

13-7 

5-8 

9-7 

6 9 

6 5 

14  4 

5-6 

17-0 

“ 25  to  Mar.  1 

a 

2-0 

31 

3-0 

0-6 

37 

2-4 

1-4 

1-6 

1-7 

51 

2-8 

1-4 

5 6 

2-4 

60 

Mar.  2 to  6 inclusive  

168 

18-9 

18-2 

19-1 

20-4 

18-8 

19-1 

25-8 

15-6 

19-4, 

■19*1 

CO 

O 

16-4 

196 

“ 7 to  11 

ii 

18-8 

8-2 

55 

8-8 

91 

6-8 

81 

8-6 

23-7 

26  8 

24-2 

23  2 

27-6 

15-9 

25-7 

“ 12  to  16 

“ 

17  1 

11-6 

101 

10-5 

181 

11-1 

118 

16-5 

23-8 

29  0 

250 

23-2 

29-8 

25-1 

28-3 

“ 17  to  21 

(< 

22-3 

15-5 

11-2 

21-2 

142 

166 

14  3 

174 

31-8 

32-7 

33  3 

32-5 

34-0 

29*2 

33-9 

“ 22  to  26 

“ 

24-0 

17-4 

146 

20-7 

19-0 

21-8 

17-0 

18  9 

260 

30  9 

27-8 

27-0 

30-6 

27-2 

29-8 

“ 27  to  31 

ii 

23  7 

12-0 

13-2 

15-4 

16-1 

18  5 

16  3 

16-1 

30-5 

26  8 

32-5 

30  8 

33  6 

335 

33-7 

Apr.  1 to  5 inclusive 

25-3 

15-4 

17  2 

21  3 

i 

17-6 

19  7 

18-6 

22-2 

215 

27-8 

23-7 

22-0 

28*2 

31-3 

27  6 

“ 6 to  10 

“ 

36-5 

361 

35-2 

39-639-8 

40-8 

38-5 

41-4 

32-2 

37*1 

331 

33-0 

384 

33-2 

333 

“ 11  to  15 

U 

41-3501 

503 

51  3.53  6 

538 

51  3 

56-4 

401 

44  3 

40-6 

421 

45  641-8 

445 

“ 16  to  20 

a 

51-750-6 

49-5 

512 

50  5 

51-0 

51-6 

539 

50-1 

53-8 

52-2 

55-9 

57-6 

56  9 

56-8 

“ 21  to  25 

“ 

48-7  45-7 

44  9 

46  6 

48  7 

48-3 

46-247-1 

51  2 

55*5 

489 

52-2 

56-6 

56  2 

52-8 

“ 26  to  30 

a 

40-5^36-2 

1 

361 

41  0 

38  3 

411 

35-3!45-8 

439 

50*5 

467 

492 

48*4 

51  5 

496 
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XIX \ coVected  in  five-day  periods,  from  ls^  Jon . to  31s£  Dec.,  1886,  inclueive. 


36-9 
13  1 
10  6 
25-0 
16-5 
25*3 


5*2 

23-1 


36*4  36-1 


21-122-9 


8-7 

25-2 


4"5 

19-9 


37*7  33 
24*8  24-0 


22*7 

15*4 


28*6 

31*6 

39*2 

34-5 

38-0 


30*9 


49-7 

|58*3 

59*3 

56-4 


238*0 


10*4 
9 4 


20*6 

24*9 

29-2 

33*6 

32*9 

37-2 


31*9 
34-8  3 
45*1 


56  3 
52-7 


4-2 

10*3 


11-3  l 
22*8 


0-9 

21*1 


20*5 

15-0 

7-7 


18-7 
27  6 
27*3 
35*1 
30*7 
34-9 


30/7 
2*5 
7 8 
20  P 
1-5 


32 

5-7 

11-5 

21 

L2-6 


1 31*6 
5-0 


5 21*4 


22-4  24-7 


34-633-4 
17-3  20*7 


14-3 

4-3 


16*1 
24-2 
27*6 
33*6 
28*0 
32  6 


6*4 

48-5 


53-9 


51-947-7 


21-3 

31-8 

41-8 

57*1 

521 


2'5 

20-4 


15*4 

60 


19-5 

256 

28-7 

33-0 

29*3 

33*2 


26  5 
34*7 
44-7 
58-1 


34 

60 


6 35- 


92 

9 0'10  S 131 


13-9 


21 

11-8 


3 23-0 


23  5 24*2 


2-3  0 9 
18  7168 


34-3 

21-0 

137 

6-4 


20-0 
24  6 
27*4 

32- 1 
30-6 

33- 8 


27  3 
33-2 
46  1 
554 


344 

21-0 

16-6 

7*7 


16*1 

25-6 


6 31-3 
2-9 
7-0 
15  9 
3*2 
21*4 


4-0 
233 
36-5 
22  2 
19  5 


20*3 
7 

282 

33-2 

31*2 

331 


1 

34-7 

47-6 

57-8 


52*857-653*2 

49*049-149*3 

I I 


209 

26-7 

29-7 


30-2 

35-5 


34*0  3 


9-9 

10*4 

22-1 

14-0 

24*8 


7 9 0-8  6-9 


7*7 
101 
15*7 
25*6 
16  2 
28-2 


17-0  22*2 
33-6 
18*9 


3-6 


18*5 
25  0 
25 


20-7 
27-3 
129-5 
35  6 33  3 34.7 
30-7 
35  1 


29-3 

334 


27-4  25-9  27-4 
36  0 
49-0 


36-6j34*4 
48-9  43  6 


59  0 
54-6 


53-8 

50-8 


51-349-1 


23  8 
35-5  35-7 
22*4  26 
17-8  20-8 
8 6 11*9 


35-132*7 


18*0  159 


87 

23*4 


25-7 

31-3 

324 

4 

36  6 
34-4 


325 
37-8 
43  1 


60-3154-4 

55-857-7 

51*4,50v 


2 6 
16  618-2  22 
33  1 33-4  36-3 
33  2 
9 5 
75 


19  1 

23*4 
28-3 
33  0 
30  8 
35-5 


31-1 
332 
44-0 
54-7 
50  4 
50  7 


7-0 

21-8 


5"6 


i91  24-3 
6 919-6 


3-7  10-7 


17-8 
22-5 
26  6 
32  0 
31  S 
32-8 


27  2 
346 
44-4 
56-9 
53-9 
50*8 


36-1 
9 9 
11-5 
260 
15  5 
26-3 


3 5 


32-7 
37 
7 8 
21-3 
10-7 


27-3 

11-6 

4-4 

18*4 

12-2 


0 

•1  20-0 
34-332-6 
19  5 
15*3 
4-2 


21-5 
29  5 
30-9 
358 
32*8 
1 


357 
49-2 
59  9 
57*0 
52-7 


24*614-1 


4 10-5 


17-8 

25-6 

29-1 

31-9 

30.1 

31-5 


29-227  1 


35-8 
48-3 
60  6 
53  1 
47-7 


21*7 


144 

4-3 

9-7 


14-4 

21-7 

202 

31 

27-5 

30-8 


21-4 
32-7 
42  7 
58  1 
49  3 
48-5 


Jan.  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 
“ 16  to  20 
“ 21'to  25 
“ 26  to  30 


Jan.  31  to  Feb.  4 inclusive. 
Feb.  5 to  9 “ 

“ 10  to  14 
“ 15  to  19 
“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  Mar.  1 “ 


Mar.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

“ 17  to  21  “ 

“ 22  to  26  “ 

“ 27  to  31 


April  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10  “ 

“ 11  to  15  “ 

“ 16  to  20  “ 

“ 21  to  25  *“ 

“ 26  to  30  “ 
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TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  Stations  in,  Tables  VIII  to 


Jan.  1 to  5 inclusive. 
44  6 to  10 

44  11  to  15 

44  16  to  20 

44  21  to  25 

“ 26  tO  30 


Jan.  31  to  Feb.  4 inclusive. 
Feb.  5 to  9 
“ 10  to  14 

44  15  to  19 

44  20  to  24 

44  25  to  Mar.  1 


Mar.  2 to  6 inclusive. 
7 to  11 
12  to  16 
17  to  21 
22  to  26 
27  to  81 


Apr.  1 to  5 inclusive. 
44  6 to  10 

44  11  to  15 

“ 16  to  20 

44  21  to  25 

44  26  to  30 


6 Il- 


ls 6 

l 7 
1-1 


16-8 
16-8 
219 
32  3 


2-1 


29-031-7 

7-4 
1-2 
9 

9o 
21-5 


10  5 
5 25  5 
17-8 


0 1 
22-5  28-8 


5-2  8-3 
4 22  3 
30  1 32-3  26  2 
9 25  5 
2 17  5 
11-8 


18 

3 

1-5 


27-3  29-5 


31-2 


31  5 


27  028-3 
34-635  0 
43-4  42-1 
58-6 


55-5 

48-2 


56  1 
50  6 


9 0 


10  5 
68 
60 
2 7 
91 
0 


1 17-7  18  9 


13  6 


7 22- 


19 

19*7 
24-8  30-8 
29 


27-917-4 
14-1 


6 35 


1 

33-5 

37-5 


30-4 
35-4 
47-2 
3 
54  0 
53-3 


133 

1-0 

128 

3.8 


16  8 


25-3 

21  1 
19-4 


220 

4 

36-7 


27-7 
5 9 
8-8 
14-0 
5 1 


290 
6 4 
0-7 
6 9 
0 6 


7 

20  017-6 
33  9 
18 

8 0 
2-9 


2133 


8-9 
31  "S 
7 16-2 
2 5 
06 


185 
23 
23-4 
34  0 
281 
32  5 


23-3 
34  1 
13-7 


42  0 54-9 


38-8 

43-6 


9 36 


17-4  19-4  195  22  122'2 
1 25-325-4  26  9 29  0 


518 


24  8 


27-7 
32  5 


27-1 

33-6 

44-1 


48-0  52-8 


49-7 


49  4 


34  5 
1-5 
2 6 
16  8 
10  3 
24-8 


53 
15.8 
2 
21  1 
10-5 
51 


35  2 
10  9 
14-8 
23  7 
16-6 
246 


6-0 
22  3 
34  6 


32  2 
15  5 
12-8 
24-7 
19  8 
29-5 


36  0 

u-o 

14 

25  5 
18-0 
27  4 


7-5  5 1 
26-7  22-9 


34  9 


38-5 
24  5 
22-0 

8 6 16  1 12  4 12-212-9 


21  618-8 
18  032  121-1  18  9 


29- 


6 33 


634  8 
32-8  28  8 


36-5 


30-4 
36-5 
49  2 

58  4 

59  0 
52-1 


268 


25-6 
326 
44  2 
51-3 
50-8 
51  4 


32-1  30  9 


51  6 
59-8 
63  7 

52  4 
563 

I 


35-7 

88 

13-4 

23-6 

17-7 

7 


44-7 
101 
13-1 
23  9 
13  5 
256 


5-0  2-0 
22  1 25  0 


37  9 36-6 
24  6 25*2 


32  131-7 
34  0 
30-0 


* i 

35-6 

31-8 

36*0 


29-9 
33-7 
46  4 
549 
51-6 
508 


23 
28 
30-9 
34-5 
33-4 
36  2 


4 20-9 


0 29 


27-5 
6 2 
1 1 
7 5 
3 7 
15-5 


4-8 
11-4 
29  0 


32  8 34-6 


11 


10*1  10*6 
24-4  23-0 


16  2 


26  925*5 


3 7 
20-8 
37-5 


12122-3 
130  19-4 
915  0 


16' 

517 


021-0 


23-8 
27-2 
30-6 

33- 7 

33  0 28-533-532*3 

34- 7 


31  6 21 
39  0 32- 


371 


29-0 


29-5 
33-5 
44 

58-158-3 
53  1 
51-0 


1 51-2 


59  9 


8 28-8 
3 33  5 
2 37-1 


286 


24  4 


33  132-5 


39  34 
533 

49-1 


54-943-3 


7*5 


14-6 


2-6 
22  1 
34*9 
24-4 
17-8 
9-8 


29-9  29-3 
32  1)37-2 


8-0 

58-1 

57-8 


46-5 

59*2 

54-3 

50-8 


METEOROLOGICAL  TABLES, 
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XIX,  collected  in  five-day  periods,  from  1st  Jan.  to3\st  Dec.,  1886,  inclusive. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

Sprucedale. 

a5 

5 

oS 

> 

ai 

a: 

Toronto. 

a. 

c 

o 

■a 

c 

c 

Welland. 

Windsor. 

1 Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  PI. 

Brorae. 

Bird  Rocks. 

Q 

O 

Q 

O 

O 

O 

Q 

o 

O 

O 

c 

C 

38-3 

34*2 

34*1 

36*6 

27-4 

0*J 

36*5 

35  1 

39*7 

34*4 

30*2 

29*0 

33*5 

36  2 

31*4 

Jan.  1 to  5 inclusive. 

9-6 

6*8 

5*7 

98 

7 8 

14  3 

4*4 

7*6 

7-2 

13*4 

25*4 

23*5 

2P6 

0*2 

27*4 

“ 6 to  10 

127 

13*2 

92 

12*2 

14*8 

1*0 

10  0 

10*0 

9'*  9 

13*5 

9*5 

7*7 

.... 

6*0 

15  6 

“ 11  to  15 

ic 

25  9 

22*9 

211 

27*3 

10*3 

10*8 

24*1 

22  6 

23*7 

25*3 

19*1 

15*1 

22*5 

14*2 

24*9 

“ 16  to  20 

n 

18*0 

13*7 

12*9 

20  *1 

4*4 

18  7 

15  3 

13*6 

16*0 

176 

10  0 

7*5 

9*4 

8 3 

17*5 

“ 21  to  25 

a 

27*7 

23*9 

23  9 

27  5 

18*1 

6*3 

27  1 

25*8 

27  3 

26*2 

13  5 

8*9 

17*5 

26*7 

26*6 

“ 26  to  30 

6*2 

0*2 

11 

2 8 

11*2 

200 

31 

2*4 

6*5 

5*6 

9*2 

7*7 

111 

3*9 

18*4 

Jan.  31  to  Ft  b.  4 inclusive. 

23  7 

22*8 

20*5 

22  6 

15*1 

19  0 

21  0 

21  9 

20*8 

25*6 

10*0 

10-0 

15  2 

5 3 

13*2 

Feb.  5 to  9 

“ 

34*6 

35*3 

34*6 

37*0 

34*0 

3 5 

36*1 

34*4 

36*4 

40*2 

21  2 

21*7 

22*0 

38  9 

26*6 

“ 10  to  14 

« 

26*9 

21*8 

22*5 

25  4 

8*2 

7*7 

24*6 

23*4 

27  5 

24*9 

16*5 

15  2 

11  1 

23*7 

221 

“ 15  to  19 

“ 

18*4 

173 

15  5 

17*1 

7*2 

84 

16*2 

17*8 

16*5 

19*6 

9*6 

5*0 

0*6 

5 2 

13  5 

20  to  20 

“ 

11*9 

7*6 

7*1 

133 

2*9 

8*7 

8*7 

10*7 

11*2 

17*6 

22*0 

21  9 

27*0 

26 

25  3 

“ 25  to  Mar. 

i “ 

24*8 

22*1 

19*5 

24-5 

18*6 

8*6 

22*7 

21*2 

22*5 

24*2 

30*6 

30*3 

31*7 

14*5 

27*0 

Mar.  2 to  6 inclusive. 

8L-2 

27*2 

26  7 

286 

23*8 

15*6 

28*8 

28  3 

27*3 

30*7 

7*7 

6 2 

5*4 

14*5 

11  5 

“ 7 to  11 

<i 

32*6 

26*9 

27*3 

31*5 

21  4 

9*9 

30*6 

30*5 

300 

35  2 

17  8 

15*8 

18*8 

26*1 

22*6 

“ 12  to  16 

“ 

35*7 

36*0 

335 

34*9 

30*7 

20*0 

34  7 

33*9 

34  9 

40*1 

25*4 

21*4 

23*3 

28*1 

24*7 

“ 17  to  21 

Cl 

35*4 

298 

29*5 : 

34*3 

28*3 

15  0 

33*7 

32*4 

31*2 

36*1 

29*7 

29  7 

27*0 

28*8 

30*4 

“ 22  to  26 

ic 

36*7 

32*3 

33*8i 

37*5 

33*8 

12  4 

35*6 

34*3 

35*6 

37*4 

22*5 

21*0 

23*9 

33*7 

26  3 

“ 27  to  31 

u 

32*1 

25*4 

26*3: 

30*8: 

21*5 

16  2 

30*0 

28*4: 

28*9 

30*5 

29  2 

28*0 

30*6 

32  7 

31*1 

Apr.  1 to  5 inclusive. 

37*6 

34*9 

35-3: 

35  o; 

35*9 

35*4 

36*4 

35  8; 

32*0 

35*4 

24*9 

25  3 

26  0 

32  6 

28*8 

“ 6 to  10 

II 

42*2 

47*0 

47*3  - 

49*4. 

40*0 

46  6 

45*3 

46*7' 

44*4 

52*7 

27*1 

26  3 

24  2 

43*2 

27*7 

“ 11  to  15 

l< 

61*4  i 

54*3 

607  < 

30*31 

57  9 

53*4, 

55  7; 

59*9  i 

57*4 

63  4 

36*6 

36*4: 

38*7 

56  0 

33*7 

“ 16  to  20 

56-0, 

50*5 

56  91 

57*81 

58*4 

15-9  J 

54*6; 

56*31 

52*6 

65*7; 

36*0 

34*8, 

36-8 

51*7 1 

34*2 

" 21  to  25 

II 

49'1 

51*4 

51*11 

52*2' 

47*1 

47-1  i 

50*4  I 

50*91 

50  5; 

55*51 

38*8 

39*7: 

36  7 

49  61 

35*0 

“ 26  to  30 

44 
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TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  VIII  to 


j Biquet. 

Belle  Isle. 

Craiibourne. 

| 

O 

3 

o 

Cape  Chatte. 

Cape  Magdalen. 

Cape  Norman. 

j Danville. 

| Father  Point. 

| Huntingdon. 

Montreal. 

o 

0) 

JO 

B 

& 

Point  des  Monts. 

Richmond. 

| Bathurst. 

© 

o 

O 

0 

o 

o 

9 

O 

9 

o 

© 

0 

Q 

O 

9 

Jan. 

1 to  5 inclusive 

16-2 

34-8 

34-7 

. ... 

32-6 

25-3 

36-7 

32-9 

34-4 

34-4 

340 

28-0 

36-5 

33-1 

u 

6 to  10 

25  9 

1-9 

1-1 

21 '8 

29-7 

45 

147 

0 8 

15 

7-1 

15-8 

1-5 

19-4 

11  to  15 

44 

. . .. 

15  5 

4-4 

10-4 

. . . . 

2-4 

180 

1-2 

0 9 

2“7 

04 

3-1 

6-8 

7-4 

5-0 

<4 

16  to  20 

“ 

20*3 

11-8 

63 

177 

22  7 

148 

134 

135 

102 

133 

11-2 

149 

8*9 

44 

21  to  25 

“ 

.... 

8-5 

46 

7*3 

5 5 

12-5 

6 0 

1-3 

4-0 

88 

4-7 

3-0 

6 9 

9-2 

26  to  30 

u 

. ... 

4017-1 

7-6 

15-7 

9 3 

20-7 

14  3 

18  8 

19  9 

18  4 

6-9 

22-4 

16-9 

Jan. 

31  to  Feb.  4 inclusive. 

6 * o 

4 4 

12' 1 

63 

19  3 

0 6 

0 9 

21 

49 

0 9 

0-4 

2-7 

5-2 

Feb. 

6 to  9 

« 

... 

8-2 

7-6 

1-3 

. • • • 

90 

14-1 

8-9 

10-9 

11-8 

9 8 

12  6 

50 

8-8 

57 

10  to  14 

4« 

.... 

13-7 

300 

22-9 

.... 

257 

17-9 

35-5 

231 

32-1 

28-6 

27-7 

17’3 

35  6 

23-6 

« 

15  to  19 

44 

L1'2 

160 

7-8 

15- 8 

16-9 

22'9 

13  3 

20  0 

199 

15-0 

9-8 

195 

18-3 

«< 

20  to  24 

44 

5 3 

2-7 

7-5 

. • • 

6-7 

13  0 

46 

5-2 

3-7 

7-6 

5*8 

2-1 

5-6 

10-4 

it 

25  to  Mar. 

1 “ 

... 

27-1 

0-4 

54 

.... 

16  6 

29-0 

7-3 

8-2 

4 0 

5*5 

43 

14-1 

2-2 

16-0 

Mar. 

2 to  6 inclusive 

354 

16-1 

15-9 

28  0 

32  2 

15  4 

245 

157 

17‘2 

21 ’5 

30-3 

15-8 

31*6 

M 

7 to  11 

44 

9-5 

8-8 

o-i 

7*5 

56 

151 

7-4 

15-0 

142 

12-2 

31 

11-3 

14-2 

«< 

12  to  16 

44 

5-2 

21-2 

7-5 

. ... 

17-4 

13  6 

22-9 

15-7 

23-9 

244 

22-7 

13-9 

23-4 

24*7 

<< 

17  to  21 

44 

... 

17-0 

22-3 

231 

.... 

21-6 

25  5 

252 

17-8 

28  3 

259 

257 

22  1 

25-3 

25-1 

«« 

22  to  26 

44 

19-1 

25-6 

252 

. ... 

293 

25  3 

28-9 

27-2 

28  2 

29-2 

295 

30  6 

27-9 

34*0 

«< 

27  to  31 

44 

91 

28-1 

195 

24,1| 

15-3 

29-7 

23-1 

32-1 

33-2 

27-1 

22*2 

30-2 

290 

Apr. 

1 to  5 inclusive  

21-7 

28*3 

23-5 

30-6 

31-1 

28-0 

31-8 

29*0 

29-5 

31-6 

30-4 

26-5 

29-5 

39-8 

“ 

6 to  10 

44 

29*3 

22-7 

28-7 

25-4 

26-2 

24-7 

24  8 

34  9 26-2 

31-2 

32-2 

30  0 

26-3 

334 

32-2 

•• 

11  to  15 

46 

32-3 

14-7 

37-9 

31-9 

30-2 

29  0 

CO 

o* 

43-8 

50-5 

39  7 

41*4 

36-5 

28-4 

39-9 

37*0 

M 

16  to  20 

“ 

41-2 

23  5 

52-1 

477 

42-5 

42-2 

28-7 

57-9 

401 

53-9 

55-2 

53-7 

44-2 

49-6 

42*5 

41 

21  to  25 

“ . 

408 

34-7 

46  9 

40-6 

39-8 

39  9 

33  2 

53-3 

41.7 

531 

55-9 

50-0 

42-6 

49*4 

49  4 

46 

26  to  30 

44 

40*6 

33-7 

47-2 

43  6 

39-9 

40-7 

33*0 

50-9 

401 

47*4 

49-6 

46-1 

44-1 

47*7 

48-7 
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82-7 

18-9 

8-2 

15-9 

5-7 

16*5 


11-7 

26 

19 

10-0 

18-9 


31*1 

8-9 

24*6 

19-9 

31-0 

27*7 


34' 6 38-6 


14  3 
2-7 


14  2 27- 
11-1  21* 


20  0 


7'0 
10-3 
9 25-5 


•7  23- 


13-4 


29-7 
11*4  22-7 
27  5 3 > 5 


25-2 

34*7 

33-3 


34*6 


37-6  36-0 


23-0 

12-9 


35-9 
7 31*3 


19-6 

7-4 


622-6 
515  6 


31-4  26  6 


16-9131 
18  8133 


31-8 
28-6 
19-516017 
7 16  0l 12*5  12-6 


20-8 
5-0 
21  9 
14-6 
25-8 


30-328-7 
17-9 
28-8 
28-2 
34-1 
4-8 


30  7 

35- 1 

36- 5  3 


37-9 


337 


*5 

45-2 


32 

45-8 
45-7  50-9 
43-645-5 


33  2 35-8 


36-9  36-3 


34-7 

375 

45-5 


38-5 

46- 6 

47- 847-2 
46  146  0 


38-2 
22-2 
9-9 
22  6 
21-5 
27-7 


32-5 

325 

140 

27-8 


35-0  40- 
32- 


28-5 
13-7 
28-6 

20-922-129  3 30-8 
34-9 


31-4 


14*7 
18-8 
3L- 
28  8 29-6 


9-2 
16-6 
3 29-7 


1 18-8 

15  8 


29-3 


28-3 

16-520 

28-4 

26-0 

34-3 

35*0 


29-3  25' 
29-326' 
33  9 33- 


34-7  30-4 


29-0 


912-4 


35-9 
33-0 
6 35-9 
40  3 
418 


33-7 
36 
43-0 
436 
44*6  44-6 


13-6 27- J 16  4 
33-136  830-4 


22  7 
17-9 
34 


28 

21-5 


23-6 
12-8 
32-6 
28*231-9  31-7 
19-1 
25-3 


27-8 
18-0 
129-6 
8 27  5 
0 
34-9 


136-9 


21-535  0 
3 23  5 


9 37-7 
3 40  9 


35  9 40-5 


9 319 
25-4 


37-4 


344 
28-5  32-3  23-7 
17-9 
29-9 
22 


24-1 

36 


24  3 
227 


35-4 


33-9 


27523-9 


290 


18  2 


35-9 
16  5 
29  7 
28-9 


31-330*: 
21  8 23 
3M31 
29-8 


1 35- 


38-936  0 
34-5  36*8 


37-5 

32-8 

32-0 

39-8 

41-1 

35-5 


38  7 
340 
37  3 
45  4 
46-8 
42 


139 


40-0  36-9 
37-0 


38  6 

37-5)38-4 
35  5 
45  5 
47  0 


35  4 


30- 


0 33  6 


17-318-0 

37-638-1  32-2  31-8  25-7 
30-8  30*1  24-0 
19-2  21-813- 
24  0 24-0 


37  4 


6 23 


29-9  38-5 
23-5  41-7 
3 

4 20-7 
014 

31-019-5 


24-2  19-3 15-4  32-1  23-6 


214- 
9 26- 


129-4 
9 
1 

4 25-9 
2 32  3 
0 32  1 


38-7 


•142-2 


41-2 
5 37-9 


44-4 

443 


134  31 


28  1 
16-9 
30-0 
28-7 
32*9 
35 


128 


34-8 
33-5 
31-339-231 
37-0 
39 

37*8 


42-8  39 


549 


44-8 


8 27-5 
30-7 


6 25- 


29  6 


5-322-8 


29 
29  7 
8 24-5 


23-5 
9-8 
23-8 
19-9 
29-9 
9 26  9 


0 33-9 


20-2 

23-3 


30-0 

33-0 

20-5 

25-3 

1 16  3 

16-7 


16  6 
122  8 
20-4 
17 

130-7 


33  0 33  4 


9-5 

146 


30-9  24-2 


32-2 
28  "1 


545  4 
39*1 


39-5 

35-8 

28-5 

29 

38- 

33  9 


27-7 
19  5 


27-0 
23  8 
932  0 
0 33  4 
33  71 


Jan.  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 
“ 16  to  20 
“ 21  to  25 
“ 26  to  80 


Jan.  31  to  Feb.  4 Inclusive. 
Feb.  5 to  9 
“ 10  to  14 

“ 15  to  19 
“ 20  to  24 
“ 25  to  Mar.  1 


Mar. J 2 to  0 inclusive. 
“ 7 to  11  “ 

“ 12  to*  10 

“ 17  to  21  “ 

“ 22  to  26  44 

“ 27  to  31  44 


Apr.  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10  “ 

44  11  to  15  44 

“ 16  to  20  44 

44  21  to  25  “ 

44  26  to  30  4 


21 
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METEOROLOGICAL  TABLES, 


TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  VIII  to 


May  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 
“ 16  to  20 
“ 21  to  25 
“ 26  to  30 


May  31  to  Jane  4 inclusive. 
June  5 to  9 
“ 10  to  14 
“ 15  to  19 
“ 20  to  24 
“ 25  to  29 


June  30  to  July  4 inclusive. 
July  5 to  9 “ 

I 

“ 10  to  14 

« 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  29  “ 


July  80  to  Aug.  3 inclusive. 
Aug.  4 to  8 “ 

“ 9 to  13  “ 

“ 14  to  18  “ 

“ 19  to  23  “ 

“ 24  to  28  “ 


47*6 

52-8 

50-6 

52-9 

55- 9 

56- 8 


560 

548 

55-5 

56  5 
59-7 

57 


57' 


58 

61-3 


44-4 
476 
462 
63-2 
70-6 
70 '3 


517 
47-168-8 


53-0 


51*4 
9 53-3 


2 53  6 
6 57  2 
5 55-9 
6*0 
5 55'5 
58  3 


59-658  0 
60‘1!59 
61-955 
59  4 56 


59-0 
58  1 


54 
55"  4 


57*7 


51-566-559  8 
0 65-9 
72  5 


75- 

77-8 


70  5 


68-6  62 


1 72* 


36-4 

42-2 


35 
45  7 


0 37-9 


46  5 


44-3  44-1  44-6 


34-4 
43-3 
46-4 
6 

63-3 

62-8  60-3  67-6  66  3 


59  7 
62-9 


51-6 


'8-9  72 


9 74 


3 66  6 


6 68-0 


61-0  59-9 
162-0 
4 68-3  59-3 
58  2 


7 61- 


7 74 


•4 

67-9 


60 

69-2 

67-6 


598  58-8 
65 


8 45-0 


59  351-1 


61-6  59  2 59-8  64-6 
58  2 52*  1 611  61 


3 59 


9 79  3 


62  3 
174-9 
8 78-8  76-3  83  186 
70-8  68 
65-8 
65-4 


61  5 
65  0 
62-1 
59  2 
161-8 


63 

65-4  61-3 


67-3 


41-8 
495 
47-4 
65  2 
71-3 
71-7 


55  8 


3 

9 59  3 
6 

9 76-2 


1 68- 


2 76 


2 89 


0 69- 


67- 

63-8  68-6  70  9 


73-8 


62-5  65-1' 
166  5 
4 62-9 
59-8 


67-1 
67-169-4  73-8 
71*7 


72-9 


79". 


345 

43-2 

41-8 

55-6 

60-5 

59-2 


35-63! 


44-2 

42 

58 

63 


568 


63-9 
70  4 59  4 
59 


4 49' 


0 57 


" i 

3 63-5 
6 61-9 


70  4 57  8 
82-3  69 


7 70-7 
66*5  68-9 


62- 


8 40-5 


o 56 


54-1  47-5 
60 

1 58-7 
60  6 


72-4 


7 74-5 
78-4 


6 9 64 -8  69-2  67-3 
65*0 


61-6  63-9 


58-360  9 


61-3 


73  060-1  61-058-1  58-5 


55*9 

59-7 

61-8 


9-2 
47  1 


26  7 
29  3 
32-6 


59-4 


53-0 

51-2 


8 74 


58-3  56  2 61 
68-7 
67 


1 64  “2 
49-6  57-6 


56-5  61-7 
64471  8 


70-5  63-8 


0 60-1 
72  3 67  8 


,82  5 68 
70-0  64  4 


66-3 


353 
40-3 
40-0 
49-3 
52-0 
60  6 


57-5  58-4 


37-7 

46-2 

44-7 

60-2 


66-1  66-0 


66- 


58 -8 
54-2 
56-1 
58-5 
65-5 


66-0 
57 
63-7 

72-4  67-el 
75- 


2 66- 


645 
596 
1 

65-7 
61  4 
59-656-5 


960-7 
4 55-0 


•( 
58-4 
756-2 


555 
555 
51  9 
60-5 
56  8 
59-1  67 


>00 


69 

75 

82  2 

73- 

71* 

67 


62 

67 

66 

61 

70-4 


50- 2 

51- 6 
53-5 
63-1 


32  6 I 


55-7 

57-6 

3G3-«! 

59-1 


i 71-9 


5 72 "8 


76-0 

75-8 


8 69*5 


71-51 


0 65-0: 

1 65-0 1( 
67*0 1 
63-4  1 


P 71*2 


METEOROLOGICAL  TABLES, 


m 


TABLE  XX,  collected  in  five-day  periods,  from  1st  Jan.  to  31  st  Dec.,  1886,  inclusive. 


43*9  42-0 
43-3 


J52*8 
|51*8 
63*3 
50*2 
63  3 


43'8 

59*5 

01*2 

59*5 


59-4 
61*9 
59  -4 


58  9 
81 


558' 


52.4  53-2 
60 
59*3 
57*9  56*2  56*3 
66*0  64*0  63 
71-5 


39  0 46*2 
45*6  46-1 
44*3  43-8 


43-9 

48-8 


58*1 
61  3 
58*1 


253" 


8 57* 


4 52  8 
57*5 
4 68  0 
86*7  66  9 88*6 


! 

69*0 
: 70*3 
(81-7 
j 72*9 
71*7 
71-0 


70-7 


62-1 


5 75*0 

70-7  70*0  73*6'69-5  74- 
72-1 
64*5 
65*0 


67-4 


71*0 
69*0 
1 71' 
75 
79-4 


47-6  42*9 


1 

46-9 

44  5 

61*2  60  0 

63*4  62  0 
I 

61*2  60-0 


6 52  3 
4 60-9 


55-153-8 


53 

64*8 


7 59* 


43  3 
43-8 
59*7 
63*2 
59*7 


41.9 
49  1 43-7 


47-3 
62-6 
65  "7 
62*6 


53*2 


562 

61-7 

55*8 


63-5  51*857-8  51  6 


63 


54*1 
7 69*3 


63*9  68*9 
68-5  69*7 


71*9  74*8 


74*4 


170* 


71*6  72*5|74*9  72*7 
05  0 66*8;66*4 
66*4  64*6  69-9 


60  7 66*9  67*2 


58*4  01*9 
59*458*6 
61-060*2 
0 55-0I57-8 
6 65 * l|t>3*7 
66-665-6 


61*961  8 
62*5 


62*8 

62 

70*7 

70*0 


65  9 
55-8 
73-4 
69*9 


625 


74*5 
67*0[67-3 
67-268-3 


66-3  64*4  68-5 


60-4  58-9 


60-7 


51  3 
50 


53-5  48-3 
47  1 44  6 


53*5 
55  3 
6 


8 54 


51*3  55-3 


53  6 
49  259  5 
50- 
49- 


50  2I6L1 54  3 


63*8  63*6 

57-4^66*2  80  3 


50  154-6 
46-4  49-2 


54*1 


8 53  4 
2 59  5 


522 
51-4 
59  0 
51  4 


58-6  62-0 
62  064*4 


74  9 
174-0 
762 

67  4 57*3 
71* 


65*3 


5 56  8 


63*8  64*0 
61*0  56*7 
72- 1 68*5 


71*1 


62-060 
64-657-7 
65*5 
62*1 


66*5 


620 


65  5 
642 

65*4 

67*9 


63*1 
65  "5 
74*4 
59*7 


52-6 
71*463-667*0 
,70*1  65*7  7*08 


58*0  53-9 
51-8  50  5 
58  0 57*4 


57-2 

583 

57-2 


50*6 

55*0 

56*1 


54*9  57  0 60-7  57  3 
53-2  63  4 63-8 
62-5  64*4  61-6 

60- 0  65*2 

61- 061*0 
61*5  64*6  64*4  62-5 


70-6  62*5  63*8 
73-9  68*7  68*2 
61*2 
60*0 
59-3 
66*6 


59-8 

58*8 

67*0 

57*3 

64*8 


64 

68-0 


66  0 
73-0 
64-4 
61  4 
64  4 


60*9 
58*8 
58-5 
65*8  75  0 


58*6 

59*1 

66*7 

55*9 

63*0 


67-0  66-3 


57*7 
85.4 
4 
62*3 


0 63 


71*6 
72*9 
64-3 
66  8 
64*9 
70-4 


65*2 

69.5 


64*0  66*5  62-5 
65  6 67*5 
73  4 73  6 

61-961.0 
71-4  66-1 
70*8  6*87 


61*2 

67*8 

71*8 


May  1 to  5 inclusive. 
6 to  10 
11  to  15 
16  to  20 
21  to  25 
26  to  30 


May  31  to  June  4 Inclusive. 
June  5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  “ 

‘A-  25  to  29  “ 


June  30  to  July  4 inclusive. 
July  5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ 

“ 15  to:i9  “ 

44  20  to  24  “ 

“ 25  to  29  “ 


July  30ito  Aug.  3 inclusive. 
Aug.  4 to  8 

“ 9 to  13  “ 

44  14  to  18  “ 

44  19  to  23  “ 

44  24  to  28  ** 
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METEOROLOGICAL  TABLES, 


TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  VIII  to 


a 

a 

c 

03 

a 

A 

01 

3 

SJO 

P 

K 

May  1 to  5 inclusive 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 

“ 16  to  20 

“ 21  to  25 

“ 26  to  30 


May  31  to  June  4 inclusive. 
June  5 to  9 “ 


10  to  14 
15  to  19 
20  to  24 
25  to  29 


June  30  to  July  4 inclusive  .... 
July  5 to  9 
10  to  14 
15  to  19 
20  to  24 
25  to  29 


July  30  to  Aug.  3 inclusive. 
Aug.  4 to  8 “ 


“ 9 to  13 

“ 14  to  18 
“ 19  to  23 
•*  24  to  38 


54  0 
518 
58 

51 

56*4 

57' 


57  9 
65-8 
63-8  62-9 


63  6 
65-0 


56-9 
52  0 
0 55-8 


955 
57-8  54 

3 56-3 


52-5 
50  0 
63  1 
2 52-2 
4 

56*8 


60-6  59-3 
61 


69-069-6  61-9  66-0 


71-6 

65-8 

3 

65  8 
71-7 


660 
81*5 
746 
66  0 

69- 0 

70- 7 


58-5 
0 58-7 
64-9  67  4 
63-4 
163 
6 62  5 


45 

53 

48-9 

52 

52 


9 53  5 
6 49 
2 55  5 


52- 

5 50*0 


56-2 


51-1  54-5 


8 56  5 
4 56-4 


55"  7 
55 


57-2  58' 
57-9  59 


62-7 


2 58-0 
8 58-7 
0 65-5 

3 65-5 
7 61-S 
162-264-2 


62-2  67-7  62-3 
61-0 


71  0 


73-174-1  70-0 
65  0 63  3|58-2  62-4 
65 
63 
71 


-5  61-2158-7 
•5  62  9' 58-5 
•170-6  67-3 


7 60- 


"/ 

6 65-1 
9 73  4 
661-558-3 


59-6 

517 


68-4  64  4 
5715  68 


62-2 
63-6 
69  4 


628 
607 
70  2 
58-9 
66  0 
4 68-5 


153 

48-7 

56 

51 

56 


6 50-7 


0 55- 


64 


67-2 

71-0 

64-7 

62- 7 

63- 4 
66*9 


62  4 


5 '"9 
66  7 


64- 


4 50  8 
853-8 


520 
55-7 
153  053-3 


257- 

156- 


50 


47-9  46  5 
54 


6 53- 
50- 


354 

355- 


363*3  64 
62 
3 

6 59-9 


65-8 


71-1  70  2 
62-8  60-9 


63-6 
63-3 
1 


61-2 
62  2 
71-9 
570 
66  4 


59-2 

606 

1 


61- 


64-3 


4 56 
50-6 
56 
56  4 


9 58-5 
258 
165-7 
4 63-6 
9 63 
4 62-3 


652 

55 


956-4.54-8 


9 53  6 53-2  53-3  52-7 
0 50-9  48-550-2 

353- 5 
852-7 
956  2 

354- 8 


60-5 
4 62-5 
64-4 
67-2 
0 
67-6 


58-6 


4 61- 


60*656- 

64-3 

63- 4 

64- 3 

65- 1 


66  7 69-4 


70-3  72-0174-4 


63-1 

61-0 

60-8 

68-5 


63-1 
61-1 
63  2 


62  361-4 


59  962  3 


71-0  68  7 


61-35S  8 


68  363  9 


69  1 66-9 


66-7 

66-4 

68-4 

75-0 


63  1 
60-9 
71-7 
61*1 


70-1 


69  8 
65 
75  8 
64 -4 


72  9 


56- 


67*5 
71  6 
65*2 
65-8 
639 
70-5 


650 
2 53 
72' 
62 

68-3 

70 


350-249  1 49-4 
4 57- 


256-9 


50*5 


48-9  46-9 


54  0 52 '4 
53-7  52-1 


6 58-9 
9 59  259 
0 65  0 
8 64-5 
1 

2 62  6 


0 63- 


0 66-0 
5 71-2 
0 62  9 
0 619 
2 62  5 


60-9  63-5 


8 61- 


•7 
1 710 
4 

65-8 
3 68-3 


7 58- 


596 

71 

62  5 
67-7 


53-9 


6 53-5 
3 54  2 
9 60-0  • 
8 60-0 
160-2  i 

2 61-3  ; 


64-6  67-1 


70-4  68*0  j 


61-159-9 
60  5 56-9 


57-3 

67-9 


57*7 

66-1 


64-8  65-7 


1 71- 


58  3 
<! 

58  6 
665 
868-4 


59-7 
66 -1 
52-8 
62-7 
65-8 
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XIX,  collected  in  five-day  periods,  from  ls£  Jan.  to  31  st  Dec.,  1886,  iaclusive. 


| Northcote. 

| Ottawa 

| Niagara. 

| Port  Arthur. 

| Parry  Sound. 

j Pembroke. 

o 

ti 

O 

O 

© 

© 

CL| 

1 Point  Clark. 

Point  Pelee. 

Port  Stanley. 

Port  Dover. 

Petrolia. 

Rockliffe. 

Ridgetown. 

St.  George. 

9 

9 

9 

0 

Q 

O 

9 

O 

9 

9 

ft 

Q 

9 

o 

56-8 

568 

53-9 

44-6 

47-9 

541 

56  5 

46  5 

55"7 

50-2 

52-8 

53-9 

501 

54'4 

54-7 

May  1 to  5 inclusive  . 

48-8 

515 

51-1 

59-2 

45  6 

49-8 

52-0 

446 

52  5 

49  9 

50  9 

48-9 

47-0 

51-1 

50-3 

“ 6 to  10 

“ 

56-0 

56-0 

57-2 

43-4 

53-1 

56-6 

57-1 

49-7 

58-0 

55-1 

56-1 

58-1 

542 

578 

562 

“ 11  to  15 

“ 

54-9 

55-7(53-8 

53  0 

509 

53 -3 

57-4 

499 

59-2 

51*4 

53  6 

52  9 

51  2 

51-4 

52  2 

“ 16  to  20 

“ 

56-9 

58-2 

576 

54-8 

52  7 

56-3 

58  6 

50  5 

50-1 

56-8 

583 

56“ 

51-4 

56-3 

57-4 

•*  21  to  25 

44 

45-2 

56  6 

58-9 

52-5 

52  5 

45-9 

57  3 

510 

61-4 

55-2 

563 

56  5 

53  2 

55-9 

58*0 

“ 26  to  30 

«C 

59*6 

60-1 

60-7 

51  9 

55-9 

57-4 

61-3 

52  5 

65-0 

57-8 

60  5 

59  3 

54-1 

58-3 

59-3 

May  31  to  June  4 Inclusive. 

55*9 

61-3 

6U-9 

495 

52  4 

58  9 

61-3 

520 

63-4 

57-9 

59-4 

59  3 

54‘7 

68-7 

59-7 

June  5 to  9 

“ 

59-1 

60-0 

67-0 

587 

62  3 

53-8 

66-7 

57-9 

69-0 

64-0 

64-7 

662 

55-6 

64-9 

66-7 

“ 10  to  14 

“ 

61-0 

62-7 

66  5 

55-7 

61-2162-4 

66  7 

56-3 

72-4 

654 

64-6 

65-9 

58*7 

67-1 

80-5 

“ 15  to  19 

“ 

65*7 

65-9 

64-8 

57-6 

63  -5  66  0 

64-4 

59-9 

63-1 

62-8 

64-9 

64-7 

61-6 

64 -4 

62-9 

“ 20  to  24 

n 

63-1 

64-8 

66-0 

633 

64-2 

65-3 

67-5 

55-6 

68-5 

63-7 

65-0 

63-5 

62-0 

62-1 

65-8 

“ 25  to  29 

67-8 

70*6 

68-1 

626 

64-5 

71-1 

694 

60-4 

74  9 

64-8 

66-6 

67-9 

66-7 

64  8 

679 

June  30  to  July  4 inclusive. 

70'9 

70*8 

74-7 

66-8 

70  1 

69-9 

74-0 

67-3 

74-6 

69  9 

72-0 

72-1 

67-3 

72-3 

72-2 

July  5 to  9 

61*0 

62-4 

67-1 

62-0 

63-6 

65  0 

674 

58-6 

70-8 

64-0 

66-5 

638 

592 

63-7 

65-3 

“ 10  to  14 

14 

61  2 

64  9 

63-7 

611 

603 

63-4 

646 

55-1 

70-7 

62-9 

639 

632 

602 

62- < 

639 

“ 15  to  19 

41 

62-1 

63-4 

65*5 

59-8 

59  9 

63-3 

53-6 

56-8 

71  6 

625 

t4'6 

64-0 

58  8 

63  5 

66-1 

“ 20  to  24 

“ 

69-9 

69-6 

73-0 

64-4 

66  3 

68-8 

71-3 

662 

76-7 

70-0 

705 

71-3 

67  5 

70-6 

70-5 

“ 25  to  29 

44 

62*8 

63-6 

67-2 

60-0 

60-4 

61-4 

64-9 

63-1 

70-3 

64-2 

65"3 

64-3 

605 

67-3 

66-0 

July  30  to  Aug. 

3 inclusive. 

61*9 

63-9 

64-6 

59-1 

59  8 

62-2 

63-4 

59-4 

66-7 

60-0 

62-2 

61-3 

60-3 

607 

63-2 

Aug.  4 to  8 

44 

68-8 

69-9 

72-9 

63  6 

67-8 

709 

73  3 

685 

76-1 

70-3 

70-9 

71  6 

66-9 

73-2 

73-5 

“ 9 to  13 

“ 

58*4  59-8 

62-4 

57-8 

57  6 

58  5 

61-0 

606 

69-2 

63-9 

644 

62-9 

56-8 

63-2 

62-8 

“ 14  to  18 

44 

65-5  65-6 

69-363-1 

63-7 

66-8 

65-1 

67-2 

71-3 

67-3 

70-0 

67-6 

63-6 

68-5 

67-5 

“ 19  to  23 

41 

68-069-8 

69 -3j 

62-6 

67-0 

68-7 

71-0 

69-8 

72  5 

68-5 

69-4 

71-2 

66  5 

68-8 

69  0 

“ 24  to  28 

44 
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TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  S'ationsin  TablesVLII  in 


May  1 to  5 inclusive. 

“ 0tolO  “ 

“ 11  to  15  “ 

“ 16  to  20  “ 

“ 21  to  25  “ 

“ 26  to  30  “ 

May  31  to  June  4 inclusive 

“ 5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  29  “ 

June  30  to  July  4 inclusive 

“ 5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ -.... 

“ 15  to  19  “ , 

“ 20  to  2*  “ 

“ 25  to  29  “ 

\ 

July  30  to  Aug.  3 inclusive  

“ 4 to  8 “ 

“ 9 to  13  “ 

“ 14  to  18  “ 

“ 19  to  23  “ 

“ 24  to  28  “ 


56*6 

49  6 

14-6 

54 

57-0 

59 


152-5 


57-4  53-7 


9 52-0 


65-3 
63  7 
77-0 
61-9 


74-0 


47-2 
45-2 
49-6 
47-8 
49  8 


4 60-3 


9 58-7 


58-3  62-6 


56-6 


61*5 


73  1 68-9 
67-1  58-6 
67-1  58-2 
67-6 
71 


57-6 


5 64-8 


60-0 
58-3 
69-1 
58-2 
65-7 
68  8 


53-2 

50- 7 
56-3 

51- 6 


53-7 

51-1 

57-4 

58 


56- 6  58-7 

57- 155-4 


58-9  59-6 


58-2 

65-2 


62-4 

62-2 


59-8 

64-7 

66 

64-4 

66-4 


65-8  67-163-4 


71  2 72-2 


628 
61-2 
63  1 
69-0 


65-2  62  3 


65-954-0 


64'7 


62-5 

60-7 

71-9 


46-2 
39 

45-1  52-6 


2 49- 


505 
45-1 
50.5 
47-152-9  50-7 
524 
50-6 


51-5 
51-5 
59-8 
3 57  9 
58-2 
62-4 


65-7 


57-2 


60-2 
72  3 


60-7  64-3 


i-, 

68-2 


66-8 


594 


9 56- 


59-5  60 


55-7 


52- 
54-3  55-5 


52*5 
7 50  5 
57  4 
52 

5 57-7 
57-4 


9 61-9 


54 

52-9  57-4  60  0 
63- 

57-7  63-6 
59 

62-8  66-2  64 


5 66-5 


7 71- 


67-7 
7 72-2 
64-2 
59  2 63  1 63‘5 
643 


0 61*6 


1 61-571-572  0 


56  5 


59-8  59-0 


68  362  9 
54-255-2 

I 

63‘2  67-7 


71-964-2 


65 
62 
70-7 
62 

66 

70-4 


56-959-3  37-6 
1 49-5  59 


54*7  57  1 59- 1 56'2 
58-6 


66-0 
65-9 
5 63-2 
8 


564  6 


1 61-5 


2-8 
162-4 
•7 
69-9 


6 67- 


50-3 

48-0 


56-2 

54-0 


53-7 

53-2 


63-1  67-5  48-3 


63- 9 

64- 5 
62-9 


650 

70- 0 
63-5 
63.4 
661 

71- 3 


65-5 

57.7 


4 41-6 


0 42-6 


2 45-8 


2 48-5 
150-0 


68-6 

63-9 

75-9 


59-168-6 


67'5 

67-7 


70  6 
72-5 


35-9  36-3  35-5 
37- 


9 36-5 


70- 

65  6 55  2 

66 


0 53  3 


69-5  52-9 


75-9  56-2  58-8 
68-656  0 
66  4 60-0 


9 56  7 


60  3 
->6 

53*7 

52-2 

58-2 

54-9 


40-7 

43-6 

43 


459 


10-1 
5 43*7 
43-8 


48-3 


52-8 


490 


46-0 
50-9 
496 
3 55-154-5  52-7 
52-2 
55  3 


60-0 


55’4 


543 


59-5 

61  2 54-8 
58-3 

73.3  59-058-7 


358  5 


oa 

53-9 

58 

56-4 


56-5  35-4 
35-8 


49-7 
39-4  56-8 


53-4 

53-4 

51-2 


58-5 

63-4 

57-1 

47-3 

66-3 

62'3 


40- 5 

41- 0 

42- 8 


44-8 
49-3 
47-7  ! 
52'3  ' 

i 

55-0  i 
53-8  ’ 


54-4  7M51-1 


57-5 

56-4 


58- 5 

59- 6 


71-0  58  0 


62*5  56-3 


65*559-9 

61-261*1 

68-162-4 


61-4  59-863-7 


59-9  65-4! 

■ 

059-269-658-9 


64- 


56-558-5 


158-4 

57-8 


65-6 


53-2 

60-1 

581 
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XIX,  collected  in  five-day  periods,  from  1st  Jan . to  3lst  Dec.,  1886,  inclusive. 


40*1 

39*0 

42-4 

47-5 

44-0 

46 


V 

29-9 

34-2 

3#3 

39-6 

39-8 


1 45- 


49-051-7 

48-147-2 


53-0 

44-3 

49-4 

48*9 

49-3 

48-4 


55  3jo2*3 


49-7 

50*9 

52-1 

51-4 


42-1 

45*9 

51-5 

46*7 


57-8 
54  6 
57*9 


503  40-7 
52*2'46‘3 


52*5 

52-3 

52-1 


54'4 

51- 5 

52- 7 


54*752-2 


51*3 

51*5 

52- 5 

51- 3 

53- 9 

52- 5 


50*4 
16-9 
46  3 
44-3 
45*9 


57  "6 
43-0 
46-5 
499 

48- 1 

49- 5 


583 
56  1 
57*9 
63-8I62-9  56-4 
56  0 62-5 


37-8 
37-7 
40-9 
48  4 
45-8 


532 
55  0 
52-8 
58-9 


64-6 
63  7 
56-9 
63-0 
56-5 
63-9 


61  5 
66-2 
57  •> 
64-3 
56-5 
60-6 


60-0 
587 
65-1 
52  6 
60*5 
63*8 


54-8  55-0 


61-0 

60-3 

58 


37-931-4 


38-8 
43-1 
48  6 
45-4 


33-2 

32-7 

39-8 

39-6 


53*6 
55  8 


50-2  43-8 


59  4 
58-6 


56- 2 

61- 9 
575 

62- 2 

57- 1 
59*6 


57-7 
59-8 
56-5 
62  5 
56-4 
59 -3 


60-2 

57-0 

55*5 


54-0  54-0 


62-2 

61-0 


60  6 
57-0 


57  5 

57- 2 
55-3 
53-7 
59-6 

58- 9 


56-5  39  8 


48-4 

54-2 

56*1 

54-4 


50-2150-9  48-1  52-9  46  1 53-2 


148 


156 


39 
45 
49-2 
45-5  57-6 


51-4 
48-2|60-5 


48- 4 

49- 2 
44-7 


41-2 

47-9 

49-9 

49-8 


57-7 
61  1 
67"8 
61-8 


68-3 


59-4 

65*9 


53 
51 

50-8 

56 

54 
54 


55*1  62  5 
51-6  66-7 


50-065-0 

49-6^63-1 

49-268-8 


,49-2 

52-8 

51-6 


59-3 

63 

67-7 


158 


3 60-4 
58'0 


9 61* 


54-3  56-6 
2 48-2 


4 54-1 
54  157'4 


55-2 

53 


52  0 
1 52  7 


7 60-4 
62-8 


59-6  5' 


1.62-3 
3 66-368-6 
2 65-1461-7 


0 61- 


6 60 


55-3  67-1 

54- 0  70-0 
55 
59- 

55- 9 
58-6  68-3 


•7 
65  J 
61-0 


69-7 

71 

63 

65-7 

63 


63*6,65  4 
61-8 
3 70-0 
257-7 
63  7 


55  5 
53-0 
53 
53 
59-3 
54*367  2 


64-8 

72 

60-9 

66-9 


O’ 


51-037-0 


46  8 
47-8 


37-0 

40-5 


54  3 45-4 


45  3 
455 


57  1 
61-4 
7-7 
60-6 
64-3 


54-3  57  0 
54  3:62-1 
54-6^56-7 
58"2  61  0 


568- 


64  3 

1 

9 59-9 
657 
4 60-3 
65-8 


54-7 
489 
53  8 
52-8 
52  8 
51-0 


57-3 
54  6 


63-2 

61- 4 
63-3 

62- 6 
56-8 
58-0 


64-1 

861-2 

62-2 


63-4 
62 

166-6 
58-0 

62-8  58-5 
65-5  56*4  68-8 


63-8  57 


66-1 
61  3 


68  3 
59-4 
659 
599 
65-6 


62-5 


45- 0 
47-0 

46- 8 
54  2 
50-7 
52-5 


60-9 
1 

59-8 

67-3 

69-1 


67- 6 
70-1 
61  9 
70-9 
65-7 

68- 5 


6 61-2 
J 65  2 
4 60-5 
64*  i 


May  1 to  5 inch 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 

“ 16  to  20 

“ 21  to  25 

“ 26  to  30 


May  31  to  June  4 inclusi/e. 
June  5 to  0 4 

“ 10  to  14 
*•  15  to  19 
41  20  to  24 
44  25  to  29 


June  30  to  July  4 inclusive. 
J uly  5 to  9 
“ 10  to  14 
« 15  to  19 
“ 20  to  24 
“ 25  to  29 


July  30  to  Aug.  3 inclusive. 
Aug.  4 to  8 
44  9 to  13 

“ 14  to  18 
“ 19  to  23 
“ 24  to  28 
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TABLE  XX.  Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  VIII  to 


May  lto  5 inclusive.. 
“ 6 to  10  “ 

“ 11  to  15  “ 

“ 16  to  20  “ 

“ 21  to  25  " 

“ 26  to  30  “ 


May  31  to  June  4 inclusive. 
June  5 to  9 “ 

‘ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19 

•“  20  to  24  “ 

“ 25  to  29  “ 


June  30  to  July  4 inclusive. 
July  5 to  9 « 

“ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  « 

“ 25  to  29  « 


July  30  to  Aug.  3 inclusive. 
Aug.  4 to  8 “ 

“ 9 to  13 

“ 14  to  18  « 

“ 19  to  23  « 

“ 24  to  28  “ 


429 
44  * £ 
43  8 
53-7 
51-7 
55-0 


59  9 


49  1 46  4 
49 -4 


3 50-4 


46-7 

54-3 

54-7 

53-7 


603 


48-8  51-6  51-8 


63-4  63-4 
54-1  59-5 


64'1 

627 


64-0 


65-6  6: 


61-3  66-1 
66-4168-8 
61-6,63-4 
710  6S-3 


43-0  4 

50- 3 

51- 7 


46-2  45-3 


498 


48-1  46-0 


55-9  56  85 
57-357-1 


58-7 
2-6 
62-4  56*1 


55-255-7 
59-35! 
61-3 


62  262  963  0 
66  7 
61-2 
57  6 
9 64-0  63-5 


67-1 


66  6 
607 
■7 
56-4 
62  3 


68  3 


66-4 

60-9 


58  9 
61-1 


65-4  67-5 


63-9 


62-4 

58  "3 


57-651 


45-2 
496 
52-1  53  1 


43-7 


42  9 
45-5 
48  9 
48-1 


506 


37-5 

46-1 

39-244 


50-4  44- 
49-4' 


43 

144-9 
47-651-553-8 

55- 4 

56- 0 


50  4 


53-3  50-8 


567 


50  4 58-8  58-7  61-8 
53  152-3 


4-6 
55  7 
561 
6 2 51-6  60-8 
64-1  57-0 
6-9  56  1 


64-6  61- 
60-561- 


606 
62  9 


63  360-4  59 


61-7 

59-0 


59 
58-1 
166  064-661-7 
57-7 
59  8 


59-4 

61-3 

64-9 


58 

59  6 
64-5 


5 57- 


608 
61  0 


55-5 


1 55  "8 
54-3 
55  "8 
5 


553 
56  8 


53-9 
1 62-2 
61"t 
66  8 
64-8  6. 
67 


1 56-0 
55  "6 
58-2 
55-3 
58-2 


536 


56-7 


9 63-3 


61-5 
68-7 
3 62-9 
05-7 
5-2 
67  2 


67-2 
60'3 
66-7 
588 
60  8 


63-6  60-3  63-3 


140  2 43-8 
1 44-748-3 


62-1 


51- 4 

52- 9 
50  8 
55-9 

160  5 51-7 
56 


54-8  54-8 
60 
60 


59-0  62-1 


42  0 


45*3 


45  350-4 
49  050-8 
50-151  4 


59  054-7 
58-1 


696 

64-8 

70-4 

62-9 

675 


65- 6 
60  9 

66- 7 

59  3 

60  1 
651 


70-8 
63- 0 
69:3 
602 
63  9 
67-2  6 


57-6 

64-4 

61-7 

651 


54-351  1 


36  4 
41-5 


53-5  51-4  58  6 


53-6 

56-0 

60-7 


58-6  53-4 
63-364  1 


1 57 


50-8 
524 
53  0 64  359  1 
0 53-359-360  2 


65-3 
62-4 
63  4 
62-5 
623 
3-6 


58- 1 

59- 6 
£8-9 
63- 7 
59-8 
62-5 


45-6 

49-5 


S9648-9 
43-653-9 
46-655  3 
45-854  8 


61-6 
59  0 
60.8 
57-4 
57-5 
61-6 


61-9 

59  6 

60  5 
58-8 
61-7 


39 

41 

39  8 

52 
5>"2 

53 


596 

59-2 


0 33-6 


4 42-2 


64  5 


54-5  65-0 

56- o 

57- 4 
61- 

•5 
63- 


5 

c 

1-5 


375 
2 43-8 


437 

53-0 


31-9 
36-4 
34-9 
40-5 
43-6 
52  3 


54-8  50-5 


60-0 
49  7 
55*4 


49-1 
45  9 
49-7 

68-8  i 

54  1 48-6 


66.963-8 


869- 

67-5 


7 68  4 
65  0 


7 68  2 


660 

63-8 

b 


61  461-352-4 


67-8 
59  65i 
65-5 


59-557-1 


62-3 


59-7 
63  2 


51-6  41-9 
62*1  47-0 


66-7 

8-9 

58-6 

56-2 


65-9  55-2 
65*2 
659 


56  5 I 
56-6 


55.6 
52-4 
53  1 
51-6 


60-4  54-1 


53-7 


52-9 
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58-5  54-9 


54- 9 
60-3 

55- 3 

56- 8 
52-1 


53- 3 

54- 8 
537 
56-8 
49-0 


54-3  5 


52-7 

47- 1 

48- 1 
44-3 
48-7 
43-3 


4-8 
51-3 
47  9 
43-8 
43-1 
48-0 
43- 0 


53-0 

38-5 

41-9 

35-3 


45-0 
415 
41-3 
40-0 
44-2 
48-344-925-5 


62-6 

50-8 

56-9 

48-1 

59-1 


55*7 

59-3 

40-3 

30-5 

42-5 

44-7 

40-3 


35  2 
33  3 
27-0 
16-7 


41-3  11-5 


19-9 


47- 947-5 
45-2  42-4  34 

48- 2 
41-9  37-7 
36 


45-5  31-4 


824-1 
40-0  31-9 


53-8 
48-5 
460 
38-7 
46-8 
45  1 


43-1 

51-5 

38-3 

29-3 

42-9 

38-2 

35-3 


25-9 

24-3 

18-7 

10*3 

4-3 

34 


2-8 
4 20  9 
1-9 
1-5 


16-5 
132 
7-4  21-7 


23-8 


59-0 

49-1 

58-0 

46.1 

46-3 

46-9 


48-7 

51-5 

34-7 

24-0 


35-8  4: 


39-7 

36-3 


54-2 

52-8 

46-5 

475 

45*4 


41-7 
53-9 
43 -4 


55-8 

51-9 

48-3 

42-5 

46-7 

47 


2-0 

36-1 

39-5 


278 

26-7 

19-7 


4-1 


63-2 
52-3 
59-7 
51  2 
55-9 
4 50-3 


44 

52 

41 

31 

36 

36 

40-5 


1 57" 

4 60-2 


27 

26-3 

19-8 


12-113-1 


22  817  5 


21-3  20-9 
17-918-2 


57.5 

46-5 

54-6 

45-1 

51-0 

42.3 


1 54  7 
51-2 
8 43-8  41-5 
23  7 
43-2 
3-2 
40*7 


32-7 


8 42-5 


47- 

35‘9 


7 37 


•3 

32' 

28-6 

20-3 

12-1 


2-6 
2-128-8 


1-120-0 


1 33-9 


4 

0620-819-0 


121 


8-9 


24 


367 

132-5 

27- 3 
15-9 
152 

28- 1 


55-8 

51-9 

46-8 


52-9 

47-2 


58  9 
53-3 
48-8 
42-943-435-8 


49  7 
47-5 


46-3 


54-9 
48  5 


54  6 5 
39  4 
29-2 


27-7 

29-3 

23-5 

14-8 

2-3 

0-2 


22-8 


31-5  29-6 


34-9 


11-0 

5-3 


49  9 
45-1 


58-9 
>•5 
42-0 
28-6 
41-5  49-3 
41-7 
43-7  32-0 


26-0 

24-0 

20-3 

16-9 

2-5 

0-8 


23-6 
8-4 
1-5 
20-1 
18-6  18-7 


0-6 

21-9 

5-5 

0-4 


40  0 
33-9 


36- 3 
44-9 

37- 9 
20-7 
344 
35-5 


243 

25-5 

21-6 

6-2 

11-0 

9-4 


58-0 
48-8 
38-5  52-1 
44-5 
53-0 
43-2 


335 

37-0 

41-6 


21-817-4 


439 
48  8 
38  3 
22-6 
37-6 

32- 1 

33- 3 


27-4 

14-1 

11-7 

4-2 

6-6 


50-1  42-8 


11-9 


10-5 


58- 7 

59- 5 
51-3 
42  9 
47-1 
53-) 


55-4 
39  1 
7'7 
40-9 
40-5 
38-7 


32-3 


16*5 

7-8 

17-3 


131 

25-7 

22-9 

11*3 

14 


58-1 

45  7 
35-3 
468 
42-1 

46  9 


32-4 


30  232-3 
25-728-4 


143 

1-6 

3-4 


1- 4 
22-9 

50 

2- 8 
13-8 


10.211-3 


Aug.  29  to  Sept.  2 inclusive. 
Sept.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22 

“ 23  to  27 


Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive. 
Oct.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22 

“ 23  to  27 

“ 28  to  Nov.  1 


Nov.  2 to  6inclusive. 
“ 7 to  11 

“ 12  to  16 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26 

“ 27  to  Dec.  1 


Dec.  2 to  6 inclusive. 
“ 6 to  11 

“ 12  to  16 
“ 17  to  21 
“ 22  to  26 
“ 27  to  31 


22 


144 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  Till  to 


Indian  Head. 

Minnedosa. 

| Bussell. 

Stony  Mountain. 

Sourisford. 

Winnipeg. 

Hi  11  view. 

St.  Albans. 

Axe  Lake. 

Barrie. 

Bala. 

Beatrice, 

| Brampton. 

Cornwall. 

j Conestogo. 

o 

o 

9 

9 

a 

9 

O 

9 

V 

O 

o 

O 

Q 

9 

9 

Aug.  29  to  Sept.  2 inclusive 

54-0 

51*7 

54- 0 

55*5 

48'3 

56*5 

51*3 

57'9 

. ... 

58'7 

53*5 

56*8 

64'2 

63*9 

60*0 

Sept. 

3 to  7 

it 

53-2 

52-4 

52-2 

57'7 

.... 

58*3 

54-6 

560 

. ... 

69*1 

66*4 

64*3 

.... 

67*2 

64*0 

(1 

8 to  12 

ti 

47-2 

450 

44-4 

48'3 

.... 

51  3 

38'4 

49'7 

54*8 

64*9 

57*9 

57*4 

.... 

65*2 

61*1 

(( 

13  to  17 

it 

44*7 

38*6 

37-3 

41*1 

. ... 

41'5 

395 

42'2 

51’8 

57*2 

53'8 

52*3 

58*9 

55*6 

a 

18  to  22 

n 

48*5 

41-6 

44*4 

44'0 

.... 

45  0 

43'3 

49*6 

43*2 

50*4 

47*1 

45*1 

58*4 

49-4 

51*4 

ti 

23  to  27 

it 

465 

46*8 

45*1 

51*3 

.... 

51*5 

49'0 

50'4 

58'8 

61*0 

57'5 

57'6 

62*2 

57*2 

61*4 

Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive 

47-1 

39-1 

40-6 

38'9 

39'7 

39'6 

44-9 

41*2 

46'4 

43*3 

42*7 

51*2 

49*5 

45*2 

Oct. 

3 to  7 

it 

40-2 

54-6 

52*3 

55'5 

.... 

5'52 

55  9 

59-1 

47'2 

52'4 

49 '4 

47  6 

48*6 

51*3 

48-7 

tt 

8 to  12 

<1 

37-8 

40-8 

38-6 

45' 0 

45  5 

42'7 

45'0 

56  6 

62'7 

54'8 

56  8 

64*4 

60'6 

56*4 

n 

13  to  17 

Cl 

38-5 

29  5 

28-9 

35'3 

.... 

35  9 

S31 

32  8 

38'4 

45' 3 

41*9 

39'9 

46*6 

43*5 

46'9 

a 

18  to  22 

it 

39 ’0,40 '9 

42  1 

46'6 

45'8 

41  5 

459 

43'2 

49*6 

45  8 

45*0 

47*0 

47*1 

49*6 

a 

23  to  27 

a 

42  0 

36-0 

36-1 

37'7 

40-9 

35'8 

40'7 

36'9 

38'9 

42*3 

38'1 

42*2 

44*4 

41*3 

tt 

28  to  Nov.  1 

tt 

40-2 

40-4 

381 

46'9 

... 

44'0 

40'1 

42.7 

43*5 

47*8 

44'9 

44*7 

46*6 

45*4 

50' 1 

Nov. 

2to  6 inclusive  

31*6 

28  6 

25-6 

29  9 

27'8 

30'6 

28'8 

30*2 

41*9 

44*5 

42'3 

41*3 

48'4 

46*7 

45*2 

Cl 

7 to  11  “ 

21*3 

2r6 

25' 9 

23'6 

30'0 

26'3 

28*4 

31*1 

38*5 

34'2 

33*5 

31*3 

33*2 

32*2 

32*7  j 

a 

12  to  16  “ 

18-6 

21  8 

20-3 

26'6 

23' 0 

23'1 

25'8 

25'9 

30*4 

28'2 

27*7 

25'4 

37-6 

26*1 

28'7  < 

a 

a 

17  to  21  “ 

8-9 

13*4 

11-6 

16  0 

13  7 

14'8 

14  1 

17'9 

22*1 

32*4 

33'6 

30'3 

33*8 

30*6 

30'2 

tt 

22  to  26  “ 

0-7 

1-3 

0'2 

26 

4'4 

0'9 

50 

1*4 

25'0 

31'5 

30*1 

27*5 

32*2 

j 

29*5 

30-1  ' 

a 

27  to  Dec.  1 “ 

5-3 

3-3 

*6'3 

4'3 

0*8 

6'0 

0'3 

5'8 

12*4 

22*2 

19*6 

16*3 

27*6 

25*3 

22  1 

Dec. 

2 to  6 inclusive 

0-4 

1-3 

0'7 

01 

0'6 

5'9 

1'6 

1'6 

1*4 

6*4 

2*5 

0*5 

9*6 

0'2 

4*1 

u 

7 to  11  “ 

i2*9 

23-3 

20'1 

22'7 

20'6 

22'7 

21'6 

20'1 

27*6 

31*9 

28*5 

28'0 

30*4 

23*3 

27*5 

a 

12  to  16  “ 

15-1 

3-7 

0'S 

5*9 

lO'O 

5'3 

2'0 

04 

13'2 

18'0 

16*5 

15*1 

24*6 

16*4 

2 *2  9 

a 

17  to  21  “ 

9-2 

4-5 

0'6 

0'5 

7*0 

0*3 

4*5 

2'8 

17*3 

23*3 

20*2 

18*5 

22*4 

22'2 

21-1 

tt 

22  to  26  “ 



19*9  184 

23'0 

16'5 

14*2 

16-2 

19-8 

17'3 

18*9 

17'9 

... 

14*5 

18'8 

16*8 

.... 

it 

27  to  31  “ 

25*616*0 

1 

20'8 

17'7 

13’9 

19'6 

17'4 

17*1 

5*0 

2*0 

0*5 

8*0 

1*6 

8*4 
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XIX \ collected  in  five-day  periods,  from  ls£  Jan . to  31s£  Dec.,  1886,  incluisve. 


61-0 

56-0 

67-8 


61-862-1  62-257*4 


66-5  64-8  70-8 


67-864-0 


62*7 

53‘2 
46-6 
58-4  63*7  59-0 


57-856-3 

51-651- 


59-157-1 
45-2 


52-6 
52-4 
47-6  43-7 


149-4 


45-4 
35-9 
32 
34 
32*, c 
28*2 


16-1 

31-6 

24-9 

21*9 

20-8 

10-4 


46-5 


48-4  50-4 
50-151-152-2 


46-65 


64-0  66-0 


42  *4 


46-6  49-1 


55-5 

50-0 


58 

669 

63-8 

57- 

48-0 


1 61- 


44-8 


56-6 

43-4 


63-8 
46-4 
1*8 
43-6 
49-944  4 


57-3 
43-6 
43-0  47-3 
39-4  40-7  38-8 


9 42-3 


45-1 
35-7 

6 29-231-4  28-2 

1 

7 33-8.31 
30 

24-8 


5 33-0 


6-6 

27-6 


7 30-2 


9 28-2 
7 28-0 


8-1 

33-7 


21-722-7 


25-5 

24-8 

4*7 


22-3 

20-1 

8-4 


23-2  20-8 


3-6 

27-9 

20-2 

19-8 

193 

5-0 


45-246-1 49-3 
•1 


62-558-7 


•4 

65  8 69-7  66-3  67-8 
62-8 
257-65 
50'1 

159-561-26: 


64-2  60-164-0 
8*8  54-5 


54-248-3 

13-258-6 


47-146-5  47-5 


41-9  43-4  38-4 


31-9 

27- 6 
30-2 

28- 6 
21-2 


4-8 

28-0 

22-9 

21-1 

17-7 

7-3 


48-853-0 
58-861-061-5 
46-245-750-5 
46-148-551-2 
42-2 


29-3 

22-3 

21-9 

18-9 


333 


33-2 
27-1  30-2 
31-1 
29-5 
20-4 


35-933-6 


31*9 

31-0 

23-5 


7*7 

31-1 

23-1 

20-6 

9-0 


44-8 


46-3 


33-4 


65-0 
67-3 
67-4 
57-260-95 


51  9 
64-0 


45- 4 
43 
56 
42 

46- 2 


45-0 
550-8 
6 61-0 
048  6j  49  * 2 
49-6  50-5 


45-942-0 


643-3 

45-7 


43-3 


27-7 


35-032-5 


33-1 


29-8 


25-1193 


12-9  4-5 
32-2  29  5 


25-5 

24-8 

22-1 

105 


59-4 
66  2 


64-8 


64-2  60-8 
9 6 55-3 


52-3 


59-558-4 


52-0  52-1 


535 

62 


3 59 


44-8 
32-8 
30  6 
32-0 
30-3 
23-6 


44-9 

49-6 


9-015-5 
29-4  34-4 
18-9 23- 827  7 


20-4 

170 


23-3  27-1 
21-623-6 
8-511-8 


52-7 
1 

46-2 

48-8 


48-4 


45-0 
48-5 
58-3 
41-4 
45-0 
42-139-6  43-9 
47-4  45-2  46-0 


7 41 


48-2 
38- 

32-5  28-3  32-8 

34- 3  35-2 

35- 0 
28-5 


46 

0 35-9 


32-5 

26-9 


4-7 

29-1 

22-1 

26-6 

23-2 

4-7 


61-156-555-5 
65-764-9 
64-6  60-5 
59-3  55-8 
52-6  49-9 
64-161-4 


46-6  43-8 
50-9 


58-5 

50-0 

49-3 


7 45-8 
31-9  35-1 


31-5 

29-5 

20-6 


2-8 

29-0 

19- 5 

20- 4 
15-9 

4-0 


30-3 

33-5 

30-6 

25-6 


50-7 

59 

40 

49 

40 

464 


658-6 

637-8 

642*0 

936-3 


44-7 


6-7 

35-4 

24-4 

232 

213 

8-9 


5-7 

29-5 

21-7 

21-4 

17-8 


66  5 

55- 7 
508 
43  5 

56- 2 


41-2 

46-8 


43  438-4 
31-5 

29- 023-3 

30- 3  26-9 
30-824-2 
23-112-9 


01 

27-5 

15-6 

16*7 

12-0 


5-5  7-2 


Aug.  29  to  Sept.  2 inclusive. 
Sept.  3 to  7 “ 

“ 8 to  12  “ 

“ 13  to  17  “ 

“ 18  to  22  “ 

“ 23  to  27  “ 


Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive. 
Oct.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 
“ 18  to  22 
“ 23  to  27 
“ 28  to  Nov.  1 


Mar.  2 to  6 inclusive. 

“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

“ 17  to  21  “ 

«•  22  to  26  “ 

“ 27  to  Dec.  I inclusive. 


Dec.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26  “ 

“ 27  to  31  “ 
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TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  Stations  in  Tables  VIII  to 


Aug.  29  to  Sep.  2 inclusive. 
Sep.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22 

“ 23  to  27 


Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive. 
Oct.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22 

“ 23  to  27 

“ 28  to  Nov.  1 


Nov.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

“ 17  to  21  “ 

“ 22  to  26  “ 

“ 27  to  Dec.  1 “ 


Dec.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11 

“ 12  to  16 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26 

“ 27  to  31 


61-0 
64-4 
58*2 
54  4 
46-5 
58-9 


445 
55  8 
55-8 
40-5 
43  1 
36  9 
48-4 


63-9 

615 

55*6 

47-7 

54-2 


47-0 
57-8 
57-8 
42-4 
452 
1 

456 


44*8 

32'2 

26- 7 
31  6 

27- 8 


64  5 
69  5 


49- 

1 45-8  54  9 54-8 


54-0 

62-7 


501 
51-4 
61-0 
49  5 
49-6 
44-6 
48-1 


46  0 
36-5 
31-0 
343 
24-5 


20-128-9 


1-3 

24-5 

14-7 

16-6 

13-2 


0-3 
21-6 
14-2 
17-8 
12  9 
2-7 


53- 


6 59-4 
4 

259-2 


4 67- 


43  3 
50 


6 57 


13-9 
34-3 
26-3 
271 
25  8 
12-9 


6-6 

28-9 

4- 0 
6 1 

5- 3 
11-5 


58-6 

66-2 

63-4 


47-147- 

453-2 


2 45-9 
6 49-7 
156- 
9 42- 


9 40  5 
6 45-2 


47*4 
48-3 
158-6 
9 48-7  47-8 
3 45-8 
37-141  2 


45-3 
34-5 
28  6 
31-9 
29  8 
217-217-3 


8 44-5 
633-2 
7 27-1 
2 33-8 
7 29  7 


4-9 
31-7 
18-0 
21-4 
16  3 
0-3 


149  9 


1-7 

22-6 


59- 0 
65  "3 


58'1 


59- 


49-4 
50  3 


45-2 


48*3  49-3 


63- 4 
709 

64- 5 
58-6 
54  6 
61 


1 67  6 


51-6 
53-5 
61-4 
50-4 
49-7 
43  5 
48-2 


44  4 46-4 
34-937-5 


27-3 
34-2 
309 
22  2 


4-5 

29-4 


892L-3 

19-221-3 


15  0 
72 


17  5 
51 


34-9 
25  6 
336 
25-0 


15-7 
324 
25: 9 
249 
23  3 
11-4 


66  0 61-1 


72-8 


73-1  66-5 


65-2 


63  6 55-0 
64-4 


53-3 
59  1 
61  6 
57-6 
55  9 
49-2 
46  2 


493 
388 
36  5 
37-0 
34*8 
28  9 


18-3 

31-3 

24-1 

22-7 

•4 

ii-9 


658 


61-2 


49  2 
52-6 
40  5 

51 

50-7 

45-5 

47-3 


474 
37-0 
31-7 
359 
33  1 
28-1 


12-3 

29-9 

25-9 

25-8 

24- 

10  9 


63-4 


64-9 


60-0  602 
56-4  54-1  45-6 
63-2  67-0  53  8 


49  6 


52-2  52 


6 2' 


599 

51-0 

50-0 

455 

484 


46  1 
36-6 
31-1 
359 
33-1 
27-7 


12  1 
31-7 

25- 0 

26- 6 
14-4 
9 4 


62-4 
72-6 
64- 6 


46-5 


60-8 

51-9 

52 

458 

46*8 


46  1 
35  4 
31-7 
35-1 
32*4 
24*8 


11-9 
29  8 
24-1 
23  4 
21-3 
10-9 


57-7 

65 

56*7 

50-6 


61-2 

168-7 

65-7 


42-9 
6 46  9 
55*2 
38-9 
5 44-8 
36-7 
42  2 


42-3 
320 
29  3 
29  2 
24-3 
12  1 


o-o 

23  5 
9-2 
16-6  21 


8-8 
10  8 


60  158-6 


54-0 


52-4 


67-661-7 


48-5 
51-0 
61-4 
486 
50  4 


45-8 


47-0 

31- 2 
29-2 
36-3 

32- 3 
25-8 


11-9 


23-4 

o-i 


10-6 


62-1 

66-6 

62-6 


46- 0 
51-3 
60-2 

47- 2 
46-0 


47-045-9 


48-0 


45-8 

43-8 

30- 7 
32-5 

31- 8 
25-1 


15-3 

31-5 

246 

24-5 


19-9  20-5 


8-9 
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XIX,  collected  in  five-day  periods,  from  1st  Jan.  to  31s£  Dec .,  1886,  inclusive. 


Stoney  Creek. 

Saugeen. 

Stratford. 

Simcoe. 

| Sprucedale. 

a5 

c 

a 

Ctf 

> 

c3 

CO 

Toronto. 

| Woodstock. 

Welland. 

Windsor. 

| Anticosti,  S.  W.  P. 

Anticosti,  W.  P. 

Anticosti,  Heath  Pt. 

Brome. 

Bird  Rocks. 

9 

0 

Q 

O 

9 

e 

O 

9 

9 

y 

0 

O 

0 

s 

! 

Q 

64*2 

59*8 

60-9 

60*2 

58*3 

51-7 

63  3 

625 

63*2 

60*8 

54*6 

56*4 

55*8 

61-9 

585 

Ang, 

. 29  to  Sept.  2 inclusive. 

66-9 

67-9 

66-2 

65*0 

67*8 

64*4 

65  3 

65-7 

667 

72*2 

543 

56  3 

53*5 

62*8 

57*7 

Sept.  3 to  7 

44 

67-6 

61-8 

61-7 

68*7 

54*5 

44*0 

64*9 

65*1 

649 

68*9 

58*4 

53  1 

53*9 

64  2 

58  3 

“ 

8 to  12 

44 

61-9 

56-2 

56-5 

60*1 

51*7 

43  0 

58-3 

58*3 

607 

63*5 

49  9 

48  8 

55-0 

56-5 

56  5 

44 

13  to  17 

44 

54  0 

51*5 

51-2 

53*1 

487 

40-4 

52*5 

52-4 

54*9 

56-0 

44-0 

430 

48-4 

46*4 

495 

a 

18  to  22 

44 

62-2 

61-3 

62-5 

62*5 

59*4 

48-6 

59  1 

63*1 

63  4 

69  2 

41-8 

40*9 

40*0 

55*9 

43  9 

23  to  27 

\ 

49*8 

48-1 

45-3 

48*8 

44  1 

37*2 

48-9 

47-2 

49'5 

49-4 

44*9 

446 

413 

46*6 

48-2 

Sept 

. 28  to  Oct.  2 inclusive. 

519 

51'8 

48-9 

52*1 

46  8 

50*6 

49  8 

59*4 

49*1 

57*0 

41*4 

41*6 

435 

48-2 

459 

44 

3 to  7 

44 

640 

59*2 

59  5 

59*8 

61*0 

46*7 

59*2 

599 

58*5 

62-9 

43  0 

41*7 

43*5 

53*8 

46  2 

a 

8 to  12 

44 

49-2 

48-8 

47-7 

52*3 

42-0 

32*8 

46*3 

48*6 

. ... 

53*8 

355 

37*2 

39-8 

38*1 

41  4 

u 

13  to  17 

49-7 

48-1 

48  2 

50*4 

42*8 

43  5 

.46  9 

47*5 

496 

56  2 

39*4 

38*8 

38*8 

45*5 

431 

• i 

18  to  22 

44 

44-0 

41*8 

42-1 

43*7 

38-9 

31*0 

43  4 

43*2 

47*3 

44*8 

33-9 

33*9 

34*8 

36*9 

37-7 

44 

23Jto  27 

14 

48*7 

44*1 

45*9 

48*9 

43*8 

41  7 

48-7 

474 

46*9 

491 

36-7 

34*5 

37-7 

45  5 

42*8 

4 4 

2S  to  Nov.  1 

44 

46*8 

44*6 

44*1 

47*1 

38*5 

29*5 

46*0 

45*1 

45*7 

473 

39-8 

39*2 

40  8 

48-0 

43' 1 

Nov 

. 2 to  6 inclusive. 

87-5 

35*5 

33-6 

38-9 

29*3 

23-9 

36*1 

344 

35* 

37-1 

36*4 

35*8 

37'4 

29*3 

39*2 

44 

7 to  11  “ 

32-8 

31-9 

29  1 

30*8 

2L-9 

20-5 

30*9 

300 

30' 1 

339 

342 

34-8 

38*8 

22-3 

378 

“ 

12  to  16  “ 

353 

34*9 

* 

31-5 

36*8 

280 

13*0 

34*5 

32-8 

34  8 

35  3 

29-0 

29  2 

28*9 

29-3 

332 

<4 

17  to  21  “ 

34*8 

33*3 

29-7 

35*4 

26*6 

7*8 

33-8 

31*3 

34  6 

32  7 

276 

275 

29-1 

28*8 

322 

22  to  26  “ 

28-9 

23-4 

22-9 

27  5 

9*6 

9 9 

27*0 

25*  1 

27-5 

25-6 

31*4 

29*5 

34*6 

266 

347 

44 

27  to  Pec.  1 “ 

. 

15-3 

12-0 

45 

14-3 

2*1 

1-4 

11-9 

7*1 

11.7 

15  5 

21*1 

195 

22  6 

4*9 

25-9 

Dec. 

2 to  6 inclusive. 

33-8 

31*9 

29  7 

30*5 

26*7 

24*6 

32  6 

30*4 

39  9 

32-5 

20-7 

18-8 

21-7 

19  4 

257 

44 

7 to  11  “ 

26*1 

25-3 

22  9 

23' 0 

15  4 

2-8 

25  6 

244 

23-9 

22  0 

21*2 

22  2 

22  9 

186 

29-9 

1 

“ 

12  to  16  “ 

27*1 

25*0 

210 

27  6 

19  2 

0*7 

25*3 

22*7 

273 

229 

216 

205 

22*8 

22-0 

27’9 

44 

17  to  21  “ 

22  6 

21-6 

19-0 

24-2 

10*4 

14  6 

22*4 

L9'9 

22  3 

22-7 

20*3 

21*6 

206 

28  6 

( 4 

22  to  26  «* 

11*3 

10-3 

7*4 

11*9 

5*5 

21*5 

9*9 

8*4 

... 

12*0 

3*8 

1*9 

5*3 

3*4 

14-3 

44 

27  to  31  “ 

148 


METEOROLOGICAL  TABLES 


TABLE  XX. — Means  of  Daily  Temperature  at  the  Stations  in  Tables  Vlll  tc 


Aug.  29  to  Sept.  2 inclusive 
Sept.  3 to  7 “ 

“ 8 to  12  “ 

“ 13  to  17  “ 

“ 18  to  22  “ 

* 23  to  27 


Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive . 
Oct.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22 

“ 23  to  27 

“ 28  to  Nov.  1 


Nov.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11 

“ 12  to  16 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26 

“ 28  to  Dec.  1 


Deo.  2 to  6 inclusive 
7 to  11 
12  to  16 
17  to  21 
22  to  26 
27  to  31 


50 


50-9  46-2 


51-2 

48-7 

42- 7 

43- 3 


48-2 


440 

43 

38-9 

347 


43-4 
423 
46-1 
38*4 
41  2 
35’ 5 
37*0 


34*1 


25-3 


42-2 

40-0 

40*2 

36-3 

39-1 


34-0 

37-5 


56-4 
60-3 
58  9 
150.3 
40  ’5 
47-7 


56-0 

61-0 

53-5 


43*3 

453 

52*4 

36-0 

39-7 

32-7 

42-4 


41-6 

28*8 


34-2  23-0 


27-9 

33-1 

32-7 


20-5 

8-2 


22-5 

21-1 

7-5 


25-2 

22-9 

24-9 


1-9 

16-9 

12-2 

15- 4 

16- 4 
4-7 


41-5 

443 


43-6  43-9 
44*6  42 


46-4 

40-4 


8-8 


0-3 


57 

56 

53 

54  9 
44 
41 


558 


956 


653 


951 


5 45 


139 


45-5  42-8 
644-742  2 


44-8 
39-5 
43 

31-633-7 


32-8  36-7 


36-7  40-5 
31  0 35-6 


23"*'  30*3 
26-0  29-0 


21-326- 
13-6  30- 


2-1  15-5 


2-1  15-9 


18-4 

20 

0-1 


6 51-8 
2 50-4 

7 48  4 
4 52  0 
145-0 
7 38-5 


61-7 


61 

58-3 55-562-5 65  6 64-3 
64- 
55- 


46  3 42-9 


51-243-2 


452 
39  2 
141-7 
33-5 
35-7 


42-4  38*7 


33-5 
30-9 
29-0 
2 26-4 

1 


0 30- 


13-7 
21-419-4 
17-2 
15:5 
5 23  6 
1-7 


23-7 

17-3 

19-3 


3 53-8 


0 53- 


350-0 


43  157-3 
40*0 
39-4 
33-5 
36-3  46  0 


37-8 
34.9  26-3  29-4 
31-3 
28 
28-2 


1623 

564 

46-0 

535 


49-2  44  6 
45*2 


424 

47-8 


5 39-3 


42 

47-2  41*9 
37-8  34-2  39 


33*7 


44-3  39-5 
32-233 


24-7 


27-8  27-2 


4*7jll-0 

21*3,19 


19-7 


24  119-1 
23-417-7 
8-4  0-7 


47-2  49  2 


47-6 


56-3  59 
42-4  44-6 


45-2 


42-9 


131 


24-6  27-6 
28-6  28-2  30-8  30*3 


25’5 


0-5 


121 


7 21 


11-5  17-2 
16- 
18-7 
3-8 


2-6 


62-2  60-0 


1533 


66-0  59-6 
57- 

47-9  45-6  39-4 
52-7  49-7 


49-2 


44-9  46*6 
3 33 


28-5  29  5 


23  7 


3-6 
3 21-9 
15-9 
3 20-6 
18-123-1 
0-2 


58*7 

60-5 


0 53- 


9 38-9 
45-5  42-2  35-2 


3-4 

19 

13  6 

17 

17- 

3-0 


60-7 


49-8  6: 


23 

47-4  54-0  55.8 


38-152-5  46-1 


46-9  40-0  45-0 
46-333-9  43-2 
4 35-9  53 
40-6  33*8 
46-5  43-0  30-7 


35-7 


30-129 


43-7 
2 32-2 

28-3  28-5  25-8  34’Cf 
28*121 
25-3 


25-7  22-4 


9-2 
7 13-0 
7 

612*0 


7 20- 


9-7 


44-2  50-fi 


8 33-8  35*8  39"§ 


65-5 


67-2 


52- 9 

53- 8 
3 56*4 

1 


9 46* 


2 44-5 


43-9  40-8 


44-6  45-4 
•7  32" fj 


0^-8 


23-2  28-2 


25-3 


1-9 

19- 0 
416  6 

20- 7 
3 20-3 

0-8 


32-f 

31-g 

37-1 


17- 8 
22-1 

18- 0 
14-4 


1-8 
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XIX \ collected  in  five-day  periods,  from  1st  Jan.  to  31  st  Bee.,  1886,  inclusive. 


60*7 

63-1 

61-8 

54-1 

47'8 


60-4 
62-0 
64-6 
54  4 
49  6 


45-546-3 


58-8 
59*3 
61-9 
56*5 
53  4 
-51*3 


48*8  5: 


47*5 
45-7  48-0 
51*9  52-5 


40*1 

42*5 

36-2 

38-7 


44-5 

35-8 

34*1 

30*4 

28-1 

29-5 


44-0 
43-2 
38-6 
43  2 


20-2 


13-6 

20-4 

3-1 


44-6 

35-4 

32*8 

32*3 

30-4 

34-6 


13*1  15-4 


22- 


17-8  210 


12 

27*2 

0-9 


60*3 
59-556-3 


55-7 

51-2 

498 


1-5 

50-4 

56*05 

44*9 

46-4 

41*9 

48*1 


50  8 
49 -4 


4-3  5: 
44  0 
44-8 
40-0 
46-8 


48-4 


46-9 


413 


19-0 
0 31-0 
32 

7 32-6 
337 
16*5 


41-540-6 
367 
37  4 
37*5 


2 25 


55-7 
50  9 
49-2 


50-8 

48-1 

12-4 

42 - 4 

43- 4 


45-7 


47-2 

409 


40  9 
36-2 
9 34-137  1 
35-7 
40-8 


35-0  35  1 
35 

35-334-4 
38-2 


55*4 

56- 2 

57- 8 
55-6 
48-3 
48 -fi 


50*2 
50-0 
53  6 

459 

460 
1 

464 


60-9 

58-2 

62-9 

56-2 

536 

47-7 


53-3 
45  9 
48  9 

44- 0 

45- 0 
39-6 
42  3 


63-3 
59.55! 
64 
58-6 
54 
49-9 


48  0 43  9 


2 38- 


41-1  42-5 
40 

36  1 36-3 
36 

33  9 


14-4  15-118  3 
27-2  26-3  28 
344 


4 27-6 
28-2  28-3 
29  3 30-0 
9-3  7-3 


28-2 
34  5 
10-2 


6 30 


30 

"7 

33 

32-7 

325 

16*8 


65 


63*3 
i9'5 
61-1 
59-4 
8 


54*9 
47  6 
51  7 
44-8 
45*4 
41-7 
47 


4 38  0 


39'2 


55  0 
49*3 
50  2 
46-7 
44-2 
424 
147-1 


635 

61-7 

63-6 

61-6 

58-1 

55-4 


57-6 

51-9 

53-7 

47-8 

49-9 

45-6 

51-0 


60-2 

56-7 


58-4 
53  65 
51-2 


9 47-2  48  3 
41546-8 


6 41-3 
42-2 
44-0 
2 88-8 


462 

42-6 

42-7 

42*3 


021 


)*1 
30-8 
1 35-8 
33-9 
34  0 
15*5 


27-8 
30-7 
35-4 
341 
37*0 
15  5 


62*1 

59-2 

61*5 

59-5 


4-352*8 
50-2  48-9 


53-7 

488 


45  6 
45  1 
42-7 
50-6 


39-2 

41-5 


38  2 
291 


35 

19-0 


65*8 

59-1 

65*4 

60*3 


62*5  58-9 


57*2 

63-7 

54-5 

52-7 


54-9 
48-0 
52-2  50-7 
46-2 


56*2 

51*3 

56-24! 

54-2 


47-9  47 
41-341-9 
45  8 45*7 


46-7 


49-0 
44  244-6 
40  5 

41- 2 
40-3  38-6 

42- 1  38-0 


40-6 

37-2 


37*8  24  8 29-120 
27*1 


34-733-3 
377 


6 35- 


15-4 


46-543  7 


50-9 
32-9 
32  5 
43*2 
37-9 
39-8 


37-1  38-024-9  27*5  22*6 
41-6  36-935*1  26*2  22  8 34*0  27‘4 


730 

14*7 


58-9 
54-6 
563 
52  -9 


64 


51-2 
451 
9 6 
41-4 
1-6 
37-4 


22- 


22 
9 27- 


56-0 
52-9 
50-6 
53  2 
45  3 
41-9 


50 

427 

46  6 

41-7 

43-2 

37*7 


146 


40*  J 40  5 39*0 


43-4  37-5 
38-341-5 
37-4  40-4 
34*2  34-3 
33  5 34  3 
33  035-0 


6 37  9 
5 28*7 


•1 
42-8 
437 
40  6 
40*6 
362 


40*6 

41*1 

•4 
32-9 
29  7 
33*3 


272 

19*9 


0 31-9 
918*3 


27-4 

12*7 


Aug.  29  to  Sept  2 inclusive. 
Sept.  3 to  7 
“ 8 to  12  “ 

“ 13  to  17 

“ 18  to  22  “ 

“ 23  to  27  “ 


Sept.  28  to  Oct.  2 inclusive. 
Oct.  3 to  7 
“ 8 to  12 

“ 13  to  17 
“ 18  to  22 

“ 23  to  27 
“ 28  to  Nov.  1 


Nov.  2 to  6 inclusive. 

“ 7 to  11  “ 

“ 12  to  16  “ 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26  “ 

“ 27  to  Dec.  1 inclusive. 


Dec.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11 

‘ 12  to  16 

“ 17  to  21 

“ 22  to  26 

“ 27  to  31 
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TABLE  XXI. — Daily  Mean  Temperature  at  Stations  in  Hudson's  Bay  and  Straits. 


JANUARY,  1886. 


FEBRUARY,  1886. 


Pay. 

Churchill. 

J Port  Boucherville. 

Port  La  perriere. 

Stu part’s  Bay.  J 

1 

<D 

W 

O) 

<1 

Port  Burwell. 

| Day. 

j Churchill. 

j Port  Boucherville. 

Port  La  perriere. 

£ 

CO 

CQ 

M 

ci 

Q. 

02 

| Ashe’s  Inlet. 

| Port  Burwell. 

O 

O 

o 

0 

o 

O 

0 

Q 

O 

e 

O 

o 

1 

— 2-0 

-23-4 

—21-1 

-19-2 

—18  8 

— 7-3 

1 

.... 

—24  5 

—21-7 

- S-l 

— 8-5 

— 2-5 

2 

—14  7 

— 4-4 

— 1-5 

— 10'0 

-11-5 

— 5-5 

2 

.... 

-27-6 

—25-8 

—14-4 

— 8-7 

2-0 

3 

—27-3 

0-7 

— 09 

30 

3-5 

129 

3 

.... 

—30-5 

—27-5 

-16-7 

—15-5 

—11-7 

4 

-32  3 

—12-0 

-14-0 

—12  8 

— 45 

— 23 

4 

—15-7 

-30-3 

—32-4 

— 19  1 

-17-1 

—13-8 

5 

—39-6 

-20-6 

—23-4 

—19-6 

—12-8 

— 64 

5 

—20-0 

—26-5 

—27-0 

— 21*4 

—23-1 

—20-3 

6 

-41*7 

-26-8 

—29  5 

-29-4 

—25  4 

—21-9 

6 

-13-3 

—30-4 

—25-9 

— 20*8 

-23-6 

-16-3 

7 

—36-7 

—29-5 

-309 

-26  0 

—27'8 

—10-8 

7 

—12  3 

—37-4 

—34-8 

—28  6 

—33-5 

-20*7 

8 

—37  7 

—29-3 

—29-5 

—21-9 

—22  3 

— 7-0 

8 

—24-3  . 

—36-1 

—34  0 

—27-6 

—34  5 

-27-4 

9 

-30-0 

—24-3 

—25-5 

—21-9 

—17'7 

— 15*6 

9 

.... 

—40-1 

—34-8 

—27-8 

—30-0 

—14-1 

10 

—21*7 

—28-4 

—27-8 

—22-5 

—22-3 

— 52 

10 

-12-3 

-38-5 

—36-4 

—351 

—33-9 

—25-2 

11 

—23*3 

—29  7 

—24-5 

—25-8 

—24-4 

- 8-0 

11 

— 4-3 

—19-7 

—14-3 

-25-4 

-26-1 

-21-0 

12 

—14*0 

—24-6 

—29  5 

—31 -5 

-25-5 

-16-4 

12 

— 8 0 

—14-4 

— 11*3 

- 9 5 

-10-0 

— 21 

13 

— 15-3 

—21  2 

-215 

—22-9 

—213 

—17-5 

13 

—19-7 

— 5 2 

— 1-9 

— 49 

— 39 

2-0 

14 

— 27*0 

—27-8 

-26'8 

-20-7 

—21-4 

—11-2 

14 

—26-3 

— 11*1 

—12-1 

2-0 

43 

14'6 

15 

— 30*3 

—23-1 

—25-7 

-23  9 

-24  5 

—15-5 

15 

—25  8 

—23-8 

-2.5  4 

—22  4 

—17-7 

—14-2 

16 

—31*3 

—23-3 

-29-0 

—25  9 

-25-8 

—17-7 

16 

.... 

—22  3 

—25  9 

—21-9 

-20-5 

3-8 

17 

—28*0 

—33*1 

— 331 

—25-9 

—27-9 

—13-4 

17 

—27-0 

—27-5 

-27  9 

—25-4 

—22-4 

—12-2 

18 

—32-3 

-35-0 

— 32  1 

—23-1 

—254 

- 2-8 

18 

—253 

-29-7 

—31-3 

—29*2 

—24-9 

—20-5 

19 

.... 

-29-4 

-27-6 

-23-7 

—23  3 

— 14  1 

19 

—263 

—30-5 

—32-5 

—27*7 

—25  3 

—23-1 

20 

.... 

—21-7 

—24  9 

—17-3 

-13  4 

— 7-7 

20 

—20-8 

—29-1 

—31-8 

—28  1 

-29  6 

—24-4 

21 

.... 

—286 

—31-0 

-27-0 

—27-1 

-18-1 

21 

-25-3 

-24-2 

-27-5 

—24-8 

—22*5 

—26  8 

22 

.... 

—22-8 

—28-7 

-21-5 

-16  4 

—17-1 

22 

.... 

—26  9 

—24-1 

—23-2 

—26-0 

—20-5 

23 

.... 

—24-0 

—25*2 

—11-4 

- 0*4 

61 

23 

—35-0 

—31  1 

—32-2 

—25  8 

—27-1 

—25-1 

24 

. ... 

—19-1 

-2P5 

—19  9 

—11  6 

-20  3 

24 

.... 

—32  9 

—34-2 

—32-4 

-26  4 

—27-1 

25 

.... 

—21-2 

—27-7 

-21-4 

— 18*5 

—18  1 

25 

—33-3 

—28-1 

—29-3 

—26-5 

—24-0 

—22-0 

26 

-26-0 

—29-8 

—30-9 

—32-7 

— 25-6 

-20-3 

26 

... 

—22-8 

—21-3 

— 9-3 

0 3 

15-3 

27 

-28-3 

—26  0 

—28-3 

-30-6 

—24-4 

-28- 1 

27 

—30-3 

—20-3 

—19-6 

—10  1 

— 6-9 

33-2 

28 

—30*3 

—29-7 

—28-9 

—27-0 

—25-7 

—20  7 

28 

—11-0 

—11-4 

-13-1 

- 6 8 

- 22 

35  5 

29 

—30  3 

—32-6 

—35-7 

—29-3 

—29-0 

-24-2 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

30 

-31-7 

—27'2 

-28-2 

—19-4 

-20-7 

—11  2 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

81 

—31-3 

—24-6 

—22  1 

— 4-9 

— 7-4 

o-i 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

—27-64 

—24*45 

-25-39 

-21-48 

—19*34 

—11-84 

-20-68 

—26-17 

—25-57 

—20-39 

—19-27 

-1043 
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TABLE  XX LI. — Daily  Mean  Temperature  at  Stations  in  Hudson's  Bay  and  Straits. 


MARCH,  1886. 

© 

hi 

© 

A 

© 

to 

© 

’to 

ft 

© 

'© 

. 

© 

3 

© 

ft 

m 

S-I 

◄ 

a 

o 

o 

ft 

o3 

cs 

V2 

a 

ft 

ft 

to 

ft 

*CD 

to 

to 

3 

Sh 

A 

o 

o 

cc 

o 

O 

ft 

ft 

< 0 

<3 

ft 

Q 

0 

O 

V 

9 

Q 

1 

— 7-7 

— 2-1 

— 2-0 

4-2 

11-8 

33  4 

2 

2-3 

7*5 

10-5 

11-4 

16-8 

23-7 

3 

3-2 

12-5 

15-5 

12- 1 

15-4 

21-5 

4 

—14-7 

51 

4 7 

13-0 

14-4 

15  9 

5 

—20  0 

—17  6 

—13-6 

— 2 8 

— 2 0 

11  1 

6 

—19-7 

—20-5 

-19-8 

—19-3 

—20*6 

— 4-8 

7 

—24-7 

—17*7 

—18-6 

—17-0 

—23  5 

—17-3 

8 

— 7-0 

—18-1 

-22-7 

—15-0 

—20-7 

—15  7 

9 

— 80 

—17-9 

-16-4 

-14  3 

-19  8 

-16-7 

10 

— 18  0 

—15  6 

—16-3 

— 11-9 

—16-8 

—11-3 

11 

-23  3 

—27  8 

—28  4 

—13-7 

—17-3 

—14-4 

12 

-27-7 

—28-1 

—257 

—15-0 

—13  2 

—10  7 

13 

-18-0 

—31-9 

—34-2 

-2o-4 

—19-4 

—11-8- 

14 

—32-7 

—18-5 

-20-0 

—18-8 

—22-1 

—20-6 

15 

-29  0 

—20-5 

-236 

—22-2 

-18-2 

—14-7 

16 

—27-0 

—23  4 

—28-7 

—26-7 

-23  8 

—17-5 

17 

—14-7 

—22  5 

—27  5 

—22-6 

—23-7 

— 4-8 

18 

— 4-0 

—21-8 

—23-9 

—14-7 

-18  5 

— 4-9 

19 

— 0-7 

—17-8 

-13  4 

—11*1 

—13-9 

- 06 

20 

5-0 

—10-3 

— 5*7 

— 5 8 

— 8 3 

2-5 

21 

6-7 

— 8-3 

— 3-5 

- 30 

— 5 9 

4 3 

22 

9-0 

— 8-1 

— 1-9 

- 46 

- 8-6 

2-0 

23 

18-2 

— 4-3 

— 54 

— 6-7 

- 99 

1-4 

24 

8-7 

1-1 

3-0 

— 1 1 

— 4-7 

4-0 

25 

— 9 7 

— 0-4 

2-1 

88 

4 8 

8-6 

26 

-12  0 

— 9-5 

— 7-8 

3-3 

81 

18:3 

27 

-11-0 

—11-4 

-10-5 

— 5*7 

— 1-7 

6-1 

28 

6-3 

— 1®-9 

— 12  1 

— 9-5 

-11  0 

- 2-3 

29 

20-3 

— 0*4 

— 4 0 

— 1 4 

— 5-8 

— 5-4 

30 

- 1-3 

89 

9-2 

9*4 

2-7 

2-6 

31 

—10*2 

10  9 

6-7 

11-8 

86 

13  3 

—8  40 

—10-96 

—10-78 

— 6-75 

— 7-96 

— 0-12 

APRIL,  1886. 

© 

3 

© 

> 

u 

• 

© 

rl 

to 

OS 

© 

© 

pH 

© 

© 

ft 

{s 

< 

ft 

a 

© 

3 

O 

ft 

ft 

e« 

ft 

JCQ 

Sh 

eS 

ft 

j3 

■*» 

-u> 

ft 

© 

A 

o 

O 

3 

C 0 

O 

O 

cu 

ft 

W 

< 

ft 

9 

1 

9 

o 

9 

9 

„ 

1 

— 12  0 

0-6 

2-0 

7-5 

3-9 

9-4 

2 

1-0 

— 3-3 

— 2-1 

— 0-5 

- 1-6 

2-2 

3 

11-0 

2-3 

2-2 

31 

— 0-2 

2*4 

4 

5 3 

— 13 

2-0 

5-6 

4 2 

7-4 

5 

— 5"7 

— 8 2 

- 6-9 

- 31 

— 9.7 

6-6 

6 

13  7 

— 3-6 

- 3-9 

- 1-0 

— 4-6 

0*8 

7 

30 

3 5 

1 9 

4-2 

3-4 

2-3 

8 

47 

4-0 

42 

49 

60 

160 

9 

87 

— 7-5 

— 7-0 

— 2-4 

— 1-3 

9-6 

10 

17-0 

—13-2 

—12-1 

-10  9 

- 9-3 

— 6-8 

11 

22-0 

— 7-4 

3-9 

61 

— 7-7 

- 5-8 

12 

50 

— 2-2 

— 1-2 

— 0-4 

— 30 

8 6 

13 

3-7 

— 5 6 

— 4-8 

0-6 

- 35 

3-9 

14 

13  7 

— 5-1 

— 7-4 

— 3-1 

— 2-3 

0 4 

15 

23  3 

45 

4 0 

5-1 

2-5 

24 

16 

29*0 

IV  6 

19  5 

15-3 

9-6 

1L-8 

17 

187 

17*2 

20  2 

296 

21-3 

315 

18 

28-3 

6 9 

9-7 

13  6 

10  4 

23-2 

19 

32-3 

133 

18-5 

13-8 

95 

12-4 

20 

33-0 

235 

25  0 

25  8 

17  8 

19  0 

21 

253 

17- 1 

17-9 

27-4 

21-6 

28-2 

22 

143 

15-7 

15-8 

19  1 

19-5 

24-2 

23 

173 

12  4 

12  0 

16-5 

15-9 

22-6 

24 

31-7 

11-6 

10-8 

17-2 

190 

322 

25 

81*0 

10-9 

13  5 

213 

25-2 

30*0 

26 

28-7 

210 

23-5 

25  0 

253 

34-6 

27 

23-3 

22-2 

24-6 

27-8 

25'4 

346 

28 

240 

21-8 

21*0 

24-2 

23-2 

32-0 

29 

25-3 

15-3 

165 

20-3 

190 

24-2 

30 

20-7 

8-8 

8-8 

14-3 

11-6 

17-5 

16-41 

6-22 

7-48 

10-49 

8-38 

14*54 

23 
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TABLE  XXIII. — Daily  Mean  Temperature  at  Stations  in  Hudson's  Bay  and  Straits. 


MAY 

1886. 

JUNE 

, 1886. 

DAY. 

Churchill. 

© 

► 

© 

rfl 

© 

d 

o 

PQ 

-u 

hi 

O 

a- 

Port  Laperriere. 

Stupart’s  Bay. 

1 

| Ashe’s  Inlet. 

Port  Burwell. 

tH 

*< 

ft 

| Churchill. 

| Port  Boucherville 

Port  Laperriere. 

Stupart’s  Bay. 

Ashe’s  Inlet. 

| Port  Burwell. 

1 

1 

© 

23*7 

© 

11-4 

O 

11-5 

© 

14*8 

O 

13*2 

O 

14*7 

1 

O 

33*7 

© 

35*6 

0 

354 

© 

372 

9 

34-5 

a 

40*4 

2 

26-3 

137 

14-7 

126 

11  6 

15  5 

2 

35-4 

36*4 

35*8 

349 

34-4 

384 

3 

137 

18*2 

17-6 

21*3 

16  7 

18-1 

3 

33*3 

34-8 

352 

349 

36  7 

36*0 

4 

17-0 

6-0 

7-3 

U-6 

144 

24*4 

4 

34-0 

37-6 

34  6 

36  0 

40-4 

33  3 

5 

3*0 

123 

11-5 

16*5 

12*0 

163 

5 

343 

34  7 

32-6 

36  5 

34*4 

325 

6 

10-7 

68 

63 

17*1 

17*9 

295 

6 

47  3 

34-8 

34-1 

347 

33*6 

33  7 

7 

13*3 

7*5 

7-6 

80 

9-3 

21  2 

7 

34  7 

32  6 

31-9 

35*0 

33*1 

34  0 

8 

17-7 

15-7 

16  1 

15  0 

10-3 

148 

8 

35-0 

34*5 

34*0 

329 

336 

36  2 

9 

24-0 

11*7 

12-9 

| 

14  8 

14*4 

18  4 

9 

36-6 

353 

350 

340 

38-7 

35  4 

10 

26-0 

141 

13  3 

16*2 

14-8 

189 

10 

367 

345 

37-3 

356 

87-6 

323 

11 

11-8 

20- 1 

213 

16-8 

14-7 

17*6 

11 

373 

17  0 

896 

378 

37  3 

350 

12 

19-7 

134 

141 

22-3 

226 

23  9 

12 

34-3 

38*1 

35-6 

40-1 

35-8 

34  1 

13 

17  7 

19-8 

240 

22  8 

24  4 

28-9 

13 

34  3 

390 

84-9 

39-8 

353 

353 

14 

150 

296 

299 

30-4 

28-8 

296 

14 

39-0 

366 

38  6 

39  6 

36  1 

34  9 

15 

26  3 

19-8 

22-1 

31*2 

31  4 

33*0 

15 

34*3 

34-9 

36*0 

34*9 

36*5 

35-4 

16 

24  3 

165 

16  9 

31-3 

32  5 

341 

16 

40*3 

341 

336 

33  8 

352 

353 

17 

280 

243 

216 

240 

27-4 

253 

17 

45-7 

36  0 

34*0 

34  9 

35*3 

38*4 

18 

30  0 

26  0 

25-6 

239 

26  2 

24-8 

18 

36*7 

383 

34  5 

34-9 

38  1 

37-9 

19 

24-7 

29-1 

27  7 

283 

259 

28  2 

19 

36  7 

406 

34  1 

38*7 

35  6 

32  9 

20 

31-0 

25  7 

25*9 

26-6 

257 

30-2 

20 

557 

37-7 

36-0 

43*2 

351 

35-3 

21 

333 

25  2 

26  8 

30-1 

27-1 

27-6 

21 

44-7 

38  0 

34  9 

41-9 

36  8 

36*6 

22 

2S-7 

307 

326 

28-5 

28-0 

30-0 

22 

580 

39  3 

36  5 

410 

86-1 

35  9 

23 

26-0 

31  7 

314 

31  7 

351 

244 

23 

66  0 

37-8 

38-5 

39*1 

38  1 

35*5 

24 

263 

338 

32*8 

33  1 

354 

24*6 

24 

44-7 

40-8 

36-5 

40*7 

383 

36-2 

25 

32  0 

34  3 

328 

34  5 

33-5 

29-8 

25 

42*0 

40*3 

36-2 

38-7 

36  5 

34*9 

26 

357 

350 

345 

34  7 

335 

28  7 

26 

64-7 

38  9 

36  0 

40*5 

341 

37*2 

27 

340 

335 

337 

314 

34*9 

26*2 

27 

71*7 

39  4 

39-5 

42-1 

38*8 

34*3 

28 

333 

33  7 

38  8 

335 

35-6 

42-1 

28 

410 

42  8 

39-7 

458 

409 

34  1 

29 

34  3 

349 

34-8 

33  7 

36  8 

42  0 

29 

52  0 

45  0 

39-2 

50*4 

40-0 

85-8 

30 

34  3 

358 

33  7 

364 

34  9 

37*7 

30 

61-3 

35  6 

36-2 

48-9 

4L-4 

40  5 

31 

343 

342 

33-6 

38  0 

351 

38  5 

24  38 

22-70 

22*86 

24-87 

24  64 

28*03 

I 

43-07 

37*37 

35*87 

38-62 

36  62 

85  53 

TA 

* 

< 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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'XIY. — Daily  Mean  Temperature  at  Statio  sin  Hudson's  Bay  and  Straits. 


JULY,  1886. 


AUGUST,  1886. 


Port  Boucherville. 

! Port  Laperriere. 

Stupart’s  Bay. 

Ashe’s  Inlet. 

Port  Bui  well. 

Day. 

Churchill. 

j Port  Boucherville 

© 

U 

© 

"C 

© 

o. 

oJ 

U 

o 

Ph 

Stupart’s  Bay. 

! Ashe’s  Inlet. 

Port  Burwell. 

0 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

0 

O 

0 

o 

41-2 

366 

41-8 

350 

38*5 

1 

433 

38-1 

413 

86-7 

44*8 

41-0 

42-1 

391 

48-2 

38-9 

35-7 

2 

58*6 

441 

44-4 

44*0 

48-7 

42-4 

38-0 

455 

439 

44-4 

38  6 

3 

65-8 

42-9 

420 

46-8 

43-6 

42-0 

38-3 

43-6 

40  3 

42*4 

443 

4 

52-3 

42-0 

41-1 

53-6 

484 

40*3 

358 

34-5 

44  4 

37-7 

43  5 

5 

50-7 

38-4 

42-4 

48-9 

49-5 

44*9 

360 

34  7 

37-8 

38-7 

42  2 

6 

54-0 

445 

44  5 

48-3 

49-2 

5P8 

395 

35-7 

38-5 

43-4 

33  7 

7 

47-3 

366 

36  3 

45-9 

41*3 

545 

39  8 

33-2 

45  1 

41-3 

351 

8 

53  7 

385 

35  3 

408 

40-3 

47-3 

* 40-7 

354 

420 

36-4 

86  5 

9 

57-1 

41-4 

376 

40-1 

37-2 

37-1 

38-3 

36-2 

39-4 

37-3 

387 

10 

53-7 

40-5 

38  3 

40-7 

38-4 

36-5 

440 

42  3 

42  5 

453 

42-7 

11 

51-7  i 

41-3 

88-7 

42-4 

367 

37-9 

45  5 

42-1 

464 

47  3 

40-0 

12 

470 

41-1 

40  5 

40-6 

359 

40-6 

42  6 

38-6 

47-8 

39-6 

39  9 

13 

45  0 

370 

416 

36  2 

390 

40-7 

431 

39-7 

47-3 

40-0 

47-4 

14 

48-7 

39  2 

37-8 

37-0 

44  2 

42-8 

40-2 

86*8 

453 

38-9 

38  2 

15 

57-7 

40-9 

38-1 

403 

42-8 

40-2 

42  0 

37-6 

41-3 

37-2 

38-6 

16 

59-3 

40-6 

401 

46-8 

42-8 

88  7 

40*8 

38-6 

49  9 

387 

41-2 

17 

58-7 

368 

37-7 

49-2 

403 

40-8 

396 

411 

5L-7 

41-4 

50-7 

18 

64-7 

41-5 

37  9 

42-9 

37-9 

41-8 

40  9 

42  3 

455 

46  0 

48  4 

19 

57-7 

35-7 

38-5 

42-4 

367 

393 

379 

40- 0 

40-3 

45- 1 

41-3 

20 

58  3 

39  1 

381 

51-1 

38-8 

41-5 

36  6 

35  8 

36-2 

42  8 

42-3 

21 

520 

41-2 

30  0 

44  5 

373 

40*2 

355 

38-6 

35-5 

41-1 

42-3 

22 

48-3 

399 

38  5 

4 J *8 

38-8 

36-6 

37  8 

40  2 

42-1 

46-7 

38-3 

23 

543 

36-9 

39  0 

405 

356 

34-8 

396 

47-8 

38-3 

37-9 

43  6 

24 

56-7 

37-4 

41-3 

39-3 

37-7 

35-6 

377 

53  8 

36-5 

38-8 

43-9 

25 

563 

39-3 

37-9 

41*5 

38-8 

40-5 

38-0 

49  5 

37-5 

400 

44-4 

26 

63-3 

38-1 

37-7 

401 

39-5 

365 

36-7 

44- 1 

34-8 

41-3 

45-5 

27 

45*7 

34  5 

36  7 

35-e 

373 

37-8 

36-2 

47  5 

35*8 

40-9 

43-5 

28 

51-3 

36-0 

37-0 

40-4 

88-5 

360 

35  3 

392 

344 

40-2 

45*2 

29 

54-3 

35*2 

401 

39-0 

37-5 

36  5 

36-1 

38-2 

34-0 

44-9 

42*9 

30 

40-7 

35-2 

38-2 

42-3 

38-5 

43-4 

34-8 

34-9 

351 

439 

41-6 

31 

41-0 

37  2 

39-7 

411 

38-1 

41-7 

89-07 

40-09  | 

41-28 

41 -08 

41-56 

52-88 

39-07 

3926 

42-55 

40  23 

40-68 
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TABLE  XXY .—Means  of  Daily  Temperature  at  Stations  in  Tables  XXI  to  XXVI 
collected  in  five-day  periods  from  1st  January  to  31s?  August , 1886,  inclusive . 


Jan.  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 
“ 16  to  20 
“ 21  to  25 
“ 26  to  30 


23-2 


22-0 

30-5 


11-9  12-2 
27-7  28  6 


25-2  25-6 


28-5 
23-1 
293  29-130-4 


Jan.  31  to  Feb.  4 inclusive 
Feb.  5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ 

“ 15  to  19  “ 

“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  Mar.  1 “ 


Mar.  2 to  6 inclusive. 
“ 7 to  11 

“ 12  to  16 
“ 17  to  21 
“ 22  to  26 
“ 27  to  31 


April  1 to  5 inclusive 
6 to  10 
11  to  15 
16  to  20 
21  to  25 
26  to  30 


17  7 
14 

26-1 

27-0 

20-6 


27-5 


9 8 2-6 


16-2  19-4  20  5 


26-9 
1 5 
2;8 
0 8 


0-1 

8-5 

13-5 

28*3 

23-9 

24'4 


29  3 
26  8 


24-3 
24  9 
23-2 
20-2 
27  8 


11-7  8-8 


25912-6 


34-131-3  25  2 
1 17-8 
26-8 
28  -8 
16  9 


15  2 
28-6 


30  0 26-9 


21-1 


0-5 


24-5  26-4 


1 14-8 


2-0 

3-4 

8-2 

14-5 

13-5 

17-8 


14-6 

25-3 


9-7 


2-9 


144 


20-6 


15-4 

01 


23 

23 

23 

14 

25  1 


6-9 
1 12-1 


413- 


2 15 


1 

813-7 
20  9 


11-4 


28  9 
13-9 
22 
26  3 
4-2 


52 
19  8 
67 


213-2 


24  8 

191 


4-8 


19-6 


19-3 


14  1 
2-1 


0-9  1-4 


0'6|  2 5 
3-4,  10 


2-7 
18  6 
14-0 
18-9 


1-7 


203 

22-3 


0- 7 

1- 2 
2-8 

17-7 

20-2 

20-9 


13-5 
151 
190 
0-7 
6 9 
2-9 


5-6 

4-4 

1-9 

19-6 

27- 4 

28- 6 


May  1 to  5 inclusive. 
“ 6 to  10 

“ 11  to  15 

“ 16  to  20 

“ 21  to  25 

‘ 26  to  30 


May  31  to  June  4 inclusive. 


“ 5 to  9 

“ 10  to  14 

“ 15  to  19 

“ 20  to  24 

“ 25  to  29 


June  30  to  July  4 inclusive. 
“ 5 to  9 “ 

“ 10  to  14  “ ; 

“ 15  to  19  » 

“ 20  to  24  “ 

“ 25  to  29  “ 


July  30  to  Aug.  3 inclusive. 
4 to  8 “ 

9 to  13  “ 

14  to  18  “ 

19  to  23  “ 

24  to  28  “ 


16-7 

18-3 

18-0 

27-6 

293 

34-3 


34 

37- 6 
36  3 

38- 7, 
51-8 


12-5 

211-2 

22-3 


1 35  7 


344 

37 


38-7 


54-3  41-3 


54 

59-0 

61-6 

155-9 

53-4 

49-7 


139-0 

38-4 

42-7 


51- 8 
51  6 
50  9 
57-8 
541 

52- 7 


15-2 

14-2 

24-7 


12-3 
11 

20-5 
24-3 
31-1 

34  6 34-133-9 


23-5  26-8 
31-3  31-6 


0 37 


34-9 

33- 5 
2 

34- 4 
36-5 
38-1 


40-2 

34-7 

39-8 


36-2  36-2 
34  6 34-7 


38-6  36-4 
35-4  36-1 


41-2  36-8  35-^ 
43-5  38-135-3 


6 40-4 


40-639-3 


37-5 

36-8 


39- 2 
400 

40- 3 
39  8 
38  6 
37-1 


40-5 

46-8 


40-2 
399 
39-3 
38*3 
32  6 
38-1 


39- 3 
475  4 

40- 0 
43  2 
439  3 
39-3 


13-6 
133 
24 -4 
27-5 
31-8 
351 


17-8 

20-6 

26- 4 
38-3 

27- 3 
35-3 


37*3 

34-4 

34-3 


44- 
41  6 39-5 


40-4 


44-7 
467 
38-5  42*7 
35-8 


41*9  41  "7'' 


40-2 


44-2 

5-7 

37-4 

41-6 

7-4 


39-5 


38-2 


43- 4; 

41*6! 

44- 5 


42-0 

47-8 


40*8 

38-5 


37*9  37-3 
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TABLE  XXVI  — Percentage  of  Cloud  in  each  Month  in  the  year  1886,  at  Stations  in 

the  Dominion  of  Canada. 


ONTARIO. 

W.  & S.  W.  District. 

Windsor 

Granton 

Port  Stanley 

Simcoe 

Port  Dover 

London 

Woodstock 

Galt 

Hamilton 

Petrailw. 

Mean  for  District 


2V.  N.  W.  District. 

Port  Arthur. 

Saugeen 
Parry  Sound. 

Point  Clark  . 

Stratford .... 

Goderich 

Egremont . . . 

Guelph  ...... 

Beatrice  ..... 

Conestogo . . . 

Barrie 

Gravenhurst 
Durham 


January. 

February. 

a 

o 

e3 

a 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

i 

October. 

November. 

December. 

72 

55 

57 

44 

36 

37 

30 

45 

44 

58 

61 

74 

51 

81 

68 

74 

55 

44 

45 

50 

42 

51 

49 

69 

69 

58 

79 

64 

66 

54 

37 

44 

30 

50 

44 

52 

72 

63 

55 

70 

46 

65 

42 

31 

34 

35 

40 

32 

5Q 

60 

59 

47 

82 

69 

72 

58 

52 

57 

47 

49 

54 

59 

75 

77 

63 

81 

69 

74 

56 

39 

47 

39 

46 

51 

57 

75 

71 

59 

76 

65 

67 

58 

47 

47 

44 

45 

50 

55  | 

72 

74 

58 

86 

54 

61 

46 

37 

46 

30 

34 

44 

47 

59 

67 

51 

79 

57 

69 

56 

46 

43 

41 

44 

42 

54 

64 

68 

55 

76 

59 

68 

56 

45 

47 

38 

37 

42 

49 

72 

62 

54 

78 

61 

67 

53 

41 

45 

38 

43 

45 

53 

68 

68 

55 

47 

43 

29 

40 

43 

50 

41 

56 

55 

3S 

54 

36 

44 

89 

68 

64 

48 

49 

42 

41 

39 

52 

50 

83 

87 

59 

66 

60 

63 

39 

36 

39 

38 

50 

45 

45 

72 

68 

52 

88 

69 

60 

49 

37 

37 

37 

39 

42 

47 

64 

71 

53 

82 

63 

66 

53 

39 

43 

38 

40 

47 

57 . 

72 

76 

56 

90 

78 

70 

56 

-58 

52 

51 

47 

57 

57 

85 

84 

65 

79 

66 

68 

48 

44 

50 

39 

48 

49 

53 

74 

75 

58 

79 

64 

65 

53 

49 

54 

45 

46 

48 

57 

69 

70 

58 

65 

54 

65 

45 

46 

51 

45 

52 

46 

53 

74 

62 

55 

73 

62 

65 

49 

44 

48 

29 

41 

30 

60 

72 

66 

53 

75 

59 

61 

45 

47 

77 

39 

40 

48 

1 55 

75 

75 

58 

64 

6L 

61 

39 

41 

46 

41 

46 

46 

55 

71 

66 

52 

74 

66 

71 

44 

46 

48 

40 

49 

53 

47 

70 

73 

57 

75 

62 

62 

47 

45 

1 

49 

40 

46 

47 

52 

72 

70 

55 

Mean  for  District 
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TABLE  XXVI— (Continued)—  Percentage  of  Cloud  m each  Month,  &c. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARIO- Con. 

Central  District 

Brampton 

47 

38 

48 

9Q 

OR 

35 

47 

47 

32 

zo 

28 

49 

38 

Welland 

77 

58 

62 

AR 

45 

AO 

49 

43 

75 

*M 

40 

46 

69 



Toronto 

75 

67 

72 

erk 

53 

52 

60 

72 

72 

o\j 

51 

49 

81 

Mean  of  District 

66 

54 

61 

49 

43 

QQ 

43 

43 

65 

63 

51 

52 

N.  E.  & E.  District. 

Cornwall 

69 

58 

61 

A 1 

36 

44 

44 

78 

64 

30 

53 

44 

53 

Peterborough 

69 

51 

62 

50 

42 

49 

OT 

44 

58 

52 

60 

o7 

48 

73 

Lindsay 

73 

62 

69 

48 

AR 

55 

40 

51 

48 

60 

81 

66 

60 

Kingston  

78 

6 £ 

70 

65 

54 

AT 

51 

i 

67 

4/ 

50 

62 

79 

66 

62 

Fltzroy  Harbor 

53 

24 

37 

55 

40 

22 

28 

39 

61 

49 

Pembroke  

65 

63 

66 

56 

61 

pro 

56 

53 

73 

55 

61 

7o 

OO 

0O 

Rockliffe 

60 

56 

60 

38 

46 

60 

37 

63 

64 

53 

69 

61 

56 

Ottawa 

64 

57 

61 

45 

45 

60 

43 

45 

47 

50 

76 

59 

54  ; 

Deseronto.. 

52 

47 

47 

33 

25 

27 

25 

19 

30 

39 

57 

51 

i 

38  ; 

Mean  of  District 

65 

57 

62 

45 

45 

55 

43 

42 

46 

50 

72 

59 

54 

Mean  of  Ontario..*. 

71 

59 

63 

48 

43 

48 

40 

43 

45 

51 

69 

65 

I 

54  ; 

QUEBEC. 

i 

Montreal  

69 

62 

71 

53 

66 

63 

53 

56 

47 

52 

71 

66 

61  *! 

Quebec. 

67 

55 

60 

42 

69 

51 

45 

47 

47 

39 

77 

62 

55  ^ 

Huntingdon 

62 

53 

57 

42 

50 

53 

40 

40 

44 

49 

71 

59 

52 

Cranbourne 

72 

62 

62 

35 

62 

55 

49 

54 

58 

48 

86 

59 

59 

Chicoutimi 

71 

61 

54 

40 

62 

61 

59 

57 

65 

52 

90 

65 

61 

Father  Point 

77 

66 

60 

44 

69 

62 

66 

77 

65 

60 

78 

80 

67 

Danville 

61 

49 

58 

28 

47 

31 

40 

28 

44 

40 

78 

59 

47 

Richmond 

71 

63 

66 

38 

55 

55 

44 

45 

56 

47 

76 

67 

56 

Anticosti,  S.W.P. 

78 

64 

48 

28 

57 

48 

48 

47  . 

47 

32 

7<> 

64 

53 

Bird  Rocks 

85 

73 

73 

49 

67 

63 

58 

61 

59 

57 

72 

85 

67 

Mean  of  Quebec 

71 

60 

61 

40 

60 

54 

50 

, 

51 

53 

47 

77 

67 

58 

— 
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TABLE  XX YI. — (Continued) — Percentage  of  Cloud  in  each  Month}  &c. 


January. 

February. 

March. 

! 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

II 

NOVA  SCOTIA. 

Halifax 

66 

59 

64 

43 

61 

58 

56 

57 

63 

46 

65 

67 

58 

Sydney 

74 

62 

63 

49 

56 

65 

61 

60 

50 

45 

65 

72 

60 

Truro 

78 

74 

78 

57 

66 

61 

61 

62 

66 

59 

75 

83 

68 

Yarmouth 

78 

37 

67 

46 

58 

50 

54 

49 

57 

53 

66 

83 

58 

Dlgby 

80 

70 

65 

44 

52 

46 

57 

63 

55 

44 

79 

87 

62 

Mean  of  Nova  Scotia  ..... 

75 

60 

65 

48 

59 

56 

58 

58 

56 

49 

70 

78 

61 

NEW  BRUNSWICK. 

St.  John 

61 

55 

62 

43 

57 

52 

66 

63 

59 

47 

62 

61 

57 

Bathurst . . . .... 

74 

55 

70 

52 

71 

65 

62 

83 

60 

51 

75 

70 

68 

Fredericton 

66 

57 

63 

33 

57 

50 

57 

58 

52 

42 

67 

59 

55 

Chatham 

65 

59 

62 

47 

68 

60 

61 

67 

52 

48 

66 

63 

60 

St.  Andrews 

56 

53 

53 

35 

41 

34 

43 

46 

43 

32 

51 

50 

45 

Point  Lepreaux 

69 

65 

59 

44 

46 

37 

53 

62 

45 

45 

58 

63 

54 

Grand  Manan 

74 

69 

65 

43 

54 

42 

43 

55 

46 

50 

61 

67 

56 

Mean  for  New  Brunswick. 

66 

59 

62 

42 

56 

49 

55 

62 

51 

45 

63 

62 

i 

56 

P.  E.  ISLAND. 

' 

Charlottetown 

60 

58 

67 

50 

63 

55 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Kilmahumaig 

70 

58 

67 

45 

71 

55 

62 

64 

56 

49 

78 

77 

.... 

Mean  for  P.  E Island.. . 

65 

58 

67 

48 

67 

55 

62 

64 

56 

49 

78 

77 

62 

MANITOBA. 

Winnipeg 

50 

50 

45 

46 

51 

45 

52 

52 

50 

59 

45 

37 

49 

Minnedosa 

46 

49 

49 

49 

53 

48 

39 

45 

53 

63 

3S 

44 

48 

Russell 

44 

47 

53 

42 

45 

46 

38 

39 

49 

46 

41 

45 

45 

Stony  Mountain..  ........... 

34 

36 

28 

37 

40 

36 

31 

23 

38 

25 

27 

18 

31 

Sourisford 

44 

47 

48 

42 

42 

42 

31 

36 

.... 

.... 

42 

51 

.... 

St.  Boniface 

36 

38 

38 

46 

66 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Mean  of  Manitoba 

42 

44 

43 

44 

48 

43 

38 

40 

47 

48 

39 

39 

43 
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TABLE  XX VI 

METEOROLOGICAL  1 
. — (Continued^ — Percentage 

TABLES. 

of  Cloud  in  each  mouthy  &c. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

'June. 

July. 

3 

66 

3 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

N.  W.  TERRITORY. 

Medicine  Hat  

54 

56 

46 

40 

41 

48 

34 

18 

42 

40 

43 

58 

43 

Swift  Current 

54 

48 

41 

41 

43 

43 

28 

37 

46 

45 

41 

55 

44 

Calgary 

12 

20 

37 

58 

42 

44 

21 

16 

49 

38 

31 

46 

34 

Qu’Appelle 

31 

65 

43 

38 

40 

37 

21 

24 

34 

31 

34 

41 

36 

Fort  Chipewyan 

36 

56 

57 

64 

43 

48 

55 

56 

60 

60 

50 

59 

54 

Mean  for  N.  W.  Territory. 

37 

47 

45 

48 

42 

44 

32 

30 

46 

43 

41 

52 

42 

NEWFOUNDLAND. 

— 

St.  Johns .... , 

71 

72 

71 

65 

60 

69 

60 

58 

48 

48 

74 

61 

63 

Belle  Isle 

76 

68 

70 

60 

69 

75 

82 

68 

71 

68 

72 

06 

70 

Mean  for  Newfoundland. . 

74 

70 

70 

63 

64 

72 

71 

63 

60 

58 

73 

63 

67 

HUDSON’S  BAY. 

Fort  Churchill 

31 

29 

38 

64 

81 

61 

62 

64 

Fort  Laperriere 

41 

45 

50 

71 

95 

70 

83 

71 

Port  ue  EoucherviJIe  

42 

44 

48 

59 

93 

63 

77 

66 

* 

Ashe’s  Inlet 

32 

33 

28 

53 

85 

62 

74 

78 

1 

Stupart’s  Bay 

39 

33 

39 

60 

69 

61 

70 

66 

Port  Burwell 

46 

49 

34 

75 

73 

82 

50 

66 

69 

\ 

• • ( 

Mean  for  Hudson’s  Bay. . . 

39 

39 

40 

64 

83 

66 

69 

68 

... 

TABLE  XXVII  — Percentage  of  Sky  clouded  in 

the  several  Provinces  of 

the  Dominion 

of  Canada  m each  Month  and  in  the  Year  1886. 

t 

i 

fW.&H.  W.  District 

78 

61 

67 

53 

41 

45 

38 

43 

45 

53 

68 

68 

; 

55 

•C  1 N.  & N.  w.  District 

Gf  •{ 

75 

62 

62 

47 

45 

49 

40 

46 

47 

52 

72 

70 

i 

55 

a j Central  District. 

66 

54 

61 

49 

42 

43 

39 

43 

43 

51 

65 

63 

52  f 

IN.  E.  E.  District 

65 

57 

62 

45 

45. 

65 

43 

42 

46 

50 

72 

59 

54 

Ontario 

71 

59 

63 

48 

43 

48 

40 

43 

45 

51 

69 

65 

54 

Quebec 

71 

60 

61 

40 

60 

54 

50 

51 

63 

47 

77 

67 

58 

New  Brunswick 

66 

59 

62 

42 

56 

49 

55 

62 

51 

45 

63 

62 

56 

Nova  Scotia 

75 

60 

65 

48 

59 

56 

58 

58 

56 

49 

70 

78 

61 

P.  E.  Island. 

65 

58 

67 

48 

67 

55 

62 

64 

56 

49 

78 

77 

62 

Manitoba  

42 

44 

43 

44 

48 

43 

38 

40 

47 

48 

39 

39 

43 

N.  W.  Territory 

37 

47 

45 

48 

42 

44 

32 

30 

46 

43 

41 

52 

42 

Newfoundland 

74 

70 

70 

63 

64 

72 

71 

63 

60 

58 

73 

63 

67 

Hudson’s  Bav , 

39 

39 

40 

64 

83 

66 

69 

68 

;• 
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TABLE  XXYIII. — Proportion  of  bright  Sunshine  registered  in  each  hour  of  the  day 
during  which  the  Sun  was  above  the  horizon , 1886. 


WINNIPEG- 


January  . 
February . . 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September  , 
October...., 
November. 
December  . , 


0-11 

27 

13 


a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

eS 

c3 

«i 

cj 

o 

o 

a. 

a. 

a, 

p< 

d 

a. 

00 

CT> 

o 

i— 1 

fc 

rH 

<N 

co 

1C 

co 

oo 

0 01 

0*28 

0-43 

0-57 

067 

066 

0-65 

0*53 

0’28 

s 

•24 

•61 

•60 

•56 

•47 

•47 

•40 

•34 

•30 

•08 

•38 

•49 

•62 

•64 

•65 

*65 

•63 

•62 

•54 

•26 

•oo 

•44 

•45 

•61 

•60 

•62 

•72 

•70 

•67 

•60 

•51 

•24 

•06 

. • • • 

•68 

•71 

•77 

•79 

•81 

•85 

•78 

•75 

*67 

•69 

•57 

•39 

8 

•76 

•77 

•78 

•80 

•79 

•75 

•8u 

•83 

•77 

•72 

•76 

•57 

•09 

•70 

•77 

*82 

•87 

•83 

•78 

•77 

•79 

•81 

•66 

•68 

•46 

•05 

•38 

•59 

•72 

•73 

•75 

•77 

•78 

•75 

•67 

•47 

•33 

•08 

. ... 

•24 

•47 

•45 

*44 

•50 

•54 

•58 

•54 

•50 

•35 

•09 

•00 

• • • 

*11 

*50 

•56 

•65 

•60 

•61 

•59 

•53 

•40 

•12 

•00 

•15 

•49 

•59 

•66 

•68 

•67 

•64 

•53 

•44 

•15 

•oo 

•42 

•63 

•68 

•65 

•62 

•61 

•53 

•17 

•oo 

.... 

... 

.... 

WINDSOR 


January  . ...fr  

001 

0*10 

021 

0-23 

023 

0-28 

024 

0*24 

0.13 

* 

0-02 

February , 

•11 

•36 

•38 

•40 

•46 

•40 

•40 

•39 

•28 

•09 

March 

0-07 

•30 

•40 

•40 

•40 

•37 

•50 

•50 

•50 

•45 

•31 

006 

April 

0-03 

*34 

•51 

•59 

•66 

•66 

•68 

•67 

•58 

•59 

•58 

•59 

*47 

0-06 

May 

o-oo 

*12 

•50 

•66 

•64 

•69 

•76 

•75 

•69 

•76 

•69 

.70 

*67 

•60 

•14 

• • • • 

June „ 

•oo 

•19 

•64 

•66 

•70 

•71 

•66 

•69 

•70 

*73 

•70 

•78 

•71 

•70 

•63 

0-00 

July 

•oo 

•07 

•50 

•69 

•76 

•71 

•71 

•65 

•72 

*64 

•65 

•57 

•51 

•45 

•13 

•00 

August 

•02 

•20 

•5 

•61 

•70 

•71 

*70 

•64 

•67 

•63 

‘55 

•49 

•40 

•08 

September 

•00 

*13 

*52 

•57 

•61 

•61 

•64 

•62 

•63 

•58 

*57 

•57 

•23 

•00 

October 

•02 

•30 

•56 

•62 

•67 

•70 

•70 

•70 

•70 

•67 

•50 

•01 

November......  

•12 

•2* 

•37 

•43 

•46 

•40 

•40 

•39 

•33 

•09 

December  

•01 

•14 

•31 

•41 

•42 

•38 

*37 

•35 

*20 

•02 

24 
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TABLE  XXIX. — Proportion  of  Bright  Sunshine , &c. 


STRATFORD. 


5 a.m. 

6 a.m. 

7 a.m. 

8 a.m. 

9 a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

Noon. 

lp  m. 

, a 

e. 

cq 

a 

d 

CO 

4 p.m. 

a 

Pi 

lO 

6 p.m. 

7 p.m. 

8 p.m. 

Aflrmftry . 

February ........... 

s 

0-13 

0*32 

0-39 

0-36 

0-35 

0-32 

0 23 

0-2. 

005 

March  

0-00 

•09 

•27 

•34 

•40 

•43 

•36 

•36 

•41 

•39 

•29 

0-14 

1...  ltl 

0-01 

•28 

•50 

•58 

•58 

•50 

•61 

•63 

•60 

•61 

*51 

•48 

*31 

0-19 

May  

O'OO 

*07 

•49 

•59 

•63 

•65 

•64 

•60 

•63 

•63 

•65 

•64 

•63 

•58 

•54 

0*37 

June 

•oo 

•22 

•52 

•55 

•58 

•60 

•60 

*60 

•67 

•71 

•63 

•62 

•35 

•35 

•48 

•09 

.Tnly 

•00 

•00 

•32 

•61 

•70 

•75 

•74 

•74 

•72 

•74 

•76 

•74 

•68 

•65 

•47 

•10 

August  

•00 

•20 

*49 

•59 

•61 

•64 

•67 

•66 

•65 

•66 

•67 

•63 

•60 

•20 

September 

•oo 

*03 

•25 

•55 

•55 

•57 

•55 

•53 

•58 

•60 

•52 

•47 

•24 

•oo 

Octrtbpr  ■!  it  itit 

•02 

•33 

•47 

•49 

*51 

•52 

•52 

•49 

•46 

•35 

•15 

•00 

November. ... ....... ............. .«•«.•■••• 

•01 

■24 

•29 

•31 

•30 

•36 

•29 

' -23 

•13 

•03 

hfir,  I1T. 

•00 

•07 

•2? 

•34 

•36 

•38 

1 *33 

•28 

•16 

.00 

NI  S- 


Ta.nnn.rv ....  ... 

0 00 

0*07 

0-12 

0-17 

0-13 

0-15 

0-15 

0-17 

Oil 

0-04 

jppbrnflry  

S 

•19 

•36 

•43 

*48 

•48 

•47 

•40 

•31 

•22 

0-04 

March  ....... 

0-01 

•20 

•34 

•32 

•39 

•40 

•42 

•44 

•42 

•34 

•29 

•04 

April  

0-05 

•16 

•38 

•43 

•41 

•46 

•49 

•55 

•56 

•59 

•60 

•53 

•34 

o-io 

May. 

•32 

•51 

•62 

•66 

•62 

•59 

•53 

•54 

•56 

•58 

•62 

•57 

*53 

•31 

S 

June 

0*03 

•37 

•56 

•55 

•56 

•66 

•59 

•64 

•65 

•70 

•80 

•72 

•61 

•62 

•39 

0 01 

July 

•03 

•22 

•37 

•58 

•62 

•67 

•67 

•66 

•63 

•61 

•57 

•61 

•68 

•51 

■20 

•oo 

August 

•08 

•30 

•62 

•68 

•68 

•63 

•61 

•59 

•59 

•61 

•6 

•57 

•54 

•26 

.... 

September 

•00 

•12 

•52 

•57 

•64 

•68 

•69 

•70 

•73 

*74 

•63 

•42 

•07 

•oo 

.... 

October 

.... 

•00 

•03 

•39 

•57 

•54 

•52 

•53 

•49 

•54 

•51 

•23 

•00 

Nnvpm'hfir  

•01 

•25 

*35 

•37 

•47 

•40 

•37 

•35 

•29 

•09 

Pfin.fiTTlhpr  .....  ....  1I1IT 

•oo 

•25 

•31 

•29 

•35 

•29 

•32 

•26 

•13 

•01 
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TABLE  XXX. — Proportion  of  bright  Sunshine , kc, 


WOODSTOCK. 


a 

C3 

lO 

a 

05 

o 

7 a.m. 

8 a.m. 

9 a.m. 

10  a.m. 

a 

c5 

Noon. 

1pm. 

2 p.m. 

3 p.m. 

4 p.m. 

5 p.m. 

o-oo 

0-09 

0.17 

0-26 

0’21 

0-18 

013 

0’13 

0-13 

0'07 

February 

•10 

•22 

*39 

•46 

*45 

•46 

•36 

•36 

•33 

13 

March 

0-09 

•24 

•32 

•38 

•4') 

•38 

•39 

•42 

•43 

•37 

•21 

April 

0'02 

34 

•51 

•53 

*57 

•63 

*63 

*57 

•60 

•50 

•48 

•43 

o-oo 

•13 

•5R 

•65 

•66 

•61 

•59 

•60 

•59 

•62 

•67 

•61 

•62 

J hug 

•00 

*24 

•50 

•61 

•57 

•59 

•66 

•62 

•65 

*67 

•72 

•66 

•67 

J uly •••••*••••». ••••• 

•oo 

CO 

rH 

•49 

•58 

•72 

•70 

•74 

•79 

•76 

•72 

•70 

•64 

•57 

August  .•••«»•••••  •«••••••  •••«  •«•«••••• 

.... 

•03 

•32 

•56 

•63 

•60 

•65 

•71 

•69 

•69 

•62 

•60 

55 

•oo 

•18 

•42 

•52 

•59 

•61 

•63 

•75 

•71 

•64 

•54 

•53 

•oo 

•13 

•38 

•43 

•49 

*51 

•53 

•58 

•*56 

•52 

•44 

November 

•02 

•26 

•32 

•37 

*44 

•38 

•36 

•33 

•25 

•11 

•oo 

•05 

•19 

•25 

•33 

•39 

•37 

•31 

•29 

•07 

0.00 

•Oil 

•04 


0*13 


0*00 

03 

02 


TORONTO. 


January 

0*06 

0’20 

0’26 

0-23 

O' 26 

0*25 

ft-IQ 

0*22 

0*i8 

O'OO 

February 

•18 

•31 

•34 

•41 

•40 

•43 

U 1*7 

•47 

•40 

•27 

•02 

March  ••••»•••••. •••••• 

0-21 

•39 

•48 

•49 

•46 

•48 

‘45 

•45 

*43 

•36 

•32 

Oil 

April . •••••»  •«•••!•  •••••«  • i M « m •••»  t tt 

. ... 

0-09 

•34 

•44 

•50 

*51 

•58 

•58 

•55 

•55 

•54 

•50 

•47 

•32 

o-ii 

• • • • 

May  •••M.«.,t«iiiiiiiiiiti 

o-oo 

•31 

•53 

•59 

•61 

•62 

•68 

•65 

•65 

•70 

•70 

•71 

•69 

•61 

•37 

s 

J uue  ••»•••« « 

•11 

•47 

•56 

•59 

•59 

•62 

•69 

-69 

•70 

•69 

•73 

•67 

•66 

•63 

•57 

*12 

J Uly  •••••••«i||»»iMMiMi|<(.ii|||.Ma«t||tl 

•04 

•35 

•59 

•70 

•75 

•79 

•77 

•76 

•74 

•71 

*71 

•70 

•60 

•55 

•28 

*04 

August  »••••.  «••••••.•••«•••••  «••«•«« ••••••■ 

.... 

•15 

•45 

•62 

•64 

•60 

•63 

•65 

•62 

•68 

•72 

•68 

•55 

•47 

.23 

• • • • 

September  •••«• 

... 

•03 

•24 

•49 

*50 

•53 

•54 

•61 

•63 

•66 

•63 

•62 

•52 

•26 

05 

• • • • 

October •••••••••••.  •••••••  •••••••«•■•••■ 

... 

.... 

•05 

•37 

•49 

•57 

•56 

•52 

•57 

•60 

•57 

•47 

•39 

•06 

• • • • 

N ovember • • • • • • * •••«•* • • • . • i • • »••*•••«••  • • « 

... 

•17 

37 

•38 

•43 

•48 

•48 

•43 

•34 

•22 

•13 

December •••••« •••> % • <»••••  ••  •••••••««• 

.... 

•01 

*11 

•20 

•25 

•30 

•30 

•23 

•28 

•28 

•02 

.... 

.... 

... 
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TABLE  XXXI. — Proportion  of  bright  Sunshine}  &c. 


LINDSAY. 


5 a m. 

a 

c« 

o 

7 a.m. 

B 

aS 

00 

9 a.m. 

10  a.m. 

11  a.m. 

d 

o 

o 

« 

1 1 p.m. 

B 

i 

s 

si 

eo 

4 p.m. 

B 

si 

LO 

6 p.m. 

7 p.m. 

8 pm. 

January...., 

014 

0*19 

024 

0-26 

0*27 

0*27 

0-26 

0-29 

0‘27 

0-15 

February 

s 

•2J 

•36 

•43 

•46 

•44 

•42 

•40 

•42 

•40 

•41 

0‘42 

March 

0-21 

•28 

•34 

•40 

•42 

•48 

*43 

•42 

•42 

•40 

•28 

•19 

s 

April 

0*37 

•31 

•45 

•54 

•59 

•61 

•59 

•63 

•63 

•61 

•59 

•54 

•46 

•43 

May 

0*03 

•29 

•45 

*45 

•61 

•66 

•71 

•70 

•68 

•68 

•65 

•62 

•66 

•59 

•55 

0*22 

June 

•28 

•35 

•43 

•48 

•53 

•53 

•58 

•63 

•62 

•67 

•68 

•69 

•66 

•61 

•51 

•37 

July 

•13 

•33 

•49 

‘46 

•66 

•75 

*76 

•70 

•71 

•68 

•64 

•68 

*63 

•56 

•39 

•28 

August 

S 

•27 

•33 

•43 

•53 

•67 

•69 

•66 

•68 

•67 

•61 

•62 

•57 

•48 

•37 

.... 

Sppt.em  hf»r..T 

*30 

•40 

•44 

•46 

'48 

•54 

56 

•64 

•67 

*63 

•59 

•52 

•32 

•55 

October 

•16 

•22 

•40 

•54 

•48 

•45 

•49 

•55 

•49 

•53 

•40 

•32 

November. 

s 

•09 

•18 

•25 

•35 

•43 

•37 

•33 

| *32 

•24 

•12 

December ..  • 

•09 

•15 

•23 

•27 

•31 

•37 

•34 

•30 

•12 

| -39 

B ARRIK. 


O'OO 

0 06 

0-10 

013 

0-20 

0-21 

0 15 

0-13 

0-11 

o-oo 

•oo 

•11 

•30 

•38 

•42 

•38 

*37 

•31 

•23 

•11 

•12 

•26 

*52 

•48 

•40 

•42 

•36 

•41 

•33 

*21 

0-00 

•48 

•52 

•48 

•55 

•62 

•60 

•61 

•56 

*46 

•35 

•15 

S 

. ... 

•59 

•60 

•67 

*64 

•71 

•71 

•68 

•68 

•58 

•54 

•55 

•29 

000 

•46 

•45 

•51 

•61 

•65 

•63 

•66 

•62 

•69 

•65 

•58 

•35 

•02 

•62 

•68 

•70 

•73 

•67 

•68 

•73 

•65 

•63 

•53 

•43 

•19 

•01 

•57 

•60 

•62 

•61 

•59 

•58 

•55 

•58 

•54 

•49 

•32 

•06 

.... 

•30 

•45 

•58 

•67 

•63 

•6o 

•61 

•61 

•53 

•27 

•00 

•00 

— 

i -00 

*33 

•46 

*46 

•46 

•46 

•47 

•45 

*32 

•02 

•00 

•00 

•08 

•21 

•27 

•26 

•33 

•26 

*20 

•12 

•00 

•oo 

•03 

•05 

•14 

•16 

•17 

•19 

•12 

•16 

•00 
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TABLE  XXXII. — Proportion  of  bright  Sunshine,  &c. 


KIN GSTON. 


1 

1 

1 

3 

1 

5 a.  m. 

a 

d 

co 

a 

cS 

i> 

g 

d 

00 

a 

<S 

o* 

a 

c« 

o 

11  a.  m. 

0 

o 

o 

fc 

a 

a 

a 

p. 

cq 

a 

si 

eo 

a 

a 

5 p.  m. 

a 

d 

CO 

a 

a 

8 p.  m. 

J Enuftry  •••»•••«  •••«  •••■«••••  •••••••  ••• 

0-05 

0.27 

0-32 

0*31 

0*30 

0-23 

0-19 

0’25 

0’18 

0 00 

February 

15 

•34 

•36 

•38 

•44 

•45 

•39 

•41 

•22 

•02 

0-00 

M^ai cb  ••••*«••  

0-19 

•29 

•35 

•3S 

43 

*41 

•41 

•45 

•46 

•41 

•29 

•08 

April «••••••  ••••««•.  ••••«••••»•  • • • • 

0-63 

•54 

*58 

•54 

•64 

•65 

■62 

•61 

*57 

•51 

•48 

•38 

•13 

s 

May  ••••»• 

0-15 

•33 

•54 

•58 

•61 

•70 

•68 

•64 

•61 

63 

*59 

•54 

•46 

•31 

0 13 

S 

Jun6  •##•«*••••  '••»•»•••••••• 

•17 

•50 

•52 

•51 

•55 

•53 

•56 

•56 

•63 

•63 

•63 

•64 

•49 

•26 

12 

o-oo 

J^-iy  •••••*••  ••• 

*02 

•22 

•45 

•56 

•57 

•60 

•64 

•71 

•70 

•69 

•69 

•57 

•51 

•37 

•10 

•oo 

AllgUSt  ( •««•.•••••••••  ••!  ... 

•09 

•32, 

•51 

•69 

•76 

•71 

•67 

•66 

•64 

•69 

•64 

*60 

•44 

•27 

.... 

September 

•oo 

•25 

•44 

•49 

•52 

•53 

•60 

•65 

•61 

•63 

•61 

•53 

•33 

•08 

.... 

October 

•31 

*33 

•44 

51 

*46 

*52 

•39 

.42 

•44 

*39 

•12 

•04 

November 

S 

•16 

•24 

•29 

•27 

*24 

•30 

•29 

•27 

•14 

•06 

. . . 

... 

December «••••  • • « « • • • • * . « «•  • • « • • • • . . . • • • 

.... 

.... 

.... 

•oo 

•19 

•27 

•32 

•35 

•39 

•28 

•38 

•24 

•09 

PEMBROKE. 


January 

0-06 

0 21 

0 27 

0‘34 

0‘35 

0-38 

0-38 

0 39 

0 34 

0-02 

February  

8 

•18 

•24 

•28 

•35 

•34 

*26 

•28 

•34 

•32 

•16 

s 

March 

0-01 

•25 

•34 

•43 

•52 

•51 

•51 

•47 

"45 

•34 

•26 

•07 

April , 

0‘04 

•24 

51 

64 

•69 

•69 

•72 

•71 

•63 

•64 

•62 

•53 

•37 

o-io 

May 

0-00 

•17 

•41 

•46 

•48 

•43 

50 

•48 

•45 

•45 

•42 

•35 

•30 

•24 

•20 

S 

June 

•oo 

•19 

•28 

•38 

•38 

33 

•30 

•29 

•26 

•27 

•36 

•37 

•33 

•33 

•20 

0-03 

July 

s 

•18 

•34 

•55 

•67 

•68 

•65 

•65 

•61 

•58 

•65 

•51 

•41 

•40 

•08 

August 

00 

•26 

•53 

•61 

•69 

•62 

•56 

*49 

•55 

•59 

•57 

•52 

•43 

•18 

September 

•00 

•06 

•45 

•64 

•67 

•62 

■51. 

•58 

•54 

•53 

.52 

•49 

•24 

October  

•00 

•09 

•39 

*55 

*59 

55 

57 

•58 

64 

•59 

*41 

*09 

November 

04 

22 

•32 

•36 

•33 

•36 

•41 

■38 

•37 

•02 

December 

•09 

•25 

•35 

•42 

•41 

•41 

•37 

•34 

•25 

‘Oh 
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TABLE  XXXUL— Proportion  of  Bright  Sunshine , &c. 


CORNWALL. 


a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

o 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

c« 

c3 

oj 

<& 

c« 

o 

o 

ft 

ft 

ft 

a 

d 

a 

q, 

q 

oo 

'A 

<N 

eo 

1C 

CO 

00 

January 

o 00 

0 14 

0*32 

O' 37 

a 'pft 

rt-OC 

February 

S 

'1.5 

•23 

•31 

•40 

U OU 

•44 

U oo 
•46 

0*31 

•53 

0 • 31 
•41 

0*19 

•32 

0 05 
•16 

• » • 

• • • 

March 

013 

•25 

•33 

•39 

•43 

•39 

•37 

•37 

•32 

•29 

•21 

•09 

s 

April 

... 

0*19 

•25 

•44 

•53 

•61 

•66 

’63 

•66 

*74 

*70 

•68 

•57 

•39 

0-19 

• • « 

May 

s 

•19 

•25 

•51 

•58 

•66 

•72 

•66 

•63 

•58 

•55 

*55 

•55 

•51 

•35 

•o 

June 

•31 

•45 

•49 

*53 

•57 

•54 

•50 

*52 

•47 

•52 

*52 

•52 

•47 

*42 

•89 

•2: 

July 

•40 

•30 

•56 

•60 

*60 

•64 

•61 

•60 

*68 

•67 

•74 

•65 

•63 

•47 

•38 

•1! 

August 

s 

•09 

•45 

•67 

•67 

•76 

•72 

•72 

•69 

*79 

•75 

•69 

•67 

*53 

•26 

September 

. ... 

•00 

•30 

•34 

•52 

•56 

•67 

*63 

•67 

•62 

•63 

•62 

*47 

•12 

•00 

October 

"00 

*09 

"35 

•47 

November 

•03 

*15 

•24 

Do 

•26 

*46 

•31 

*48 

•35 

•48 

30 

*50 

•35 

•40 

•30 

•22 

•13 

•00 

• • • . 

' * \ 

December 

•09 

•13 

•25 

•28 

•26 

•35 

• Q£ 

oo 

*32 

•28 

'll 

1 

n 

MONTREAL. 


January 

0*00 

O’ 16 

0*26 

O' 30 

n*  07 

a.qj 

A.  04 

A.Q  A 

A.i  : 

j 

\ 

February 

*04 

•16 

•21 

•31 

v Oi 

•34 

U 0*3 

•37 

U O-i 

•42 

U oU 

•41 

U lo 
•38 

O' 00 
•13 

0*00 

J 

March 

... 

0-03 

•34 

•40 

•45 

•46 

•41 

•39 

*44 

*41 

•38 

•31 

•02 

J 

April ............  ...........  ............... 

o-ll 

•47 

•57, 

•59 

*59 

•59 

■66 

*61 

•67 

•71 

*65 

•64 

•32 

S 

• • • • 

May 

0-00 

•12 

•33 

•45 

*56 

•57 

•63 

•66 

•66 

•67 

•5G 

•57 

*56 

•44 

OO 

o 

o-oo 

June 

IS 

*28 

•41 

•47 

•50 

•49 

•48 

•50 

•50 

•48 

•46 

•51 

•50 

*42 

•19 

•oo 

July. .....  

•03 

•27 

*50 

•55 

•59 

•59 

•61 

*64 

•65 

•66 

*66 

•63 

•50 

•46 

•10 

•oo 

August 

•07 

•33 

*51 

•57 

•64 

•70 

•74 

*72 

•74 

•74 

*73 

•61 

•41 

•01 

• • • • 

September 

... 

•oo 

1 -08 

•43 

•55 

■61 

•63 

•63 

•65 

*64 

*65 

•61 

•50 

•01 

‘00 

October 

.... 

•ou 

•03 

•17 

•42 

•56 

•58 

•60 

*64 

•69 

•62 

•39 

•00 

November 

*01 

•15 

*20 

*24 

*24 

.or: 

• QQ 

•QQ 

•07 

December 

, 

•00 

•42 

*27 

•34 

•39 

Zj 

•45 

OO 

•40 

Ou 

•35 

Li 

•21 

’04 

•oo 

..t 

... 

.... 
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TABLE  XXXI Y. — Proportion  of  bright  Sunshine , &c. 


FREDERICTON. 


5 am. 

6 a.m. 

s 

c3 

8 

cS 

oo 

9 a.m. 

10  a.m. 

8 

o3 

Noon. 

2 

a 

2 p.m. 

3 p.m. 

4 p.m. 

5 p.m. 

6 p.m. 

2 

ft 

| 8 pm. 

Jfl,nnnry  

o-oo 

0*09 

0-24 

0-29 

0-35 

0-3^ 

0*38 

0*33 

0-28 

O 

O 

4^ 

February 

s 

•15 

•31 

•35 

•52 

•63 

•58 

•56 

•55 

•48 

•25 

o-oo 

0 10 

•32 

*45 

*52 

•47 

•52 

•51 

•49 

•51 

•48 

•42 

•14 

_TI 

April.. . 

0T2 

•47 

•61 

•63 

•59 

•62 

•65 

•05 

•63 

•68 

•69 

•65 

•56 

•32 

May ............... 

S 

•22 

*44 

•44 

•48 

•48 

•49 

•55 

•53 

•55 

•50 

•52 

•50 

•47 

•31 

0-07 

June 

0-03 

•39 

•54 

•61 

•65 

•67 

•67 

•66 

•70 

•70 

•66 

•63 

•58 

•53 

•50 

•22 

July 

•02 

•27 

*46 

•57 

•65 

•67 

•74 

70 

•70 

•65 

•58 

•53 

•51 

•53 

•34 

•12 

August 

.... 

•06 

•26 

•38 

•47 

•56 

•62 

•60 

•62 

'48 

•57 

•58 

•54 

•50 

•32 

.... 

September 

•00 

•08 

•32 

•50 

53 

•57 

•60 

•56 

•59 

•65 

•51 

*47 

•41 

•00 

fi4*tnhf>r  

•08 

•29 

•46 

•54 

•65 

•6d 

•69 

•65 

•62 

•57 

*55 

*37 

Noy^mbpr  Tt 

•64 

•19 

•32 

*33 

•27 

.33 

*30 

•28 

•24 

•10 

bpr  , . , T ... 

•00 

•18 

•37 

•40 

•45 

•42 

•38 

•41 

•35 

•02 

1 

S Y DNEY. 
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TABLE  XXXV. — Mean  proportion  of  bright  Sunshine , constant  Sunshine  being 

represented  by  1. 


January. 

February. 

1 

| March. 

1 

April. 

£ 

03 

s 

1 June. 

1 

>> 

August. 

1 

| September. 

October. 

! 

November. 

December. 

Winnipeg,  Man  

0-48 

0-40 

046 

0-47 

0-63 

0*65 

0-63 

0-51 

0*37 

044 

0-54 

0-53 

Windsor,  Ont 

•17 

•32 

•36 

•51 

•57 

•59 

•52 

•49 

•61 

•55 

•33 

•29 

Stratford,  Ont 

•22 

•29 

•48 

•54 

•46 

•58 

•52 

•43 

•38 

•22 

•24 

Woodstock,  Ont 

•13 

•35 

•30 

•46 

•53 

•53 

•55 

•51 

•51 

•40 

•30 

•24 

Niagara,  Ont 

•12 

•32 

•30 

•41 

.... 

.... 

•50 

•52 

•52 

•42 

•31 

•25 

Toronto,  Ont 

•20 

•85 

•33 

•44 

•57 

•61 

•59 

•55 

•50 

•47 

•35 

•21 

Lindsay,  Ont 

*25 

•38 

•35 

•52 

•57 

•54 

*57 

•54 

•52 

•43 

•28 

•27 

Barrie,  Ont 

11 

•25 

•29 

•41 

•53 

•49 

•52 

•46 

•42 

•31 

•18 

•11 

Kingston,  Ont 

•23 

•30 

•35 

•50 

•50 

•46 

•48 

•55 

•50 

•39 

•25 

•28 

Pembroke,  Ont 

•35 

•26 

•31 

•52 

•35 

•27 

•46 

•51 

•47 

•45 

•30 

*32 

Pnrnwfl.il,  Ont, 

•32 

•30 

•52 

•49 

*47 

•55 

•65 

*47 

•36 

•25 

•27' 

Montreal,  Que .... 

•29 

•31 

•39 

•60 

•53 

•46 

•56 

•60 

•56 

•56 

•26 

•33: 

Fredericton,  N.B  — 

•26 

•42 

•41 

•57 

•44 

•56 

•50 

•46 

•46 

•53 

•25 

*34:' 

Sydney,  N.S * ....... 

•22 

•38 

•35 

•49 

•48 

•41 

•49 

•48 

•49 

•52 

•38 

*21' 

, 

TABLE  XXXVI. — Number  of  days  completely  clouded , 1886. 


Winnipeg,  Man 

2 

4 

3 

6 

0 

0 

0 

1 

5 

5 

2 

2 ( 

Windsor,  Ont 

19 

11 

8 

2 

2 

1 

1 

5 

4 

4 

10 

13  j 

Stratford,  Ont 

13 

13 

8 

4 

6 

5 

9 

11 

13 

20 

18  i 

Woodstock,  Ont 

20 

12 

11 

6 

1 

3 

3 

4 

1 

6 

10 

13  j 

Niagara,  Ont 

20 

9 

12 

7 

• • 

4 

4 

1 

7 

9 

9 

Toronto,  Ont ..  .... 

16 

9 

8 

4 

1 

2 

2 

4 

2 

5 

9 

12 

Lindsay,  Ont 

17 

10 

7 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

6 

11 

12 

Barrie,  Ont 

20 

14 

10 

5 

1 

3 

4 

4 

2 

9 

11 

15 

Kingston,  Ont 

17 

10 

11 

5 

1 

1 

1 

2 

2 

9 

11 

10 

Pembroke,  Ont 

18 

17 

11 

5 

9 

17 

6 

9 

9 

9 

14 

17 

Cornwall,  Ont. 

13 

8 

12 

5 

1 

5 

2 

0 

7 

10 

14 

18 

Montreal,  Que 

14 

12 

9 

4 

5 

10 

7 

6 

8 

5 

15 

12 

Fredericton,  N.B 

12 

9 

10 

3 

5 

3 

2 

2 

4 

3 

10 

10 

Sydney,  N.S ... 

16 

7 

9 

3 

4 

3 

0 

4 

4 

3 

6 

11 
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TABLE  XXXV L Rainfall  in  inches  in  each  Month  and  in  the  year  1886,  at  the  several 
Stations  in  the  Dominion  of  Canada . 


£ 

a 

p 

a 

03 

February. 

o 

Fh 

03 

April. 

>> 

c3 

S 

June. 

£ 
' 3 

•-D 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARIO. 

Essex— 

Cottam... 

2-39 

1-25 

1-71 

0-89 

2-71 

5-24 

0*68 

3-60 

3-80 

1*63 

3*22 

0-57 

27*69 

M ildstone 

0-81 

0-86 

1-76 

2 27 

2-63 

1-71 

074 

3-84 

3-63 

1-62 

2-33 

0 52 

22*78 

Windsor..., 

0-63 

0-99 

1 05 

1-03 

2-63 

2*84 

3-52 

2 14 

4 29 

1 28 

2-24 

1 0*51 

23*15 

Wbeatly 

.... 

.... 

.... 

033 

2-63 

2*70 

0*96 

319 

3-99 

1*35 

2 19 

0-89 

• • • • 

Kent— 

Blenheim  

2 65 

1-66 

1-83 

2-08 

2-24 

2’06 

2-28 

3 85 

4 IS 

1-30 

3*13 

2-10 

29*42 

Chatham 

) 

2 48 

1 60 

2*04 

1-28 

2-17 

1*49 

1*93 

2-15 

3-10 

1 47 

2-40 

0-55 

22*66 

Dealtown 

2-12 

1-27 

1-93 

5-70 

2-71 

3*77 

1-30 

3-86 

372 

1-27 

3-11 

1-55 

32*31 

Ridgetown 

2-52 

0 79 

1-83 

0-74 

2-26 

1-76 

2-75 

3 76 

3 72 

1-97 

2-77 

073 

25*60 

Elgin — 

Aylmer 

2-60 

1-64 

2-68 

2'00 

2*96 

3 00 

225 

4-77 

5-69 

1-94 

2-25 

034 

32*12 

Cowal  

2-01 

1-28 

1-99 

1-57 

2*56 

2 92 

3-00 

2-19 

3-50 

1-79 

2-70 

0-43 

26*34 

Lyons. 

2-66 

2 06 

2' 6 J 

2-51 

331 

2-83 

3 64 

4-23 

504 

2*14 

2-73 

0-46 

34*21 

Port  Stanley 

2-03 

112 

2-42 

1*06 

2 62 

2-99 

2-38 

3 45 

4-25 

1 78 

3 19 

1-19 

28*48 

St.  Thomas 

2 94 

216 

2-66 

1-69 

2-48 

2*75 

3-22 

5-51 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Welland — 

Welland J 

2*00 

1-40 

2-10 

2-32 

1-82 

2 '74 

1*75 

1-86 

5*13 

I *41 

2-25 

0-00 

24*78 

Niagara  S 

2 02 

2-13 

2-32 

1*41 

2-50 

1-99 

1-21 

1 85 

5-43 

2-14 

3 89 

1*34 

28*23 

Lamblon — 

Birnam 

1-49 

1*88 

1-49 

0-92 

3-30 

2-18 

1-76 

2-65 

456 

1-90 

1 ’ 93 

0*56 

24*62 

Oil  Springs 

1-60 

1-6 

208 

1*32 

2*74 

0-88 

0-75 

2*88 

4-98 

1-67 

2*41 

0 55 

23*55 

Petrolea 

1*14 

1-82 

1-86 

0*60 

2-02 

074 

0-60 

1-43 

2*34 

098 

2-25 

1-15 

16*93  ’ 

Sarnia 

1-13 

1 99 

2 18 

1*55 

2-39 

1-05 

1-27 

2-68 

3-99 

1-68 

1-53 

0-87 

22*31 

Thedford 

113 

2 10 

2 07 

1-41 

1*89 

1-53 

2*13 

3-71 

4-30 

1-96 

1-70 

0-50 

24*49 

Watford 

1 25 

1-35 

205 

0*80 

2*10 

1-90 

2-31 

3 54 

5-18 

2-06 

, 3-40 

0*70 

26*04 

Wilsoncroft 

3*50 

1-29 

Raldimand — 

Cayuga 

4-18 

2-98 

3-05 

2-37 

2-44 

2*44 

215 

3-81 

8 85 

1 85 

3-29 

0*83 

33*24 

Norfolk— 

1 

Pert  Dover 

2 39 

1-75 

1-50 

1*79 

2*38 

3*14  I 

1-61 

3-36 

6*33 

1-59 

3-63 

‘.*61 

i 

3 »*08 

Simcoe 

2-10 

0-79 

0*75 

1*09 

2*51 

2*99 

1-43 

2-32 

5 33 

2-19 

2-74 

0-23  1 

j 

24*47 

25 
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TABLE  XXXVI — (Continued) — Rainfall  in  inches , c be.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARKM  Continued). 

Huron — 

8*00 

2"75 

2 51 

1*30 

2-26 

1-88 

1*9.4 

3*15 

3*17 

Goderich 

1-52 

1 57 

2-43 

2 02 

1-44 

2 61 

1-45 

2*96 

4-48 

3 63 

1-95 

070 

26*66 

Goderich,  L.  House 

106 

Mil 

2-10 

0 0j 

1-01 

2-76 

110 

2-C5 

4-03 

2-88 

Ml 

0-30 

20  6C 

Sunshine 

2-07 

1 56 

2*26 

2 49 

247 

1-95 

1 68 

4-03 

506 

3-46 

1*51 

043 

28-96 

Zurich 

1-08 

018 

1-88 

2-98 

1-29 

1 86 

2-29 

270 

3-65 

3-46 

1-78 

0*33 

23*38 

Bruce — 

1 

Lion’s  Head  »•••••«•••••«• 

099 

2 67 

168 

1'27 

1-59 

062 

2*95 

2-68 

3*13 

1*40 

0‘40 

Point  Clark......... 

1-01 

096 

1-78 

316 

2-54 

1-88 

1 34 

4-10 

335 

3 42 

1-80 

0-35 

25-6E 

Sangeen 

0 96 

075 

2-38 

2 21 

1-37 

3 86 

0 92 

3-90 

3-14 

2-48 

1-84 

0*28 

to 

>4*. 

Wiarton 

1-40 

082 

2*44 

1 93 

1-46 

276 

0*69 

3’40 

308 

3*33 

M0 

048 

22*80 

Luchnow  

2-29 

1-63 

0-64 

1*75 

096 

4 51 

4 01 

0-85 

0 91 

6-64 

3-96 

2*69 

30*84 

Grey— 

Bognor.  .................... 

2-02 

2-05 

3*23 

1-84 

1-20 

2-98 

1-60 

3-00 

2 66 

3-18 

3*42 

0-31 

27*49 

Durham 

1 32 

1*14 

3 60 

2-68 

0 30 

2 36 

0 93 

4*18 

464 

2-84 

1*68 

029 

25-86 

Egremont 

1-31 

1-03 

2- 13 

211 

2-11 

2-36 

0-97 

2-24 

3*77 

2 62 

1-79 

0*27 

22-91 

Huron  Ron n d 

1-08 

O’ 69 

152 

2-22 

1-06 

493 

3-20 

4-71 

1-78 

0*22 

i 

Presqu’Isle 

0-50 

1*30 

3-20 

240 

1-63 

3 23 

0 98 

4-25 

3.20 

341 

1-80 

0*80 

26-70 

Simcoe— 

i 

Barrie  ....  ♦ • 

1*85 

0*95 

2-20 

1-95 

1 50 

1 82 

203 

1-65 

2*92 

2 53 

1-63 

0*10 

20*63 

Coldwater 

1-80 

0-20 

1.80 

1*38 

1.16 

290 

2 36 

2 31 

450 

3-80 

105 

0*50 

23-76 

Glencairn 

0-90 

095 

2-10 

1-70 

1*71 

2-30 

2-10 

3 89 

2 20 

2-32 

2-00 

0*00 

22-17 

Orillia 

1*41 

0*96 

2-43 

1-88 

1-6) 

2 89 

2 57 

3 63 

344 

3*36 

2*37 

R 

26-44 

Middlesex— 

Alisa  Craig 

0-53 

0-28 

0-68 

1-84 

2-33 

1*29 

2-45 

3*02 

4-37 

2-37 

1*61 

0*00 

20*77 

Tlol  q Ufn  v a 

1‘48 

l-67 

2-50 

1-26 

2 79 

1-87 

2*41 

3-69 

3*92 

1*63 

Granton 

1-70 

1-50 

305 

1-69 

1-41 

1*93 

1 19 

323 

3*C9 

2*41 

2-77 

0-25 

24*87 

London  

2 76 

1-73 

3 54 

1*10 

289 

239 

1*15 

2-54 

3-90 

2-14 

1-93 

0-47 

26-54 

Pnfn  ci  m 

2 ’45 

211 

316 

1-84 

2'44 

2 76 

Wilton  Grove.... 



2-10 

1-50 

2-15 

1 50 

2*54 

2-01 

208 

3*86 

4 74 

2-26 

2-83 

o-oo 

27*57 
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TABLE  XXXYI. — (Continued) — Rainfall  in  inches , &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARIO— ( Continued). 
Oxford — 

Otterville 

2-64 

1*77 

2-55 

2-02 

352 

3' 68 

2-13 

1 70 

5'07 

2*41 

1*71 

0-32 

29-52 

Princeton 

1-09 

2-57 

2 56 

315 

1 95 

243 

2 12 

2-78 

4-27 

2-69 

2-81 

025 

29-57 

Woodstock 

2*02 

0-91 

2*06 

2-87 

1*98 

2-82 

0*71 

273 

3*54 

2-66 

1-21 

0 39 

25-90 

Brant — 

Brantford 

0-67 

0-68 

114 

2-85 

2*00 

2 25 

1-64 

2-17 

2-51 

2-98 

1*51 

0-25 

19"55 

Paris 

2-31 

2 10 

2-29 

2'32 

3-38 

2-61 

1-60 

2-90 

334 

271 

2 98 

0 38 

28-92 

St.  George 

2-25 

1 74 

3-17 

2 99 

372 

2-94 

1*31 

3*59 

3-72 

2 95 

2-93 

0-39 

31-70 

Perth — 

Kirkton 

1-60 

152’ 

250 

2-29 

1*79 

2*51 

.... 

3-27 

364 

1-80 

1*54 

0-44 

.... 

Listowel 

1-54 

114 

2-37 

3-20 

179 

3 39 

1-38 

3-69 

5-51 

2-96 

1-85 

0-25 

29-07 

Stratford 

1-90 

091 

2-63 

3-90 

2-08 

2-27 

1-74 

3-04 

2-81 

3*44 

2-93 

0-64 

2834 

Wellington— 

Drayton 

1-85 

0-  50 

0-60 

0-38 

2-00 

1-60 

1-36 

3-10 

117 

2-40 

3’30 

o-oo 

18-26 

Fergus 

221 

1-19 

241 

3 64 

3-07 

3-68 

1-53 

3’19 

3-93 

2*63 

2-25 

2 65 

32-38 

Guelph  

116 

0-35 

1-30 

2-00 

1-58 

3-20 

1-99 

4-39 

2*79 

2-34 

2- 13 

0-08 

21-31 

Elora 

2 58 

1-34 

1 84 

3-10 

2'47 

371 

1-61 

3-38 

4*10 

275 

1*92 

1-75 

30-55 

Waterloo— 

Conestogo 

2 43 

1-85 

2-51 

4-04 

1*63 

4-05 

1-50 

4-80 

3*19 

2-71 

2-52 

0-22 

31-45 

Galt 

1-56 

3 78 

2-69 

4-34 

1-78 

2-67 

1-39 

2-97 

2-95 

2*60 

2-87 

0 30 

30  90 

Duffer  in— 

Orangeville 

2-13 

1'60 

4*06 

2-93 

2‘46 

2*49 

2-64 

1-51 

3-29 

265 

2*  70 

0-43 

28-89 

Wentworth — 

Copetown 

2-40 

2 31 

2-56 

3-30 

1*88 

1-70 

2-07 

3-32 

3-91 

2-06 

2-45 

0-29 

28  25 

Hamilton 

2-30 

1-11 

3-19 

2-86 

2-07 

0 97 

139 

1-99 

2-96 

203 

249 

0-18 

23-54 

Stoney  Creek 

336 

2 42 

3-41  | 

6-75 

2-65 

1-62 

1-99 

2*09 

3-56 

263 

3-62 

1-47 

35-57 
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TABLE  XXXVI.— (Continued)— Bainfall  in  inches,  <tc.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

rO 

a 
< 0 
> 
o 
55 

December.  1 

Year. 

ONTARIO — ( Continued). 

Halton— 

Georgetown 

2*64 

1*54 

2-88 

1-77 

3-54 

1-99 

1*36 

2-20 

3*78 

2 70 

2*51 

015 

27*08 

Renfrew — 

Clontarf 

1-00 

0-58 

3 80 

069 

085 

467 

3-38 

3*52 

1*86 

2*19 

1*49 

0*04 

24*07 

Northcote  

1-30 

0-73 

1 94 

0-74 

0-62 

4-19 

5-00 

3*71 

125 

1 28 

0*15 

Pembroke 

200 

0*90 

1-60 

115 

0 63 

3-00 

4 40 

3 30 

2' 05 

1 90 

20*0 

0*00 

22*93 

Renfrew 

1-48 

1-01 

0-92 

1 07 

0 80 

3*57 

3 79 

2*32 

1*58 

1*39 

1 07 

0*00 

19*00 

Rockliffe 

2*07 

144 

085 

Ml 

094 

4-07 

2'80 

5 35 

3*42 

2*12 

1*48 

0 03 

25*68 

Lanark— 

Oliver’s  Ferry  . 

2-19 

2-98 

0-60 

0 86 

166 

3*75 

3 35 

1 68 

2-71 

1*71 

1*41 

1*56 

24*46 

Victoria — 

Bobcaygeon  

1-68 

217 

2-92 

1’06 

1-44 

2-76 

3-27 

2*41 

347 

1*74 

2*19 

0*36 

25*47 

Lindsay., 

1-22 

096 

2-58 

1-35 

2-01 

2-53 

2 88 

1*51 

3*72 

2*20 

2 17 

0*23 

23.36 

Minden 

.... 

.... 

183 

1-60 

1-53 

3-31 

1*89 

4 33 

3*82 

3 08 

4*04 

0*23 

! 

Peterborough— 

Burleigh 

2-06 

1-32 

0-60 

0*39 

0-68 

1-65 

0-86 

1*32 

2 06 

0*06 

1*76 

1*30 

14*06 

Ennismore 

1 60 

155 

3-53 

1-24 

1-94 

3-00 

3*57 

3*56 

4 06 

1-65 

2 12 

0*26 

28*08 

Lakefleld 

000 

o-oo 

0 50 

1*61 

1*06 

2-51 

.... 

327 

3*64 

1*64 

1 54 

0*44 

Norwood 

225 

0-85 

2-70 

1-87 

1-91 

3-51 

2 94 

2 0L 

4*03 

4*07  | 

1*60 

0*15 

27*89 

Peterborough 

1*61 

1-20 

3-38 

1-85 

1-88 

2*i*3 

242 

1 78 

4*16 

1*51 

1*32 

0*11 

24*05  ' 

Haliburton — 

i 

Haliburton  

0-90 

1 35 

1-16 

0-99 

1*17 

3-49 

2 98 

2*27 

3*60 

2*51 

1*48 

0*70 

22*60 

Hastings— 

Bancroft  

1-80 

0-45 

2-79 

.... 

.... 

• • • • 

.... 

. . • • 

.... 

Belleville 

.... 

.... 

.... 

. .. 

2-25 

2 32 

2-46 

0*34 

4*58 

2 14 

2*31 

0 91 

Deseronto 

1-53 

0-93 

1-72 

1*21 

1 76 

0 95 

2-63 

1*34 

2*74 

1*19 

1*83 

0*59 

18*42 

L’Amable 

1-46 

1*10 

321 

1*04 

1-08 

2-52 

2-39 

4*28 

3*71 

2*31 

1*56 

0*19 

24*85 

Shannonville  

2-01 

1-03 

2*64 

1-60 

0-93 

1*83 

1-45 

1*02 

3*83 

1*05 

0*35 

0*99 

18*73 

Trenton 

316 

1-25 

2-27 

0-22 

2 81 

1-07 

697 

0*69 

3*73 

.... 

Peel- 

Credit 

... 

.... 

3 18 

3-68 

2-27 

2 27 

1-85 

2*89 

4*01 

304 

2*43 

.... 

.... 
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TABLE  XXXVL— - (Continued) — Rainfall  in  inches,  &c>,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

*-5 

August. 

September. 

| October. 

| November. 
1 

December. 

Year. 

ONTARIO — ( Continued). 
Parry  Sound — 

Joly 

1-30 

0-98 

1-30 

2-54 

1 63 

3-51 

1*36 

7-56 

5-14 

2*25 

2'18 

0-00 

29  75 

Sprucedale  

150 

1*39 

1-12 

0-90 

1-21 

2*82 

1-17 

4 92 

3-56 

299 

1-22 

0-87 

23*67 

Parry  Sound 

1-49 

1-23 

2 35 

1-74 

1-45 

2-64 

1 56 

5-21 

4-79 

3-15 

211 

0 55 

28*27 

Uplands 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

2 76 

4 66 

6 72 

2*26 

2 45 

0-32 

... 

Yo>k - 

Aurora 

0-91 

1 48 

3 00 

2-33 

202 

2-63 

2 03 

2 08 

2-90 

19! 

1'55 

0-17 

21-01 

Georgina 

1*17 

0-99 

2-91 

1*13 

1-75 

2*04 

2-26 

1 51 

2 33 

1*61 

1-27 

0 21 

19-21 

Scarborough 

3*12 

2-12 

3*88 

213 

2-25 

2-11 

0 72 

2-25 

3-83 

230 

2-15 

0-26 

27-12 

Toronto 

2 61 

2 08 

2 40 

2-25 

2 44 

1 92 

2-45 

2 63 

3-83 

2-59 

2 17 

0'35 

27-72 

Sharon 

.... 

.... 

2*52 

2-04 

2-47 

2-84 

1-88 

2 71 

1-73 

1 92 

0-19 

.... 

Ontario— 

Oshawa  

294 

1-44 

3-63 

2-05 

1 81 

2-08 

1-89 

2-31 

4-36 

211 

2-05 

0 28 

26-95 

Port  Perry 

1-28 

1-96 

112 

1-79 

1-35 

202 

241 

103 

117 

2 00 

2-51 

1-45 

20-09 

Durham — 

Port  Hope 

2 16 

2-00 

2*78 

115 

2'04 

2 60 

2'8l 

0-90 

4-21 

2-14 

1-72 

1 06 

25  57 

Lennox  & Addington — 

Denbigh 

1-47 

1-53 

2-68 

0 73 

0 73 

3 21 

5 00 

4-01 

3-31 

2-02 

1 25 

1 50 

27-44 

Harrowsmith, 

3-10 

2 50 

3-00 

1 05 

2-10 

3-49 

2 86 

1-39 

383 

2-15 

2-12 

1-00 

28-59 

Frontenac — 

Kingston 

2 21 

1-44 

327 

1-51 

2 71 

2 88 

2 2-5 

1-66 

5-49 

2'01 

2-66 

1-83 

29*92 

Leeds  & Grenville— 

Prescott 

1-64 

0-68 

342 

109 

2*32 

398 

3 94 

2-20 

3‘ 08 

1-76 

2 75 

0-42 

27*28 

Stormont — 

Cornwall 

1-68 

071 

1-14 

1-51 

2*01 

4-69 

2-37 

283 

*•98 

170 

0-66 

0-30 

22-58 

Carleton— 

Ottawa 

0-89 

0-31 

2-12 

0-75 

1-74 

3*11 

6-77 

3-47 

3*99 

1-79 

0-35 

R 

25-29 

Fltzroy  Harbor 

0*22 

.... 

R 

1*52 

1-25 

2-33 

2-80 

5*44 

1-63 

1-62 

1 80 

R 

.... 

METEOROLOGICAL  TABLES. 
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TABLE  XXXYI. — (Continued) — Rainfall  in  inches,  &c.,  1886. 


I 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

£ 

3 

*-5 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARIO— ( Continued ). 

9 

9 

0 

9 

9 

n 

O 

o 

o 

9 

0 

Q 

o 

Muskoka— 

Axe  Lake 

1-75 

0*66 

0'21 

2 12 

1'36 

2 74 

110 

5'86 

4*34 

3 99 

0 22 

0 00 

24'35 

Bala 

1-99 

1-81 

2 13 

1'86 

1 74 

3'07 

1 29 

5.78 

3'34 

4 53 

3 54 

0'78 

31*86 

Beatrice 

2'15 

1-14 

2'18 

2'36 

l 83 

311 

1 74 

682 

4 04 

4 '85 

2'52 

0'28 

32  52 

Bracebridge  

0‘80 

1*10 

0*00 

R 

Gravenhurst 

1-70 

1'23 

2'50 

0'56 

1*19 

2 47 

1*54 

4'56 

3 60 

3 24 

1'86 

0'16 

24'6L 

Charlinch 

1-99 

0'79 

2'04 

1'83 

1'35 

3*62 

1'18 

5 18 

4 92 

4 15 

2'42 

0 26 

29*73 

Algoma— 

Port  Arthur 

0 00 

0 06 

0 00 

1'92 

0'73 

1'91 

1'63 

1'25 

7'54 

3'06 

0'08 

0*00 

18*18 

Savanne 

0 00 

R 

O'OO 

0'09 

R 

2 20 

0 21 

0'65 

4'57 

3'59 

R 

R 

IL'31 

Keewatin 

O'OO 

4 65 

1*39 

Rat  Portage 

0 00 

O'OO 

R 

1'82 

R 

1'96 

1'94 

0 85 

204 

0'30 

1 00 

O'OO 

9 91 

Hawk  Lake  

O' 00 

O' 00 

O'OO 

1'33 

240 

Barclay 

O' 30 

1'54 

1'20 

2'93 

1 • 84 

0’4:J 

4'78 

0'63 

Tach6 

0 00 

130 

O' 57 

4'04 

1*62 

0'88 

4'42 

Dexter 

0 00 

O'OO 

0 00 

0'02 

137 

2' 94 

2 41 

3' 87 

3*98 

Finmark  . 

000 

O'OO 

O'OO 

0'4L 

0'27 

0'63 

1'97 

102 

0 00 

0'50 

O'OO 

O'OO 

4*80 

Fort  William 

O'OO 

o 00 

0'82 

0 50 

1-19 

2'47 

0'70 

Kaministiqnia 

O'OO 

0-85 
0 05 

2 98 

1*12 

202 

0 00 

Eagle  River 

o-oo 

0 00 

R 

0'27 

0'70 

0'60 

Chapleau 

2'85 

R 

R 

o 00 

Nepigon . 

5'91 

2 72 

0 31 

O'OO 

Cartier. 

4'48 

2 04 

3-72 

0 26 

O' 02 

Heron  Bay 

tll- 

• . 



• • • • • 



,MM% 

2'31 

1 02 

R 

Schreiber. 

11*74 

Sudbury 

4*35 

1*84 

1 * 16 

White  River 

.... 

..... 







4'37 

2'60 

0'82 

O'OO 

1 

Mean  for  Ontario  

1-71 

1*28 

200 

1'78 

1*83 

2'61 

2*02 

2'99 

3'79 

2-26 

2'00 

0'49 

24*76 

meteorological  tables. 
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TABLE  XXX  YJ. — (Continued) — Rainfall  in  inches,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

Maich. 

April. 

£ 

<3 

rs 

June. 

July. 

+5 

s. 

< 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

1 

QUEBEC. 

Huntingdon 

1-68 

0-50 

1-25 

0*79 

2-72 

5 46 

3-13 

5‘11 

3 77 

2‘66 

2‘03 

1*77 

30*87 

Montreal 

1 95 

0-70 

080 

0-47 

2-72 

2-92 

3-71 

4-79 

385 

1*79 

2*22 

0*96 

26*88 

Brome 

R 

R 

0*40 

012 

4*54 

6*04 

5-65 

4‘38 

5 * 15 

2‘12 

1-34 

R 

29*74 

Bird  Rock...., 

2 76 

0'44 

0-14 

0*18 

2-30 

1*32 

2-70 

4 99 

2 79 

1'94 

2*70 

1*55 

23*81 

Danville 

1-15 

R 

o-oo 

0-48 

4*50 

2,o5 

6*05 

2 76 

6‘01 

1 61 

201 

R 

27*12 

Quebec 

1-22 

0-78 

0 14 

0-41 

4-20 

2-27 

4-01 

5 31 

4 89 

1-13 

1*77 

0‘38 

28-71 

Father  Point 

1-57 

0'39 

0-35 

0 11 

2-71 

3-04 

1 31 

2‘99 

5‘61 

1 07 

0-89 

0*20 

20*24 

Cranbourne 

1-48 

0-60 

0 15 

0 26 

3 62 

316 

4 60 

3‘96 

519 

1‘80 

1‘70 

0‘20 

26-72 

Chicoutimi 

0-85 

1*10 

R 

1-69 

2 82 

3 02 

427 

4‘G6 

4‘18 

2‘31 

094 

0‘00 

25-82 

Richmond 

0-86 

0-86 

0-32 

0 34 

3-97 

2 30 

5-00 

l‘>9 

5 55 

1‘31 

3-68 

0*34 

26-42 

— Anticosti,  S.  W.  P 

0*50 

0*12 

000 

R 

3*54 

3 79 

3 95 

3 76 

4‘20 

1‘72 

0‘77 

0*72 

23-07 

Point  des  Monts 

1-10 

1-24 

0 60 

0-00 

1*85 

2-45 

4 30 

4‘10 

3*75 

103 

R 

0‘00 

20*42 

Cape  Chatte 

.... 

.... 

.... 

.... 

4-55 

2 89 

3-03 

357 

4‘70 

0‘00 

0‘41 

0‘00 

.... 

Cape  Magdalen 

U-20 

R 

000 

1-00 

4*29 

3 41 

4-29 

3‘19 

4‘ 91 

R 

0‘10 

o-oo 

2P39 

Bicquet 

.... 

.... 

.... 

.... 

2-00 

3*20 

2’80 

3 30 

5‘30 

1-00 

1‘20 

.... 

.... 

Cape  Norman 

1-29 

0 58 

0-43 

0-81 

2 00 

2-63 

5-31 

2‘39 

3‘66 

0‘43 

0‘48 

1 *23 

21*24 

St.  Francis 

I ‘ 40 

o-oo 

0*27 

0 13 

2*S1 

1*44 

6*66 

3 61 

4‘40 

1‘61 

0‘9S 

0‘12 

24-48 

Point  Platon 

.... 

.... 

.... 

.... 

4-81 

2*10 

252 

2‘45 

5‘56 

2 04 

.... 

....  . 

.... 

Heath  Point 

R 

R 

R 

R 

4-20 

455 

3-34 

5‘93 

4‘36 

3‘70 

5‘06 

0-82 

31-90 

Quyon 

2-09 

0-62 

2-00 

1-97 

1-21 

3*57 

436 

3 52 

4-69 

.... 

.... 

.... 

.... 

Anticosti,  W.  P 

.... 

.... 

.... 

.... 

4*34 

3*18 

5*14 

4-00 

3‘48 

0-42 

050 

o-oo 

.... 

Mean  for  Quebec 

1-18 

0-47 

040 

0-52 

3*32 

3-11 

410 

3’84 

4‘57 

1‘49 

1‘52 

0-46 

.... 

NEW  BRUNSWICK. 

St.  John 

3 81 

2 37 

114 

0 23 

4*68 

1-29 

269 

3‘33 

3‘03 

4‘72 

5‘32 

5*04 

37-65 

Chatham 

P86 

1-09 

0-28 

0-16 

4 ‘58 

2*02 

2 50 

1-95 

2‘98 

1‘21 

3 45 

1-35 

23‘43 

Fredericton 

2-35 

2-21 

0*41 

R 

3*65 

1-87 

1-56 

279 

2 88 

0‘S5 

5‘16 

2*15 

25- S8 

Dorchester 

2 63 

1*99 

1-20 

0 05 

5 17 

1-11 

5 77 

3‘04 

3 09 

2‘50 

5-67 

4*54 

36-66 

Dalhousie 

0-67 

0*87 

R 

0*16 

4*28 

354 

8-28 

3‘62 

4*72 

0‘64 

2‘18 

0‘61 

29-57 

St.  Andrews 

5 56 

1-82 

0*59 

064 

3-26 

1-50 

2 34 

2‘30 

1-55 

1-58 

3‘43 

3‘59 

28-16 

Point  Lepreaux... 

5-75 

3*20 

0-75 

0-40 

4*11 

1-47 

2-96 

2‘74 

3‘12 

2‘53 

5‘54 

4‘72 

37-29 

Bathurst 

4 49 

024 

004 

o-oo 

6*27 

2*18 

6 ;43 

4-50 

526 

0‘69 

1‘09 

2’04 

33*23 

m 
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TABLE  XXX YI — (Continued). — Rainfall  in  inches,  &c .,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

NEW  BRUNSWICK-(Con). 

Grand  Manan 

7'02 

2-03 

0 98 

0 65 

4-77 

1*04 

1-98 

2*97 

3 36 

2-49 

5*77 

4-34 

37-40 

Parker’s  Ridge 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

2*18 

375 

323 

3-69 

0-87 

2*42 

3*28 

.... 

Woodstock 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

• Ml 

2-50 

0-73 

.... 

Grand  Falls ., 

.... 

.... 

... 

... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0-13 

1-29 

0*64 

MM 

Mean  for  New  Brunswick. . 

3-78 

1-76 

0-60 

0 25 

4 53 

1-82 

383 

3 05 

337 

1-65 

3-66 

2-62 

• • • • 

NOVA  SCOTIA. 

Halifax ... 

8-03 

2-10 

1-84 

0-44 

882 

| 2*71 

0-52 

4-53 

4*56 

211 

520 

4-15 

51*07 

Truro 

4 97 

0-80 

0-55 

0-21 

601 

0-96 

2‘66 

4-71 

2 91 

1*09 

4-32 

3-61 

32-80 

7 ’88 

1-38 

3-01 

4-73 

Sydney 

6-87 

0-93 

1 33 

0-80 

674 

3-17 

2-48 

351 

3-58 

3 03 

4 26 

32L 

39  91 

Cow  Bay 

3-62 

0-74 

0-76 

0-69 

434 

1-65 

2*26 

4-88 

325 

1-25 

2-56 

2-47 

28-47 

Yarmouth 

5-20 

2T3 

1 78 

O' 82 

4 99 

1-59 

2-81 

4-40 

5 70 

347 

4-92 

2-68 

40-49 

Pictou 

334 

0-80 

1-32 

rot 

343 

3 25 

3 03 

436 

372 

0*89 

3 01 

2-10 

30-29 

Sable  Island..., 

2 51 

R 

R 

2-41 

3*24 

432 

4-61 

3-50 

1-72 

245 

4-41 

2-35 

31-52 

White  Head 

.... 

.... 

.... 

.... 

056 

1 91 

1-66 

376 

201 

.... 

3-25 

0-52 

.... 

Mean  for  Nova  Scotia.  ..... 

4-94 

1-08 

1-08 

0 92 

51L 

2-33 

323 

4*26 

3-43 

2' 04 

399 

2-64 

.... 

P.  E.  ISLAND. 

Charlottetown 

531 

0-57 

0-47 

0-48 

4 40 

1-41 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Kilmahumaig 

245 

0 93 

0-90 

0'65 

4 06 

1-98 

2-51 

4 80 

2-88 

3 37 

397 

3-63 

32-13 

Mean  for  P.  E.  Island 

3-88 

0-70 

0-69 

0-57 

4’23_ 

1-69 

2*51 

4*80 

288 

3*37 

3-97 

3-63 

32-92 

BRITISH  COLUMBIA. 

Victoria 

3-09 

3T7 

2*94 

1-67 

0*45 

1-00 

0-80 

0-73 

1-59 

232 

1-92 

7-16 

26*^4 

Port  Moody 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

631 

10  53 

15-50 

.... 

Q,uamichan. 

5 55 

4-74 

1-56 

3-3S 

1-56 

1*28 

1-97 

M9 

2-01 

2-86 

2-09 

11-64 

39-33 

Fort  Simpson 

.... 

.... 

.... 

3-60 

3*50 

980 

8*69 

17-43 

12  61 

4 43 

.... 

Douglas  Lake 

0-00 

0-08 

0-00 

0 26 

0-24 

0-76 

0-59 

0 39 

04S 

054 

.... 

.... 

.... 

Langley....  

594 

5-36 

5-50 

2-48 

2-38 

1*51 

2*17 

1-87 

3 57 

6 47 

5-57 

8*74 

51-56 

Clinton 

o-oo 

0-09 

o-oo 

0 05 

0*13 

0-46 

0-77 

R 

R 

R 

.... 

0-0) 

.... 

Nicola  Lake 

0-29 

0-12 

0-31 

1-38 

0-55 

1-97 

0-69 

0 47 

070 

0-49 

0-86 

0-12 

7-95 

Mean  for  British  Columbia. 

2 48 

2-26 

1-72 

1*54 

1 0-88 

1-51 

1 50 

j 2-06 

2-43 

4*49 

5 51 

6-93 

33-31 
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TABLE  XXXVI. — (Continued). — Rainfall  in  inches , &c.}  1886. 


January. 

r . 

February. 

1 

| March. 

| . I 

April. 

1 

j 

June. 

July. 

1 

| August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA. 

Winnipeg  

o-oo 

0-00 

R 

1*73 

1-19 

1-21 

1-84 

117 

4-73 

1-20 

R 

R 

12  57 

Stony  Mountain 

000 

0-00 

0-00 

0 80 

0-80 

0-85 

0-85 

0-81 

2-21 

0-45 

o-oo 

R 

8 77 

Mlnnedosa 

0 00 

o-oo 

o-oo 

1-16 

1-63 

1-25 

1-88 

0 76 

0-84 

1-04 

000 

R 

8-56 

St.  Bonlfaoe ...- 

0 00 

0 00 

R 

0*30 

006 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Clandeboye 

0'0o 

0 03 

R 

1*10 

074 

0-89 

CO 

c* 

067 

2-65 

042 

R 

0-01 

8-85 

Arnaud ..... 

000 

0-00 

000 

1-38 

0-88 

1-21 

102 

1-22 

225 

0-87 

0-00 

0 00 

878 

Foxton. 

000 

R 

0-0J 

1*66 

1-89 

0-74 

1-46 

0-21 

2-88 

0-66 

0 00 

R 

8-99 

Selkirk 

o-oo 

o-oo 

0 00 

0 89 

114 

0 57 

1 27 

0-83 

2-89 

... 

.... 

.... 

... 

Selkirk  East 

0-00 

0-00 

o-oo 

1 91 

1-22 

0-81 

0-86 

0-43 

3-47 

1 18 

0 03 

0-05 

9*96 

Morris 

0-00 

0 00 

0 00 

115 

0-64 

0-73 

053 

0-56 

0 71 

0-35 

000 

0 00 

4 67 

Morris  (2) 

0 00 

0 00 

o-oo 

1 53 

0-79 

1-30 

0-94 

1-30 

071 

.... 

0-00 

o-oo 

.... 

St.  Anne 

.... 

.... 

.... 

0 80 

0-96 

109 

... 

.... 

.... 

— 

.... 

Oak  Bank 

0-00 

000 

R 

1-88 

1-38 

048 

083 

1-06 

077 

0 67 

000 

0 00 

6-52 

Oretna 

0-00 

0 00 

o-oo 

110 

0-78 

1 28 

1-82 

055 

1-18 

1 28 

0 00 

0 Oi 

7-99 

Dominion  City 

000 

0-00 

0 00 

1-36 

1-58 

1-37 

1-80 

072 

1 66 

1-24 

0 00 

000 

9-73 

Stuartburn 

o-oo 

0-00 

0-00 

1-72 

1 80 

2 02 

1 31 

0-79 

2- 88 

087 

0 00 

0 00 

10*89 

Eden 

0 00 

0 00 

o-oo 

098 

2 29 

0-71 

144 

0 77 

1 05 

1 19 

0 00 

0 00 

8-43 

Florenta 

0 00 

0 0o 

0 00 

315 

2 05 

4-08 

390 

0 41 

3 75 

.... 

.... 

.... 

Morden 

0 00 

R 

R 

.... 

.... 

... 

.... 

... 

.... 

.... 

... 

Clarklelgh 

0-00 

0 00 

0 00 

263 

1-27 

0 99 

219 

0 28 

1 46 

1 17 

0-02 

0-01 

10-02 

Meadow  Lea 

0 00 

0 GO 

000 

1 *75 

110 

1 22 

1-27 

0-42 

3 28 

082 

0 00 

o-oo 

9 86 

Burnside,  C.  P.  R 

0-00 

0 00 

0-00 

1-79 

0-01 

1-81 

1-75 

0 43 

048 

066 

0-00 

0-00 

703 

St.  Laurent 

000 

0 00 

0 00 

0-87 

0 95 

0 20 

1-22 

0 15 

1-50 

0-85 

o-oo 

0 00 

5-74 

Douglas 

o-oo 

000 

0 00 

1-58 

1 05 

0-56 

3-10 

0 66 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Treherne 

0 00 

000 

0 00 

2-28 

084 

1 09 

1-52 

0 74 

0-71 

061 

0-08 

0-00 

7-82 

Oakland 

0 00 

R 

o-oo 

2'48 

1-07 

1-78 

1-73 

.... 

.... 

.... 

.... 

. ... 

.... 

Swan  Lake 

0 00 

000 

0 00 

2 74 

110 

1-38 

1-85 

0 47 

0-86 

.... 

.... 

.... 

Ruttanvllle  

0-00 

R 

0 00 

1-54 

200 

1-77 

115 

0 91 

0-72 

0 67 

0 00 

o-oo 

8 76 

Clearwater 

o-oo 

0*00 

0 00 

1-37 

1-66 

245 

049 

0-69 

0-40 

.... 

.... 

Otenaw 

0-00 

0 00 

0 00 

1-89 

0 83 

1-45 

0 88 

0-80 

0-20 

0-70 

0 00 

0-00 

6.75 

Cartwright 

o' -oo 

o-oo 

0 00 

OO 

cq 

1-75 

1-83 

1-07 

1-56 

0-76 

1-46 

0.00 

0 00 

11-21 

Moropano 

0-00 

R 

0-00 

2 24 

0-44 

173 

0-90 

0-68 

036 

0 00 

0 00 

Hillview 

0-00 

000 

0-00 

2*31 

1 82 

0-86 

2-53 

1-16 

0-32 

1-80 

o-oo 

0-00 

10  80 

26 
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TABLE  XXXVI. — (Continued). — Rainfall  in  inches,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA— ( Continued.) 
Brandon 

00*0 

o-oo 

o-oo 

1*96 

1*60 

1*05 

2*  32 

0*92 

6*70 

Rapid  City... 

o-oo 

R 

o-oo 

2*11 

1*23 

2*73 

1*80 

0*95 

1*12 

1*19 

R 

0*00 

11*13 

Souris 

o-oo 

0-00 

0 00 

260 

0 72 

1*56 

0*93 

1*23 

0*45 

1 12 

R 

00*0 

8*61 

St.  Albans......; 

o-oo 

0-01 

000 

1*59 

0*88 

1*52 

2*26 

1*14 

1*62 

0*88 

0*02 

0*01 

9*92 

Elm  Valley 

o-oo 

0-00 

0*0(f 

1*67 

1*98 

0*95 

.... 

1*14 

0*29 

2*19 

0*00 

R 

Bradwardine 

000 

o-oo 

o-oo 

2*28 

2*18 

1*66 

1*48 

0*04 

0 37 

1*07 

00  0 

0*00 

10  27 

Elkbor n 

0-00 

000 

0-00 

1*66 

1*75 

0*96 

... 

0*07 

0*17 

1*25 

0*00 

R 

Sourisford 

0-00 

R 

0-00 

1*65 

200 

2*03 

4'88 

0*73 

..r. 

000 

0*00 

.... 

Shell  River 

0-00 

R 

o-oo 

0'69 

1*70 

2*32 

1*96 

1*04 

0*42 

1*70 

R 

0*25 

10-67 

Oak  Lake 

0-00 

0-00 

o-oo 

1*12 

0*80 

1*33 

0*88 

1*11 

000 

1*58 

0*00 

0*00 

6*33 

Oak  River 

.... 

.... 

.... 

1*48 

0*94 

0*41 

.... 

0*30 

.... 

.... 

Stratbclair 

0-00 

000 

0*00 

0*90 

0*95 

0*75 

0*98 

0*60 

0 90 

1*00 

0*00 

0*00 

6' 08 

Assissipi 

001 

0-00 

0*00 

0*44 

1*27 

0*92 

1*59 

0*92 

1*15 

2*15 

0*00 

0*38 

8*88 ; 

Shellmouth 

0-00 

0 00 

0 00 

0*25 

1*92 

1*51 

1*33 

0 31 

0*74 

2*19 

0*00 

0*00 

8*25  ! 

Rossburn 

000 

R 

0-00 

0*48 

.... 

0*04 

1*01 

.... 

0*15 

— 

.... 

.... 

— 

De  Clair 

o-oo 

000 

0-00 

1*67 

1*44 

1*54 

0*72 

0*87 

010 

1*12 

0*00 

0*00 

7*52  ' 

Glendinning 

0-00 

0-00 

0-00 

1*89 

1*62 

1*80 

1*04 

0*15 

0*25 

00*0 

0*00 

... 

Ninette 

0*00 

0 02 

o-oo 

2*17 

1*18 

1*72 

1*48 

1*46 

0 75 

.... 

0*00 

0*00 

.... 

Napinka 

0*00 

R 

000 

2*26 

1*01 

1*74 

1*43 

1*80 

1*79 

1*91 

0*00 

O' 00 

11*94 

Desford 

0-00 

0*02 

0-00 

1*88 

1*86 

2*08 

1*14 

1*01 

0*42 

0*93 

000 

0*00 

9*51  ' 

(i 

Hartney 

0-00 

R 

0*00 

2*35 

1T6 

1 81 

2*74 

1*44 

1*52 

1*84 

0*00 

0*00 

12*80  ; 

Wakopa 

o-o 

022 

0*00 

2*71 

1 81 

2*31 

0*84 

1*40 

0*93 

0*97 

000 

0*00 

11*26  1 

. 

Smith’s  Hill 

o-oo 

0*30 

o-oo 

1*60 

0*90 

1*70 

.... 

.... 

.. 

. . 

.... 

....  j 

Treherne  (2) 

0-00 

o-oo 

0*00 

2*44 

0*86 

1*72 

0*18 

.... 

— 

.... 

0*03 

....  ! 

Riding  Mountain 

0-00 

R 

.... 

0*93 

1*00 

1*01 

0*87 

.... 

— 

.... 

.... 

Craigilea 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0*97 

0*00 

0*00 

.... 

Lucas 

o-oo 

0-00 

0 00 

3 07 

2*51 

1*90 

0*67 

0*87 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

St.  Francois..., 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0*00 

1*15 

1*10 

.... 

— 

0*00 

0*00 

.... 

Beausejour,  C.  P.  R . 

o-oo 

o-oo 

0*00 

1*48 

0*92 

0 84 

0*90 

1*28 

4*98 

0*40 

0*00 

0*03 

10  83 

Bagot,  C.  P.  R 

0-00 

.... 

.... 

1 01 

1*15 

1*15 

0*00 

094 

0*71 

000 

0 00 

Sewell,  C.  P.  R 

.... 

.... 

.... 

.... 

0*30 

330 

1-94- 

0*01 

1*20 

0*00 

0*00 

o-oo 

.... 

Austin,  C.  P.  R 

0-00 

o-oo 

0*00 

0*26 

0*00 

0*20 

1*C0 

R 

1*15 

1*30 

000 

0*00 

3*90 

High  Bluff,  C.  P.  R 

000 

o-oo 

0*00 

1*18 

1 13 

1*03 

1*49 

0*43 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

Oak  Lake,  C.  P.  R 

0 00 

0-00 

000 

1*12 

0*86 

1*33 

0*33 

1*11 

0-00 

1*58 

0*00 

0*00 

0*33 
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TABLE  XXX YI. — (Continued). — Bainfall  in  inches , &c.}  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA — ( Continued .) 

Alexander,  C.P.R 

.... 

.... 

.... 

1*70 

1-85 

0-81 

0-85 

0'40 

.... 

.... 

.... 

.... 

Griswold 

000 

R 

o-oo 

2' 08 

1-54 

0-68 

1*75 

0-88 

0 20 

1-65 

o-oo 

0-11 

8-89 

Griswold,  C.P.R 

0-00 

0-00 

o-oo 

2-41 

1-83 

1-77 

2-05 

0-90 

0*35 

1-73 

0-00 

0-00 

21-04 

Gladstone 

0*00 

.... 

.... 

.... 

1-10 

0:89 

1-25 

.... 

0-96 

0*00 

0*04 

Portage  la  Prairie 

o-oo 

R 

000 

1*33 

0*93 

1-79 

1-56 

1-37 

1 37 

1*18 

0-00 

o-oo 

953 

Osaawa 

0 00 

o-oo 

o-oo 

1-58 

1-25 

2'72 

0-73 

1-67 

3-60 

0*77 

o-oo 

025 

12-57 

Turtle  Mountain 

0-00 

0*15 

0-00 

2 'OS 

1-35 

3-41 

1-23 

1*63 

1*45 

1-34 

o-oo 

0*00 

12-64 

Shoal  Lake 

0*00 

R 

o-oo 

0 97 

0 68 

1*18 

0'60 

1-14 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Fort  Ellice 

0-00 

R 

0 00 

0-52 

1-93 

0-92 

0-68 

0-73 

0-14 

1-10 

o-oo 

0*00 

6-02 

Rosser,  C.P.R 

0-00 

o-oo 

0 00 

0-79 

1-01 

1-06 

1-04 

0*69 

3*06 

0-54 

.... 

.... 

.... 

Lintrathen 

0-00 

o-oo 

0-00 

0-66 

0-70 

1*37 

116 

0 95 

0-34 

.... 

.... 

.... 

.... 

Shadeland..... 

o-oo 

o-oo 

o-oo 

0-25 

3-00 

2-20 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Fairford  Mission.  

o-oo 

0-00 

o-oo 

1'70 

1-79 

1-73 

1-65 

3*49 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

Chater,  C.P.R 

000 

0-00 

o-oo 

1-40 

0-55 

117 

101 

110 

104 

048 

o-oo 

0-00 

0-75 

Cadurcis 

o-oo 

0-00 

o-oo 

1-10 

1 39 

0.64 

.... 

0-68 

.... 

.... 

.... 

.... 

Fairburn 

0-00 

o-oo 

0*00 

1-38 

1'35 

266 

1-14 

1-61 

0-42 

.... 

.... 

.... 

.... 

Swampy  Island. 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

1-04 

0*10 

000 

.... 

Monmouth,  C.P.R  

o-oo 

o-oo 

0-00 

1-75 

1-21 

1-92 

1-12 

1-16 

3-08 

0-89 

0*00 

o-oo 

11*18 

Mean  for  Manitoba 

R 

0-0L 

o-oo 

1-57 

1-25 

1-45 

1-40 

0 92 

1-29 

1-10 

R 

0 02 

9-01 

N.W.  TERRITORY. 

Q,u’Appelle 

0-00 

R 

o-oo 

1 33 

1-79 

0*32 

2'34 

0-72 

0*14 

0-12 

0-00 

0*18 

0-94 

Medicine  Hat 

0*00 

o-oo 

o-oo 

0*80 

1*41 

1-53 

0-78 

0-11 

0-19 

0*64 

o-oi 

o-oo 

5*47 

Edmonton 

000 

o-oo 

0-00 

0-60 

0-78 

o-oo 

0-15 

2*37 

2-63 

o-oo 

o-oo 

0-00 

4-53 

Regina ..... 

000 

0-36 

R 

R 

0*14 

0-0L 

0-06 

0*05 

0-03 

o-oo 

0 00 

R 

0-65 

Grenfell . 

o-oo 

R 

o-oo 

1-36 

1'35 

0-70 

3*10 

0-79 

032 

0-54 

0-00 

0-14 

8-30 

Chaplin. 

0-00 

0 80 

091 

0-76 

0-75 

0*95 

0-22 

0-04 

0*04 

0-02 

Calgary  ...  

O' 00 

0-02 

0-38 

0-26 

1*72 

330 

0-20 

o-oo 

0-76 

064 

0-00 

u-oo 

7-28 

Kilnap ... 

.... 

... 

1-85 

... 

0-95 

0-73 

1-14 

0-57 

... 

.... 

.... 

Lesser  Slave  Lake 

o-oo 

0 05 

0-00 

0-61 

.... 

... 

.... 

.... 

... 

.... 

.... 

.... 

Maple  Creek 

0-00 

0 00 

0-0 ) 

o-oo 

0-2) 

5-02 

0-75 

0*47 

0‘47 

0*12 

0-00 

o-oo 

7*03 

Gleichen 

o-oo 

R 

o-oo 

0-40 

1-52 

1-49 

1-27 

o-oo 

0-15 

R 

.... 

Balgonie 

0-00 

0 00 

o-oo 

0-43 

1-30 

0*50 

0-76 

0*47 

o-oo 

0*00 

o-oo 

0-00 

246 

Fort  Chipewyan  

0-00  | 

0-00 

R 

R 

0-13 

1-74 

234 

0-74 

1-79 

R 

R 

0-00 

6-74 

118 
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TABLE  XXXVI. — (Continuod). — Rainfall  in  inches,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

N.  W.  TERRITORY— (Cow  ) 

Indian  Head.  

000 

0-00 

0 00 

0 50 

1-10 

R 

0*23 

o-io 

0*30 

o-oo 

0*00 

o-oo 

2-23 

Pheasant  Forks 

0-00 

0-00 

0 00 

R 

1.00 

0-20 

0-90 

0-20 

0-20 

o-oo 

0*00 

o-oo 

2-50 

Prince  Albert 

000 

000 

o-oo 

R 

1-21 

1-00 

0*40 

2*21 

1 37 

0-19 

0*00 

000 

0-44 

Moose  Jaw 

.... 

.... 

IM' 

.... 

.... 

0-38 

0-56 

068 

0-25 

o-io 

0*00 

o-oo 

— 

Lethbridge 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

0 52 

0*81 

0-85 

0-52 

0-70 

0-00 

0-00 

.... 

Poplar  River 

.... 

.... 

0-98 

1-43 

.... 

.... 

.... 

0 77 

2-31 

.... 

.... 

.... 

Swift  Current 

000 

R 

R 

1-90 

1*75 

0-85 

1-35 

0-00 

0 50 

0-20 

0-80 

0-00 

7-45 

Moosomin 

.... 

... 

0*00 

0*80 

0*60 

1-00 

.... 

1-02 

050 

•1-05 

.... 

.... 

.... 

Fleming 

0 00 

000 

0*00 

1-08 

1-07 

1-06 

1-07 

1*02 

0 50 

1 50 

0-00 

0-00 

7-30 

Pasqua 

0-00 

0-00 

000 

0-75 

0-76 

0-05 

0-47 

0*79 

.... 

.... 

.... 

.... 

Mean  for  N.  W.  T 

0-00 



0-03 

0-02 

063 

1 10 

105 

0-90 

0-71 

001 

0-41 

002 

0*02 

6 56 

NEWFOUNDLAND. 

St.  John  

4 38 

2-94 

3*17 

2-84 

814 

3*53 

3-35 

4-95 

1-48 

1-97 

3-02 

4*04 

39  41 

Belle  Isle 

253 

0 30 

I 83 

0-14 

3-41 

6-50 

10-73 

4-51 

2-01 

0-06 

0*00 

0-93 

33-01 

Point  Rich 

3-GO 

1 30 

o-oo 

0 90 

1-55 

3*57 

732 

210 

4-58 

2 14 

1-99 

2*40 

30-85 

Mean  for  Newfoundland. . 

330 

1*51 

1-67 

1-29 

2 70 

4-55 

718 

3 85 

2 09 

1-39 

1-87 

2-48 

3441 

HUDSON’S  BAY. 

Fort  Churchill 

o-oo 

o-oo 

000 

0-27 

0*52 

1-32 

2-30 

2-23 

1-02 

0 45 

o-oo 

000 

8-77 

Port  Laperrlere 

0 00 

0-00 

o-oo 

0 00 

o-oo 

0-59 

3-48 

2*42 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

Port  de  Boucher ville 

000 

0-00 

000 

000 

0*43 

049 

1-79 

2*52 

.... 

.... 

Ashe’s  Inlet 

o-oo 

0-00 

o-oo 

0OiJ 

123 

0-18 

1-24 

346 

.... 

.... 

.... 

.... 

Stupart’s  Bay 

0’00 

0-00 

o-oo 

026 

1-29 

1-15 

0-39 

1-69 

.... 

... 

.... 

Port  Burwell 

o-oo 

o-oo 

o-oo 

000 

1-30 

0-69 

1 31 

2 04 

2*12 

... 

.... 

.... 

.... 
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| TABLE  XXXVII. — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  with  the  fall  of  Snow  in 
each  Month,  and  the  Total  Precipitation  of  Rain  and  Melted  Snow  expressed  in 
inches,  during  the  Year  1886. 


DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

fl 

Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

1 

February. 

March. 

April. 

1 

May. 

October. 

[ November. 

1 

December. 

Year. 

Total  Preeipitatio 

ONTARIO. 

Essex — 

Cottam , . 

5*35 

8 84 

8*08 

5-42 

27-69 

17-7 

6-4 

5-1 

13'0 

S 

2-7 

20-4 

65-3 

84*22 

Maidstone 

3*43 

6-61 

8-21 

4-47 

22-72 

23-0 

S 

S 

.... 

.... 

Windsor 

2-67 

6-50 

9-95 

4-03 

23-15 

14-8 

2-5 

1*9 

24-8 

o-o 

1-3 

19*0 

64-3 

29-58 

Wlieatlev. 

5-66 

8 14 

4-43 

19-0 

0-0 

4-0 

20-3 

.... 

• • • • 

Kent — 

Blenheim  . 

6-14 

6 38 

10-31 

6-59 

29-42 

17-5 

19  5 

4-0 

13  5 

s 

55 

255 

85*5 

37-97 

Chatham 

612 

4-94 

7-18 

4-42 

22  66 

11-5 

11  5 

2 7 

12-2 

0-0 

2 0 

32-4 

72-3 

29-89 

Dealtown  

5*32 

12-18 

8-88 

5-93 

32-31 

7-5 

9-5 

2-4 

16-0 

0-0 

S 

120 

47-4 

37-05 

Ridgetown  

5-14 

4-76 

10-23 

5-47 

25-60 

12-3 

17  0 

6-5 

17-0 

0-0 

10-3 

19  8 

82-9 

33*89 

Elgin — 

Aylmer. 

6-92 

7-96 

12-71 

4-53 

82-12 

14-5 

12-0 

1-5 

180 

0-0 

1-5 

24-5 

72-0 

39-32 

Cowal ... 

5-88 

685 

8-69 

4 92 

26  34 

13-8 

9-5 

3-0 

13-0 

0-0 

7-3 

27-5 

74-1 

33-75 

Lyons 

7 ‘32 

8-65 

12-91 

5-33 

34-21 

7-8 

9-0 

70 

11-0 

0-0 

7-5 

23-5 

65-8 

40  79 

Port  Stanley 

557 

6-67 

10-08 

6-16 

28  48 

25  7 

169 

8-1 

15-7 

s 

55 

22-1 

94-0 

37-88 

St.  Thomas 

7-76 

6-92 

.... 

.... 

15  6 

13-2 

61 

11-5 

.. 

.... 

.... 

Welland — 

Welland 

5-50 

6-88 

8-74 

3-60 

24  78 

23-0 

13-5 

3 0 

15  0 

0 0 

16-0 

18-0 

88-5 

33-63 

Niagara  S 

6-47 

5-90 

8-49 

7-37 

28-23 

9 2 

12-0 

59 

104 

0-0 

15-0 

3-5 

56-0 

38-83 

Lambton — 

Birnam 

4 86 

6 ‘40 

8-97 

439 

24-62 

316 

15-6 

13  6 

10-8 

o-o 

13-0 

42-1 

126-7 

37-29 

Oil  Springs 

5 37 

494 

8-61 

4 63 

23-55 

17-0 

8 5 

8-3 

100 

s 

5'3 

21'5 

70-6 

30-61 

Petrolia 

4*S2 

3-36 

437 

4-38 

16  93 

83 

5 0 

40 

7 0 

0-0 

4-3 

10-9 

39*5 

20-88 

Sarnia 

5-30 

4 99 

7-94 

4'08 

22-31 

13  5 

5-0 

35 

1-0 

0-0 

5-0 

19'5 

47-5 

27-06 

Thedford.  

5'30 

4-83 

10  14 

4-22 

24-49 

22-0 

11-0 

8-5 

8-0 

s 

10-0 

30-5 

90-0 

33-49 

Watford 

4*65 

4-80 

11-03 

6 16 

26  64 

.... 

Wilsoncroft 

.... 

... 

... 

.... 

.... 

.... 

Haldimand — 

Cayuga 

10-21 

7-25 

14-81 

5-97 

38-24 

6-0 

o-o 

3-0 

8-5 

.... 

.... 

Norfolk — 

Port  Dover 

5-64 

7-31 

11-30 

5-83 

30-08 

14-7 

15-1 

5-6 

142 

s 

13-1 

25-6 

88-3 

38-91 

Simcoe  ... 

3*64 

6-59 

9'08 

5-16 

24-47 

3-6 

6-3 

0-7 

18-6 

o-o 

6-3 

8-0 

43-0 

28-77 
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TABLE  XXXVII.  (Continued).  Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  Ac.,  1886. 


DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

Winter. 

Spring. 

1 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

1 January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

c3 

5 

October. 

November. 

1 

December. 

1 

Year. 

Total  Precipltatioi 

ONTARIO — (Con.) 

Huron — 

Carlow 

25  f 

i 20-C 

• * • • 

• • •• 

• ••• 

i li  t 

.. 

Egmondville 

Goderich 

6*95 

26-66 

24'f 

i 23-C 

3-0 

6’  18 

9-1 

1 . . 

S 

15- C 

» 23-C 

> 97-6 

36  42 

Goderich  Lighthouse 
Sunshine 

4*76 

3*77 

7*78 

4-29 

20-60 

30*£ 
1 25-e 

i 32-0 
> 158 

13-0 

8-8 

16-7 

3-3 

o-o 

9-C 

1 23-5 

' 124*7 

33-07 

Zurich..,.,, 

5*40 

28  96 

0 0 

16-2 

! 50-e 

119-6 

40-92 

3-14 

6-13 

8*54 

5*57 

23*38 

30-7 

17-0 

64 

13-5 

0-0 

20-7 

30-5 

118-8 

35-26 

Bruce— 

Lion’s  Head 

Point  Clark 

375 

4-54 

7'58 

6*15 

4*93 

43*0 

350 

Saugeen  

o 7y 

5*57 

25' 69 

40 

S 

0-0 

11*0 

21-0 

114-0 

37-09 

4*09 

7*47 

7-96 

4' 69 

24-22 

39-3 

16-5 

11-2 

4-6 

1-2 

16*0 

34-7 

123-5 

36  57 

Wiarton 

Lucknow 

4*66 

4*56 

6*15 

7*22 

7*08 

K • T7 

4-91 

22'80 

34-5 

28-8 

200 

23-5 

11*0 

11-8 

4-0 

4-5 

o-o 

14-0 

25-0 

108-5 

38-65 

< 

13*29 

30"84 

o-o 

26-2 

34-6 

129-4 

43-78  , 

Grey — 

Bognor 

7'30 

5*02 

24-0 

8-5 

2-0 

, 

Durham 

6-06 

5' 34 

/ Zo 

6 91 

27'49 

19-(i 

38-0 

o-o 

12-5 

22-0 

88-0 

36-29 

41-0 

15-0 

6-0 

9 ’65 

4*  81 

25  8b 

s 

10-0 

40-0 

150-0 

40-86 

Egremout 

4-67 

6*58 

6-98 

4*68 

22  91 

14-0 

14-8 

14-1 

3’9 

2-0 

9*0 

15-2 

73*0 

30-21  | 

....  j 

Owen  Sound 

.... 

.... 

9*19 

671 

.... 

31-5 

25*0 

4-5 

2-0 

S 

19-0 

22-0 

104-0 

Presqu’Isle 

500 

7*26 

8-43 

6*01 

26  70 

23-0 

15-0 

135 

0-5[ 

1-0 

13-1 

35-0 

101*0 

36  80  ' 

i 

Simcoe — 

Barrie 

4*50 

527 

6*60 

4 26 

20-63 

16*0 

13-7 

12-5 

33 

1-1 

13-5 

1 

18-oJ 

78-1 

\ 

28-44  J 

Coldwater 

3-80 

5 44 

9-17 

5*35 

23-76 

39-0 

15-0 

15*7 

S 

1*0 

6-8 

44-3 

121*8 

85-94 

Glencairn t 

3-95 

fi.  1 Q i 

22*  17 

20-5 

7 0 

7-0 

4*0 

1 

3-5 

Orillia 

0/1 

4*32 

35 

34-0 

79*6 

30-12 

4*80 

6*37 

9*54 

5-73 

26*44 

29-0 

15*7 

15*3 

2*5 

0-5 

8-5 

28-3 

998 

36  42 

Middlesex — 

1 

Ailsa  Craig 

1-49 

5-46 

9-84 

3-98 

20-77 

19-0 

130 

6-0 

6-0 

o-o 

16-0 

33-0 

93*0 

30-07 

Delaware 

565 

5-92  1 

.0*02 

18*5 

13-5 

3-7 

3-7 

.. 

•• 

• 

Granton 

6-25 

5*08 

8*11  i 

5-43 

24-87 

14-0 

14-0 

9-6 

13*0 

0-6 

12*0 

26-0 

90-9 

33-96 

London 

8-03 

6*38 

7*59  ■ 

4 54 

26"  54 

32*0 

150 

13-5  : 

23-1 

0*0 

8-9 

41-0 

133-5 

39-89 

Putnam , , 

7-72  1 

7-04 

. ... 

.... 

. . . . 

15-1 

8 2 

16-0 

8-0 

Wilton  Grove 

5*75  i 

6-05  l 

0-68  l 

5-09  : 

27-57 

8-0 

11-5 

5-5  : 

10*0 

00 

4-0 

20-0 

59-Oj 

33-47 
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TABLE  XXXVII. — (Continued) — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c .,  1886. 


DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

d 

Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

| January. 

February. 

March. 

1 April. 

May. 

October. 

November. 

[ December. 

Year. 

Total  Precipitatio 

ONTARlO-(  Con.) 

Oxford— 

Otterville 

6- 06 

9-22 

8-90 

4-44 

29  52 

8-4 

11*5 

5*5 

14*1 

o-o 

8-3 

28-2 

76-0 

37-12 

Princeton. 

7-12 

7-53 

9-17 

575 

29*67 

18*0 

90 

12  5 

120 

" 

S 

6-0 

23*0 

79-5 

37-52 

Woodstock 

4 99 

7-67 

6-98 

4-26 

23-90 

17-9 

6 0 

4-6 

S 

o-o 

9-2 

29-5 

67-2 

30*62 

Brant— 

Brantford.  

1-39 

7-10 

6-32 

4*74 

19-55 

9-5 

8-5 

3-0 

14  0 

00 

25 

19-0 

56-5 

25-20 

Paris 

6-70 

8*81 

7-84 

6*07 

28-92 

135 

9-0 

5-3 

7-0 

o-o 

3 3 

13-8 

51*9 

34*11 

St.  George  

7-16 

9 65 

8*62 

6*27 

31*70 

18-8 

12-0 

7-0 

15  3 

o-o 

6-8 

18  9 

77-8 

39-48 

Perth — 

Kirklom 

5-52 

6*59 

.... 

3-78 

... 

29-6 

21*0 

14-7 

10  0 

o-i 

10-2 

13-3 

98-8 

.... 

Listowel 

5-05 

8 38 

10-58 

506 

29-07 

23-5 

35-0 

12-6 

60 

S 

12-5 

240 

113*5 

40*42 

Stratford 

549 

8 25 

7-59 

7-01 

28-34 

17-8 

164 

6-4 

9 6 

0-0 

17-5 

40-4 

108-1 

39*15 

Wellington— 

Drayton 

2-95 

3-98 

563 

570 

18-26 

17-0 

14-0 

4-0 

6-0 

S 

1-3 

5*0 

9-5 

55-8 

23-84 

Fergus 

5*81 

10-39 

' 8-65 

7-63 

32-3^ 

27*7 

23-4 

6-4 

11-6 

4-5 

10*8 

24-3 

108-7 

43  25 

Guelph 

2-81 

6-78 

9-17 

4-55 

23-31 

19-6 

16-9 

2.2 

7-8 

0 0 

i 4-5 

21-5 

71-5 

30*46 

Elora 

5-76 

9-28 

9-09 

6'42 

30-65 

12-9 

13*0 

16-3 

11*8 

S 

6-7 

25-0 

84-7 

39-02 

Waterloo — 

Conestogo 

6*79 

9-72 

9*49 

5-45 

31-45 

151 

10-8 

7-3 

94 

s 

2-3 

8-0 

15-3 

! 74-2 

38*87 

Galt 

8*03 

8-79 

731 

5*77 

30-90 

17-0 

7-2 

4 5 

12  2 

o-c 

3-8 

20.5 

i 65-2 

37*42 

Dvfferin — 

Orangeville  ....  .... 

7-79 

7-88 

7-44 

6-78 

28  89 

14  5 

17-3 

8*2 

7-6 

S 

1-5 

10  S 

S 59*8 

34*87 

Wentworth — 

Copetown 

7-27 

6*88 

9-30 

4-80 

2S-25 

11-4 

13  £ 

i 0-3 

12-fc 

0 C 

8 7 

18  £ 

1 654 

34*79 

Hamilton 

6-60 

5-90 

6 34 

4*70 

23  54 

8-7 

5 3 

1 S 

14  C 

o-c 

) 21 

145 

> 44-6 

28*00 

Stoney  Creek 

9*19 

11*05 

i 7-64 

7-72 

35-57 

9-C 

5-( 

) i-c 

) 10-0 

t .. 

o-c 

) 2-C 

1 14  * C 

) 410 

! 89*67 
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TABLE  XXXVII. — (Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c.,  1880. 


Winter. 

Spring. 

Summer, 

Autumn. 

Year. 

January. 

DEP 

i 

S3 

3 

u 

A 

<D 

TH  ( 

A 

o 

u 

eg 

a 

)F  S] 

'h- 

P, 

< 

MOW 

£ 

c3 

a 

October.  ^ 

w 

November.  '4 

Q 

ffl 

December.  S 

so 

Year. 

Total  Precipitation. 

ONTARIO— (Con.) 

Halton — 

Georgetown 

7*06 

7-30 

7-34 

6-36 

27-06 

j20-0 

12  2 

7-6 

12-6 

0-3 

5-4 

23-5 

81-5 

35-21 

Renfrew — 

Clontarf 

5-38 

6-21 

8-76 

372 

24-07 

27-2 

11-2 

263 

4-0 

2-7 

o-e 

21-8 

22-5 

115-7 

85  64 

Northcote 

3-97 

6-55 

996 

.... 

.... 

16  0 

6-5 

18-0 

1-0 

0-0 

18-0 

.... 

.... 

Pembroke 

4*60 

4 78 

976 

3-90 

22-93 

39  0 

7-0 

17-0 

1-0 

00 

120 

6-0 

82-0 

8113 

Renfrew 

341 

5*44 

7*69 

2-46 

19-00 

15-0 

8-0 

11-5 

20 

S 

0-0 

11-0 

260 

73-5 

26-35 

Rockliffe 

4-86 

612 

11-57 

368 

25-68 

36-2 

65 

23- 0 

2-0 

0-5 

8-5 

12-9 

89-6 

34-64 

Lanark— 

Oliver’s  Ferry 

6-77 

6 27 

7-74 

4-68 

24-46 

170 

o-o 

11-0 

30 

o-o 

130 

9-8 

53-8 

29  84 

Victoria — 

Bobcaygeon 

6-77 

6-26 

9*15 

4-29 

25-47 

23-0 

11-2 

9-2 

1-5 

o-o 

7-3 

22-2 

74-4 

32  91 

Lindsay  

4-76 

6-89 

811 

4-60 

23  86 

28-2 

28-9 

9-9 

7-7 

20 

81 

18-0 

102-8 

33-64, 

Mlnden , 

6*44 

10-04 

7-40 

134 

0-6 

o-o 

15-6 

230 

Peterborough— 

Burleigh 

398 

2 72 

4-24 

3 12 

14-06 

33-4 

16  5 

8-4 

2-0 

20 

15-5 

157 

93-5 

23-41 

Ennismore 

6-68 

618 

11-19 

4*03 

28-08 

23-5 

14-5 

io-o 

60 

s 

7-6 

17-2 

77'7 

85-85, 

Lakefield..., 

0-60 

5T8 

.... 

3-62 

.... 

24-5 

16  0 

11-5 

60 

1-7 

10  2 

133 

82-2 

....  j 

Norwood 

5-80 

7-29 

8-98 

5-82 

27-89 

53-0 

26-4 

110 

io-o 

S 

15-3 

16-5 

132-2 

41-11 

Peterborough 

6T9 

6-66 

8-36 

294 

24  05 

31  2 

137 

10-2 

10-7 

0-6 

4-1 

13-9 

84-3 

32  48 

Haliburton — 

Haliburton 

3-41 

5-66 

8-85 

4-69 

22  60 

25-1 

15-0 

11-3 

0 9 

04 

9-4 

11  5 

73-6 

29  96 

Hastings — 

Bancroft 

5-04 

.... 

.... 

.... 

24-5 

15-5 

19-6 

.... 

.... 

Belleville 

.... 

.... 

7*38 

636 

Deseronto 

4T8 

3-92 

6-71 

3-61 

18-42 

24  5 

16  0 

3-6 

6-8 

o-o 

13-5 

150 

79-4 

26  36 

L’Amable 

5-77 

4-64 

10-38 

4-06 

24-85 

25-7 

21-5 

12-7 

4-0 

.. 

o-o 

145 

18-8 

97-2 

34'57 

Shannonville 

568 

4 36 

630 

239 

18-73 

25-0 

18-0 

5-0 

22-0 

o-o 

11-0 

50 

86-0 

27  33 

Trenton 

6-68 

4T0 

11-39 

.... 

.... 

25  0 

16  7 

60 

18-0 

.... 

Peel — 

Credit 

8-22 

8-75 

.... 

.... 

.... 

.... 
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TABLE  XXXVII. — (Continued).— Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c.,  1886. 


Winter. 

bio 

a 

£ 

oc 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

DEPTH  OF  SNOW  IN’  INCHES. 

a 

January. 

February. 

March. 

April. 

1 

October. 

- j 

November. 

December. 

Year. 

Total  Precipltatio: 

ONTARIO— ( Con.) 

Parry  Sound— 

Joly 

3 58 

768 

L4  06 

443 

29  75 

14  C 

i 8 C 

) 18  C 

l 60 

, 6 C 

) 36  5 

13  5 

, 102-0 

39-95 

Sprucedale 

4-01 

4-93 

9-65 

5 08 

23  67 

24-5 

12-1 

14-5 

2-5 

o-c 

l 26-5 

19  5 

, 99-6 

33  63 

Parry  Sound 

5 07 

5-83 

11-56 

5-81 

28  27 

23-2 

17-8 

1 13-3 

0 0 

o-o 

20-1 

3T3 

108  7 

39-14 

Uplands  

.... 

1414 

5 03 

.... 

.... 

.... 

... 

.... 

s 

2 0 

81  0 

— 

.... 

York— 

Aurora 

5-39 

6 98 

7-01 

3-63 

23  01 

13  0 

9 9 

5-8 

65 

1 4 

4-0 

150 

55*6 

28-57 

Georgina 

5 07 

492 

6-10 

3 12 

1921 

8.6 -I 

26  2 

111 

1-6 

s 

18  0 

12-4 

105-4 

29-75 

Scarboro’ 

9 12 

6-49 

6 80 

4 71 

27-12 

253 

9 3 

13 

6 2 

Q o 

4 3 

17  0 

63  4 

33  46 

Toronto 

7 09 

6 61 

8 91 

5 11 

27  7. 

29-1 

10-0 

6 0 

7-1 

s 

4-8 

16  5 

73  5 

35  07 

• Sharon 

7-03 

7 43 

3-84 

3"5 

s 

4 5 

256 

Ontario — 

Oshawa 

8*01 

5-94 

856 

4-44 

26  95 

17-8 

15-3 

8-1 

79 

0 0 

6-3 

9 6 

64-6 

33-41 

Port  Perry 

4 36 

5-16 

4 61 

5-96 

20  09 

Durham — 

Port  Hope  

6-94 

579 

792 

4 92 

25  57 

22-;> 

24  0 

8 0 

6 0 

.... 

o-. 

6 5 

16  5 

82-6 

33  82 

Lennox  <fe  Addington — 

Denbigh 

5-68 

467 

12  32 

4-77 

27-44 

44  2 

18-8 

130 

4-0 

10 

10-5 

18-0 

109-5 

38-39 

Harrowsmith 

8 60 

6 64 

8-08 

5-27 

28-59 

130 

150 

8-0 

8-0 

o-> 

15  0 

120 

71  0 

55  69 

Frontenac— 

in 

Kingston 

6-92 

7-10 

9-40 

6 50 

29-92 

36  1 

19  7 

10  6 

11-7 

00 

23-5 

16-5 

1181 

41-73 

Leeds  & Grenville— 

Prescott 

574 

7-39 

9-22 

4*93 

27-28 

26  0 

24-0 

240 

19-5 

0-1 

36  5 

16  5 

146  5 

41-93 

Stormont— 

Cornwall 

3 53 

8 21 

818 

2-66 

22  58 

6 7 

8-3 

12  6 

9(1 

o-o 

42-2 

14  5 

93-3 

31-91 

Oarleton— 

Ottawa 

3-32 

5 60 

14  23 

2-14 

25-29 

30  2 

18  9 

16  9 

10  0 

s 

14-7 

25-5 

115  3 

36-82 

Fitzroy  Harbor 

510 

9'87 

3 42 

.... 

.... 

.... 

9 5 

s 

5-0 

14-0 

. ... 

.... 

27 
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TABLE  XXXVII. — (Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations , <£?.,  1886. 


DEPTH  OF  SNOW  IN 

INCHES 

a 

Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

t January. 

February. 

March. 

j April. 

•SVN 

1 

October. 

November. 

1 December. 

Year. 

Total  Precipitatio: 

ONTARIO— ( Con.) 

Muskoka— 

Axe  Lake 

2*62 

622 

11-30 

4 21 

24  35 

32'5 

22-5 

16-0 

0(i 

0 0 

15  5 

21  0 

107-5 

85*10 

Bala 

5-93 

6*67 

10-41 

8 85 

31-86 

21  4 

26  0 

12-5 

0*3 

o-o 

23-6 

36-5 

120-3 

43*89 

Beatrice 

6*47 

580 

12-60 

7-65 

32  52 

24-5 

23  5 

154 

S 

05 

200 

31  0 

114-9 

44-01 

Bracebridge 

1-90 

.... 

24-8 

17-2 

18-2 

.... 

Gravenhurst 

5 43 

4-22 

9*70 

526 

24  61 

21-5 

19-0 

13  0 

0-5 

1 5 

25-0 

25-5 

106-0 

35*21 

Charlinch 

4 '82 

680 

11  -28 

683 

29-78 

32*4 

23-9 

2L-7 

2-6 

0-1 

33*5 

26  2 

140-4 

43-77 

Algoma — 

Port  Arthur 

006 

456 

10-42 

314 

18-18 

10-9 

17-0 

6-2 

00 

s 

11  5 

5 4 

51-0 

23*28 

Savanne 

000 

229 

5-43 

3-59 

11*31 

19-0 

23  0 

4-0 

O’O 

S 

s 

13  0 

90 

68-0 

18-11 

Keewatin 

.... 

— 

.... 

.... 

.... 

05 

.... 

.... 

Rat  Portage 

0-00 

3 78 

4-83 

1-30 

9-91 

11-0 

9-0 

5*0 

00 

o-o 

8-0 

1-0 

34-0 

13*31 

Hawk  Lake 

o-oo 

.... 

51-5 

10-5 

6-0 

- 

0.5 

0-8 

20-0 

6-2 

.... 

Bracelay 

5*67 

702 

.... 

11-0 

1 0 

S 

.... 

T’fl.fth  £ 

5 91 

6-92 

. 13-0 

.... 

.... 

Dexter 

6*oo 

433 

10-26 

.... 

262 

18-7 

3-5 

0*6 

... 

Finmark 

o-oo 

1*31 

299 

•50 

4*80 

14-2 

21-7 

9-0 

10 

0 5 

11*5 

0 0 

57*9 

10-59 

Fort  William 

2-51 

.... 

7-2 

31 

o-o 

.... 

Kaministquia 

.... 

.... 

10*0 

o-o 

11*0 

.... 

Eagle  River 

Chapleau 

0-00 

1-02 

o-oo 

.... 

4-0 

9-0- 

3-5 

o-o 

ro 

* * * * 

:::: 

Nepigon 

3-03 

.... 

•• 

.... 

Cartier 

400 

.... 

5-5 

7-0 

7*0 

.... 

.... 

Heron  Bay 

.... 

3 33 

o-o 

16*0 

16*5 

.... 

Schreiber 

.... 

.... 

.... 

55 

.... 

Sudbury 

.... 

.... 

White  River 

.... 

3-42 

S 

16*5 

14*5 

.... 

.... 

Mean  for  Ontario 

4-99 

6-22 

8-80 

4-75 

24-75 

21-8 

150 

9-5 

7-5 

0 6 

4-3 

11-2 

205 

90-4 

33-80 
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TABLE  XXXVII. — (Conti nued) . — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations , &c,>  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

J Total  Precipitation. 

January. 

February. 

March. 

April. 

1 

1 

October. 

November. 

December. 

Year. 

QUEBEC. 

• 

Huntingdon 

343 

8-97 

12-01 

6 46 

30-87 

11  0 

100 

. 13-4 

70 

0-0 

31-5 

12-0 

84-9 

39-36 

Montreal 

3-45 

6-11 

12  35 

4-97 

26-88 

17-4 

10-3 

26-5 

2-8 

.... 

0-5 

361 

22-4 

116-0 

38-48 

Brome 

0-40 

10-70 

15  18 

346 

29-74 

13-0 

3-0 

14-0 

S 

.... 

S 

22-0 

3-0 

55-0 

35-24 

Bird  Rocks  

334 

380 

10-48 

6-19 

23-81 

5-1 

2-1 

7-5 

0-5 

— 

o-o 

4-6 

11-8 

31*6 

26-97 

Danville. 

1-15 

7-53 

14-82 

3 62 

27-12 

17-0 

22 " (* 

29-0 

2-5 

. ... 

0-5' 

27-0 

125 

110-5 

38  17 

Quebec 

214 

6-88 

14  21 

3-48 

26-71 

25-0 

21-0 

18-9 

3-0 

i-i! 

23*8 

250 

116-9 

38-40 

Father  Point 

2’3L 

5-86 

9-91 

2 16 

20-24 

29-3 

47-6 

274 

0-6 

s 

0-2 

27*1 

190 

151-2 

35  36 

Cranbourne  

2-23 

704 

13  75 

370 

26  72 

31-6 

330 

24-5 

4-0 

2 0 

1-5 

40.4 

320 

L69-0 

43-62 

Chicoutimi ,, 

1-95 

7-53 

13-09 

3-25 

25  82 

181 

150 

100 

1-0 

i-4 

0-2 

14-0 

151 

75-8 

33-40 

Richmond 

2’04 

6 61 

12’44 

5 33 

26 '42 

18  5 

23  o 

24  0 

1*5 

s 

1-4 

19  5 

27-0 

114-9 

37-91 

Anticosti,  S.W.P 

0 62 

7-33 

Ll-91 

3-21 

23-07 

31-5 

190 

45 

o-o 

00 

4-5 

7-7 

67*2 

29-79 

Point  des  Monts .... 

294 

4-30 

12-15 

103 

20-42 

S3-5 

63-0 

448 

14-0 

0*7 

65-5 

580 

279-5 

48-37 

Cape  Chatte 

1130 

0-41 

Cape  Magdalen 

0-20 

8-70 

12-39 

o-io 

2139 

19-5 

280 

24-0 

3-0 

S 

22*0 

33  0 

129-5 

34-34 

Biquet 

11-40 

Cape  Norman 

230 

5-44 

11-36 

2 14 

21-24 

370 

36-0 

52-1 

4-9 

7*5 

1-2 

193 

29-5 

187-5 

39-99 

St.  Francis 

1-67 

5-38 

14  67 

2-71 

24  43 

17  0 

24-0 

22-0 

2-0 

. ... 

S 

27-0 

35-0 

127-0 

37-13 

Point  Platon 

10  53 

Heath  Point 

R 

8-75 

13- 63 

9-58 

31-96 

Quyon 

4-71 

6-75 

42  57 

174 

i 

1 i "2 

13  2 

4-5 

.... 

.... 

• • • • 

Anticosti,  W-P — 

12-62 

0-92 

Mean  for  Quebec, 

2-05 

6-95 

12-51 

3-47 

24-98 

21-6 

23 -C 

1 22-2 

3-2 

! 2-2 

! 0 5 

25-6 

23-0 

121-3 

37  11 

NEW  BRUNSWICK. 

St.  John...... 

7-82 

6' 20 

9-05 

15  08 

37*65 

22-1 

27  'C 

> 22-6 

i 0-6 

1 , . , - 

0-0 

1-C 

14-1 

87-4 

46-37 

Chatham 

323 

6 76 

7-48 

6 01 

23  43 

49  "4 

31  -4 

1 17-0 

' 4'5 

> • • • • 

o-c 

11-2 

! 31-8 

114-53 

37-96 

Fredericton 

4-97 

5 52 

7 23 

8-16 

25-88 

28  C 

> 24 -l 

) 24  5 

. 30 

I 

s 

9-C 

I 36- C 

1 125-5 

38-43 

Dorchester — .. 

5-72 

6-33 

11-90 

12-71 

36  66 

12"  C 

) 9-C 

i 16-0 

i 10-2 

> 

o-c 

1 S 

7-5 

i 55-2 

42-18 

Dalhousie 

1*54 

798 

16-62 

3-43 

29-57 

33C 

> 21-1 

> 22*  C 

i 3-C 

) . ... 

s 

15 " C 

) 30  C 

1 124-0 

41-97 

St  A^drfiws  

7*97 

5-40 

6-19 

8’60 

28-16 

28  c 

1 21-] 

L 27’7 

’ 0-2 

> 

o-c 

) 2*2 

l 18- 4 

t 97-9 

37  -95 

Point  Lepreaux 

9-70 

5-98 

8 82 

12-79 

37  29 

15' 

) 20  ( 

) 20-( 

) .... 

. o-c 

) l-c 

> 9-C 

i 66-5 

43-94 

Bathurst 

4'77 

8 45 

16  19 

382 

33  23 

35  ( 

) 42 " 1 

j 22-4 

1 12f 

i s 

oc 

) 8-( 

) 24-C 

1144-2 

47-65 

186 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  XXXVII. — (Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations , <kc.,  1886. 


Winter. 

be 

a 

Vh 

Q. 

ai 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

| Total  Precipitation. 

January. 

| February. 

j March. 

April. 

May. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

1 

N.BRUNSWICK— (Con.) 
Grand  Manan..  

10-03 

6 46 

8 31 
10-67 

1260 

6-57 

206 

• 

37-40 

13-2 

3-4 

16  2 

00 

o-o 

00 

o-o 

08 
8-0 
2 0 
19-5 

7-5 

240 

27-0 

23-3 

41'1 

41*51 

Woodstock 

Grand  Falls 

Mean  for  N.  Brunswick 

.... 

... 

.... 

.... 

614 

6 60 

10-25 

7 93 

30-92 

263 

22-3 

20-9 

5-0 

00 

65 

211 

102  1 

4113 

NOVA  SCOTIA. 

Halifax 

12  0o 

11-97 

15  61 

11-46 

5107 

6-4 

16  8 

219 

3-8 

. .. 

0-3 

08 

14-3 

643 

57-50 

Truro 

632 

718 

10  28 

902 

32-80 

9-6 

11-2 

14  5 

4-3 

s 

70 

16*6 

63*2 

39-12 

Beaver  Bank 

— 

.... 

. ... 

. ... 

.... 

... 

.... 

Sydney 

9-12 

10  71 

9'57 

10-50 

39-91 

18-4 

16-9 

16-2 

2'7 

S 

0*0 

2-0 

11-4 

67-6 

46  67 

Cow  Bay 

5- 12 

668 

10  39 

6 28 

28-47 

14-0 

140 

70 

o-o 

0-0 

o-o 

10-0 

450 

32  97 

Yarmouth 

9*  11 

7-40 

12  91 

11-07 

40  49 

11-8 

226 

19  8 

s 

o-o 

S 

26-2 

80-4 

48-53 

Pictou  

5 46 

7-72 

1111 

6*00 

i 30  29 

S 

14-5 

12  0 

s 

1-0 

2’2 

29-7 

33-26 

Sable  Island 

251 

9 97 

983 

9 21 

31-52 

2 0 

4 0 

50 

0 0 

s 

1-5 

12-5 

32-77 

White  Head 

.... 

7 43 

S 

14-0 

5-0 

s 

0 0 

90 

Mean  for  Nova  Scotia 

7-10 

836 

10  92 

( 8 67 

' 35-05 

7-8 

14  2 

12-7 

1-8 

s 

14 

11  4 

49-3 

39  98 

P.  E.  ISLAND. 

Charlottetown 

6-35 

6 29 

23  1 

18*0 

14  9 

7-3 

Kilmahumaig 

4-28 

6 '69 

10  19 

1097 

32- 13 

31-5 

17-0 

5 5 

S 

. ... 

0-0 

S 

12-0 

66-0 

38-73 

Mean  for  P.  E.  Island 

5-27 

6 49 

10-19 

10  97 

32  92 

17  3 

17-5 

10  2 

3 7 

o-o 

s 

12-0 

607 

38-99 

BRITISH  COLUMBIA. 

1 

3- J 

14-5  | 

Victoria 

9 20 

3-12 

11-40 

28-84 

14  5 

0 0 

o-o 

00 

S 

o-o 

28-29 

Port  Moody 

... 

32-34 

.... 

. ... 

.... 

0-0 

19-1 

.... 

.... 

Quamichan .... 

11  85 

622 

517 

16  09 

39-33 

I 22  0 

O-o 

0 5 

.... 

... 

0-0 

•o 

16-0 

38-5 

43*18 

Fnrt,  Simpson  

21-99 

34-47 

17.5 

Douglas  Lake  

0 08 

1-26 

1-46 

.... 

18-5 

5-5 

4-0 

0 0 

2-0 

30 

... 

.... 

.... 

Langley. 

16  80 

6-37 

7-61 

20-78 

51-56 

9 5 

o-o 

8-0 

' 0 0 

... 

o-o 

0 0 

13-0 

30-5 

54  61 

Clinton 

009 

0 64 

0-77 

6 0 

S . 

S 

0-0 

s 

9-5 

15-5 

Nicola  Lake 

0 72 

3 9) 

1-86 

1-47 

7-95 

232 

20 

3.0 

0 0 

2-t 

0-5 

1-3 

16-3 

48-3 

12-78 

Mean  for  B.  Columbia 

646 

3 93 

I 

5-99 

16  93 

33-31 

15'6 

1-2 

2-6 

0 0 

1-3 

06 

0-3 

13-1 

347 

36-78 
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TABLE  XXXYII. — (Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c.,  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

1 

Autumn. 

Year. 

January. 

February.  M 

1 i-rt 

| March.  1 3 

O 

April. 

U1 

NO^ 

>» 

a 

£3 

i i: 

1 October. 

November.  3 

o 

HES 

C. 

o> 

42 

a 

o> 

o 

<x> 

« 

1 • 

Year. 

Total  Precipitation. 

MANITOBA. 

Winnipeg 

R 

413 

7-24 

1 20 

12  57 

3-8 

50 

3 8 

S 

0 5 

5-7 

39 

22-7 

14-84 

Stony  Mountain 

000 

2-45 

3 87 

045 

6 77 

2-o 

40 

35 

s 

S 

25 

2-8 

14-8 

8-25 

Minnedosa 

0 00 

4 04 

3-48 

1 04 

8-56 

5-1 

50 

4 0 

94 

S 

1-6 

41 

1-4 

30-6 

11-62 

St.  Boniface 

R 

40 

89 

4*5 

S 

Clandeboye 

0 03 

278 

5-66 

043 

8 85 

7 9 

86 

4:9 

0-3 

S 

0-4 

6-0 

3-5 

31-6 

12  01 

Arnaud 

o-oo 

3-42 

449 

0 87 

8*78 

2-0 

— 

1-3 

- 

0-8 

.... 

Foxton 

R 

3 78 

4 55 

066 

8 99 

38 

9 4 

54 

00 

S 

7-7 

26 

289 

11-88 

Selkirk 

o-oo 

2'60 

4-99 

S-2 

4-9 

4-0 

1-3 

.... 

.... 

Selkirk  East 

000 

394 

476 

1 26 

9 96 

1-0 

s 

4-9 

4-0 

1-3 

.... 

u w 

1 Oa 

180 

0'35 

4"67 

1"0 

S 

4-0 

.... 

Morris  (2)..... 

0 00 

3 62 

295 

.... 

.... 

1-5 

s 

St.  Anne 

.... 

Oak  Bank 

R 

319 

266 

0 67 

6-52 

45 

3-8 

2-8 

S 

S 

5-5 

35 

20-1 

8-53 

Gretna. 

0 00 

3 16 

3 55 

1-28 

7-99 

9-0 

9-5 

2 0 

s 

40 

.... 

Dominion  City 

0 00 

4 31 

4-18 

1-24 

973 

4-5 

50 

1 0 

s 

s 

Stuartburn 

0 00 

5-54 

4-48 

0 87 

10-89 

4 6 

5 6 

2-2 

s 

s 

8-9 

Eden 

000 

398 

326 

119 

8-43 

93 

9-0 

3-2 

1-5 

0-5 

31 

10 

27-6 

11  19 

Florenta 

0 00 

9-28 

8-06 

2*0 

§ 

Morden 

R 

5-8 

4 9 

Clarkleigh 

000 

4-89 

3 93 

1-20 

10  02 

9-3 

14  9 

8-5 

0-2 

0-2 

4-6 

53 

430 

14-32 

Meadow  Lea 

0-00 

4-07 

497 

0-82 

986 

1-0 

5 5 

S 

2-0 

10 

Burnside,  C.  P.  R 

000 

3-71 

2 66 

0 66 

7-03 

7-0 

130 

1-3 

40 

o-e 

9-5 

9-5 

44-3 

11-46 

St.  Laurent 

000 

2 02 

2-87 

0 85 

5-74 

7-0 

60 

1-5 

4-0 

1-0 

6-0 

Douglas 

0-00 

319 

.... 

. .. 

3-5 

Treherne 

o-oo 

421 

2 97 

064 

7-82 

7-8 

11  3 

1-1 

o-o 

o-o 

7-7 

9-2 

37-1 

11-53 

Oakland 

R 

5 33 

.... 

1-7 

4-7 

o-o 

3-0 

Swan  Lake 

0 00 

5-22 

318 

.... 

.... 

134 

12-0 

6-5 

60 

s 

Ruttanville 

R 

531 

2-78 

067 

8-76 

17  0 

12-0 

6-0 

2-1 

s 

6-0 

3-5 

46  6 

13-42 

Clearwater 

0 00 

5-48 

1-58 

.... 

6 0 

S 

0 

2*0 

Otenaw 

0 00 

4-17 

1 88 

0 70 

6 75 

2-0 

S 

1 0 

4 0 

7-0 

Cartwright 

0-00 

636 

3 39 

1*46 

11-21 

8-5 

8*3 

3 3 

2-h 

0-8 

8'5 

2-3 

29-5 

14-16 

Moropauo .. 

R 

441 

1-94 

5-0 

2-5 

JO 

3-0 

00 

1-0 

3-0 

15-5 

.... 

Hillview 

. 

0-00 

4 99 

4 01 

I 80 

1080 

4*5 

60 

4-0 

5-0 

s 

0-5 

4-0 

1-5 

25-5 

13  35 

7. 
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TABLE  XXXVII. — (Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c.,  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

DEP 

u 

& 

£ 

X> 

© 

lx 

TH  < 

£ 

o 

cS 

£3 

| April.  1 ^ 

' 1 02 

£ i 

o TIbpi 

J8 

October.  £ 

M 

November.  S3 

o 

1 K 

| December.  E 

! - 02 

Year. 

Total  Precipitation. 

MANITOBA— (Con.) 

Brandon 

o-oo 

4-51 

3‘ 94 

7-6 

4-2 

49 

80 

Rapid  City 

R 

6-07 

3-87 

1T9 

11T3 

9-6 

10-5 

40 

4-0 

S 

2-2 

2-8 

02 

33-3 

14*46 

Souris 

o-oo 

4-88 

2 61 

1'12 

801 

5 0 

2 5 

3-3 

S 

.... 

0-5 

5-0 

... 

.... 

— 

St.  Albans.  .r 

o-oi 

3-99 

5-01 

0 91 

992 

5-1 

0-0 

3-2 

0-4 

3-3 

27 

2-4 

23-7 

12  29 

Elm  Valley 

000 

4‘60 

2 T9. 

— 

10*0 

16-0 

10 

2-5 

0 3 

40 

4-5 

38-3 

Bradwardine 

00v) 

6T1 

2-49 

P67 

10  29 

4-0 

S 

Elkhorn .... 

0 00 

4-27 

125 

7-0 

S 

75 

40 

, . . . 

05 

3 7 

2*0 

2P7 

.... 

Sourisford 

R 

.5-58 

.... 

— 

7-5 

0-0 

10 

2*0 

S 

o-o 

50 

0-0 

27-5 

Shell  River. .... . ..  

R 

4-71 

4-01 

1-95 

10-07 

5-0 

0-8 

11-5 

0-0 

l-o 

10 

4-0 

2 0 

37-3 

14  40 

Oak  Lake 

000 

3-31 

1 41 

1 58 

7-33 

Oak  River 

2-83 

0-9 

3*9 

21 

Strathclair 

000 

2*60 

2-48 

100 

0-08 

5*0 

7*0 

1-0 

4-0 

0 4 

0 0 

4-0 

. ... 

.... 

.... 

Aiessipi 

001 

2-63 

3-66 

253 

8-83 

8-9 

12-0 

91 

10-3 

s 

1-0 

3 3 

2-3 

46-9 

13-52 

Shellmouth  

0-00 

3-68 

238 

2T9 

8-25 

3-( 

... 

. ... 

4-0 

.... 

Rosabnrn 

0 00 

69 

1*7 

2-0 

De  Clair 

0 00 

465 

1-75 

1T2 

7-52 

5-5 

3-2 

1-7 

5-0 

s 

0-0 

3 0 

1-6 

19-9 

9 51 

Glendinning 

o-oo 

4-31 

— 

0 25 

3-0 

12-5 

20 

S 

0 0 

25 

0 5 

205 

TCi  net.t.o 

002 

5-07 

3*63 

15-8 

7‘7 

3 5 

30 

Napinka 

R 

5 01 

5-02 

1-91 

11-94 

15  0 

1-5 

2-5 

2-0 

0 0 

. . . . 

Desford 

002 

5-39 

3T7 

0-93 

9-51 

6 7 

2-2 

3-1 

S 

0 7 

4 5 

3 0 

20-2 

11-53 

Hartney 

R 

5*32 

5-70 

1-84 

12-86 

15  0 

140 

3-0 

2-0 

. ... 

05 

100 

45 

490 

17  76 

Wakopa 

0-22 

0 83 

3-23 

0 97 

11-25 

8-5 

8-0 

5 0 

2 5 

— 

0 5 

4-0 

1-0 

29-5 

14-20 

Smith’s  Hill 

O' 30 

4-20 

14-0 

a 

Treherne  (2) 

o-oo 

5-02 

.... 

0*5 

0-8 

30 

0 0 

1-3 

2-0 

3 2 

28-8 

.... 

Riding  Mounjt4in 

2-0 

7-5 

Craigilea 

.... 

.... 

0-97 

.... 

• • • • 

• • . • 

0-o 

8-0 

2*3 

.... 

Lucas 

o-oo 

7*48 

3*0 

St.  Francois. 

2-1 

0-5 

Beausejour,  C.  P.  R ... 

o-oo 

3-24 

7*16 

0-43 

10-83 

8-0 

11  0 

10 

0-0 

30 

5-5 

2-0 

1 30  5 

13-88 

Bagot,  C.  P.  R 

2-09 

071 

.... 

3 5 

. ... 

. ... 

0-5 

i 10-5 

S 

.... 

.... 

Sewell,  C.  P.  R 

375 

000 

4-8 

i 2 0 

0-0 

. ... 

. ... 

S 

S 

— 

.... 

Austin,  C.  P.  R 

o-oo 

0-45 

2-15 

1 30 

3-90 

3»° 

5-0 

1 o ( 

High  Bluff,  C.  P.  R 

0-o0 

394 

3-5 

7'5 

, s 

4 0 

■ . . . 

Oak  Lake,  C.  P.  R 

ouo 

3 31 

1-44 

1-58 

0-33 
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TABLE  XXXVII. — ^Continued). — Quarterly  Rainfall  at  the  several  Stations,  &c .,  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

DEP 

£ 
u 
0 8 
3 

,Q 

o> 

TH  ( 

.c 

o 

a 

S 

DF  S 
p. 

<5 

>> 

cc 

T IN 

O) 

o 

o 

O 

INC 

<v 

g 

O) 

o 

!HEl 

£ 

a> 

pO 

a 

QJ 

0 

01 

Q 

Year. 

Total  Precipitation. 

MANITOB  A— ( Con. ) 

Alexander,  C.P.R 

.... 

4 3(> 

..  . 

.... 

o-o 

.... 

.... 

.... 

• • S » 

.... 

Griswold 

0-00 

4 30 

2-83 

1-76 

889 

75 

1-3 

77 

3-ft 

S 

0 2 

4"6 

2-8 

27-1 

11*60 

Griswold,  C.P.R 

000 

6-01 

15  30 

1 73 

2l('4 

7-rt 

0 5 

3-0 

... 

... 

.... 

.... 

Gladstone 

.... 

... 

1-00 

17-8 

11-0 

.... 

.... 

0-8 

4-0 

13 

.... 

.... 

Portage  la  Prairie 

0 00 

4' 05 

4‘30 

1-18 

9 58 

4-4 

7-6 

0-9 

5-5 

S 

1 "5 

4-7 

08 

25*4 

12*07 

Ossawa 

0-00 

5 ‘55 

6 00 

1‘02 

12‘57 

13-4 

8-6 

6-5 

0 0 

S 

8-4 

5-2 

42*1 

16*78 

Turtle  Mountain 

0-15 

6‘84 

4‘31 

1-34 

12‘64 

8-ft 

1-5 

3-0 

1-0 

.... 

S 

3-0 

3 0 

19-5 

14*59 

o-oo 

2 83 

4 0 

6 0 

S 

4 0 

l-o 

Fort  Ellice 

R 

3 37 

1‘55 

1‘10 

6 02 

12  0 

6-5 

11  5 

4-0 

s 

s 

4-5 

50 

430 

10-32 

Rosser  fl  P R 

0‘ 00 

2‘86 

479 

2-5 

* LI#  lilt  • ••••». 

TMntrat/hen . . T , 

0 00 

2‘7r 

2*45 

8-5 

Shadeland  ...T. 

0-00 

5‘45 

3-5 

Fair  ford  Mission. . , . 

0*0! 

5‘28 

Chater,  C.P.R 

0*00 

3‘12 

3‘15 

0-48 

6*75 

2-0 

Cadureis f . . . . 

0 00 

3 13 

Swampy  Island 

.... 

1‘11 

.... 

s 

0-6 

0-2 

• • • • 

.... 

Monmouth,  C.P.R  .... 

0 00 

4 88 

5‘36 

089 

11-13 

.... 

.... 

S 

Mean  for  Manitoba.. . . 

001 

4-27 

3 61 

1‘12 

9 01 

7-0 

6-7 

3 3 

2 5 

0-4 

0-8 

4-6 

2-9 

28-2 

11*83 

N.  W.  TERRITORY. 

Q,u’ Appelle 

R 

3‘44 

3 2 ■ 

0 30 

6-94 

40 

8-0 

5-0 

2-5 

2 0 

S 

6-5 

40 

32*0 

10*14 

Medicine  Hat 

o-oo 

3‘74 

1‘08 

0‘65 

5-47 

o-o 

o-o 

3-2 

0 0 

00 

1*5 

5-0 

2-8 

12-5 

6-72 

.fcdmonton 

o-oo 

1 38 

5‘15 

0 00 

4-53 

3-8 

0-3 

30 

3 6 

15-0 

S 

S 

1-2 

26-9 

7-22 

Regina 

0-3G 

0 15 

014 

R 

065 

o-o 

20 

6-ft 

0 0 

.... 

s 

J-0 

1-5 

12-5 

1*85 

GrenfAil  , , , 

R 

3‘41 

4 21 

068 

8-30 

Chaplin. 

2‘46 

1-92 

01ft 

4-ft 

0-5 

s 

4*0 

11-0 

Calgary  

0-40 

5‘28 

0‘96 

064 

7-28 

1-8 

2-6 

6 5 

9 0 

o-o 

1-5 

3-5 

15-5 

40-4 

11*82 

Kilnap. 

R 

4‘61 

2‘82 

0‘80 

8-23 

3-3 

4 2 

3-3 

5-8 

S 

1-3 

46 

3-5 

26-0 

10  83 

Lesser  Slave  Lake 

005 

.... 

.... 

.... 

.... 

18  5 

11-2 

14-5 

12  0 

.... 

.... 

.... 

.... 

Maple  Creek 

o-oo 

5‘22 

1 69 

012 

7-03 

9 5 

18 

50 

1-ft 

s 

0-5 

7-5 

140 

39-3 

10  96 
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TABLE  XXXYII. — (Continued). — Quarterly  Rainfal  lat  the  several  Stations,  &c .,  1886. 


DEPTH  OF  SNOW  IN  INCHES. 

□ 

u 

o 

a 

£ 

Spring. 

0) 

g 

a 

3 

m 

Autumn. 

Year. 

January. 

j February. 

i 

March. 

a. 

< 

May. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

Total  Precipitatioi 

N.W.Territory— ( Con.) 
Gleichen  

R 

3-41 

1-42 

104 

0 5 

7*0 

2*0 

Balgonie 

0-00 

1-23 

1-23 

0 00 

2'46 

4*0 

3*5 

4*0 

1*0 

20 

o*<» 

00 

2.5 

17'0 

416 

Fort  Chipewyan 

R 

1 87 

487 

It 

6*74 

6'1 

23*3 

8*5 

n 5 

2 0 

4*5 

13  8 

8*7 

78*4 

14*58 

Indian  Head 

000 

1'60 

0 63 

0 00 

2*23 

10 

4 5 

0 5 

0*0 

3*5 

1 5 

.... 

.... 

Pheasant  Forks 

000 

1-20 

1-30 

000 

2 50 

1*5 

6*0 

40 

2 0 

0*0 

5*0 

2*0 

20'5 

4*55 

Prince  Albert 

o-oo 

2 21 

4 01 

019 

6 44 

9*1 

5 5 

8 8 

2*0 

6 7 

10  5 

3*0 

45'6 

11*00 

Moose  Jaw 

.... 

.... 

1-49 

010 

.... 

0 1 

47 

7*1 

.... 

.... 

Poplar  River 

2 24 

0*70 

.... 

4*0 

0'9 

S 

4*5 

4*5 

.... 

Swift  Current,.... 

It 

450 

2 45 

050 

7 45 

4-3 

7-i 

50 

1 3 

1 l 

1*2 

50 

6 8 

3L-7 

10  62 

Moosomin 

2'4li 

90 

40 

0*0 

0 00 

321 

2 59 

1 50 

7*30 

3*8 

4*7 

27 

10 

0*0 

3*0 

.... 

Pasqua 

0 00 

2 15 

.... 

.... 

.... 

3*0 

5*0 

0*0 

2*0 

.... 

Mean  for  N.  W.  T . . . 

0-05 

278 

2'2* 

0*45 

5*56 

5*2 

5*4 

5*4 

3*7 

2*1 

10 

4*9 

5 6 

33*3 

8*89 

NEWFOUNDLAND. 
St.  John 

10  49 

9ol 

9-78 

9*63 

39*41 

64 

29*6 

15*5 

7*2 

0*4 

42 

9*7 

73*0 

46*71 

Belle  Isle 

4 60 

1011 

17  25 

O' 99 

33  01 

.... 

Point  Rich 

4-30 

6-02 

14  00 

6*53 

30*85 

20  0 

15  0 

14*0 

20 

30 

30 

60 

15  0 

78  0 

38-65 

Mean  for  Newfoundland 

6 48 

8 54 

13*67 

5*72 

34*41 

13  2 

22*3 

14*7 

4*6 

1*5 

1*7 

5*1 

12  4 

75*5' 

41-96 

HUDSON’S  BAY. 
Fort  Churchill 

0 00 

2 11 

6 21 

0*45 

8*77 

0 0 

2- 

3*5 

9*0 

6'4 

12*7 

0*4 

10 

35.5 

Port  Laperrlere. 

o-oo 

059 

.... 

1 0 

5*0 

16*0 

120 

36*0 

.... 

.... 

Port  de  Boucher ville. . . . 

o-oo 

0 92 

.... 

11*0 

5 0 

60 

8*0 

16*8 

.... 

.... 

Ashe’s  Inlet 

0 00 

1 41 

.... 

.... 

120 

9 0 

10 

6-0 

15*0 

•• 

.... 

.... 

Stupart’s  Bay 

0-00 

3-70 

.... 

10*2 

11*9 

11*9 

11*3 

17*0 

.... 

Port  Burwell 

o-to 

0'99| 

5*50 

.... 

6*0 

3 0 

4 0 

S 

15*0 

* * 

* * * * 
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TABLE  XXXVIII. — Number  of  Days  in  which  Rain  fell  in  each  Month , and  in  the 
year  1886,  at  the  Stations  in  rl  able  XXXVI. 


January. 

February. 

A 

2 

<3 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

! November. 

December. 

-Jl 

Year. 

ONTARIO. 

Essex— 

Cottam 

8 

7 

14 

4 

6 

12 

7 

12 

11 

5 

6 

2 

94 

Maidstone 

4 

5 

3 

4 

9 

10 

5 

9 

10 

6 

6 

2 

73 

"Windsor 

6 

5 

10 

5 

8 

10 

5 

6 

11 

7 

9 

1 

83 

Wheatly 

.. 

2 

7 

8 

5 

7 

9 

5 

5 

3 

Kent— 

Blenheim 

8 

7 

7 

5 

5 

8 

6 

6 

9 

5 

8 

4 

78 

Chatham 

4 

4 

5 

4 

6 

6 

5 

4 

6 

5 

4 

1 

54 

Deal  town.. '.... 

8 

6 

11 

5 

9 

9 

6 

9 

11 

7 

10 

5 

96 

Ridgetown 

5 

3 

10 

4 

10 

15 

7 

11 

14 

7 

10 

2 

98 

Elgin— 

Aylmer 

4 

4 

9 

7 

5 

10 

6 

8 

10 

9 

5 

2 

79 

Cowal  

7 

8 

8 

7 

5 

8 

5 

9 

12 

7 

6 

2 

84 

Lyons 

3 

6 

7 

8 

5 

11 

6 

8 

11 

7 

5 

2 

79 

Port  Stanley 

5 

6 

8 

9 

11 

14 

13 

13 

16 

14 

9 

3 

121 

St.  Thomas 

5 

5 

9 

7 

7 

10 

6 

10 

.. 

.. 

Welland — 

Welland 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

4 

3 

9 

4 

3 

.. 

.. 

Niagara  Falls  S 

5 

7 

6 

7 

8 

8 

6 

6 

12 

10 

8 

4 

87 

JLambton — 

Birnam 

5 

5 

7 

5 

10 

9 

6 

6 

9 

9 

6 

1 

78 

Oil  Springs 

4 

6 

8 

7 

7 

9 

6 

9 

14 

6 

3 

2 

81 

Petrolea 

4 

5 

7 

4 

5 

6 

3 

4 

9 

5 

3 

2 

57 

Sarnia...., 

4 

5 

9 

6 

6 

6 

2 

7 

10 

5 

4 

2 

66 

Thedford 

5 

6 

7 

5 

8 

9 

8 

9 

12 

8 

5 

2 

84 

Watford 

2 

3 

5 

5 

4 

7 

6 

7 

11 

5 

2 

2 

59 

Wilsoncroft 

.. 

.. 

.. 

5 

7 

.. 

.. 

.. 

JIaldimand — 

Cayuga 

5 

& 

7 

6 

8 

8 

6 

7 

11 

8 

7 

2 

81 

Norfolk— 

Pert  Dover. 

9 

7 

10 

10 

9 

14 

9 

7 

12 

13 

8 

4 

112 

Simcoe 

5 

2 

7 

6 

6 

9 

6 

8 

9 

8 

4 

1 

71 

28 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  Rain  fell,  &c.,  1886, 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

ONTARIO— ( Continued). 

Huron — 

Carlow 

4 

4 

5 

.• 

.. 

.. 

.*  ; 

Egmondvllle 

•• 

7 

7 

6 

5 

13 

7 

•• 

.-. 

Goderich 

6 

5 

9 

6 

11 

12 

9 

10 

16 

12 

7 

3 

106 

Goderich,  L.  House 

4 

4 

6 

0 

4 

9 

7 

5 

10 

8 

5 

1 

63 

Sunshine 

4 

4 

7 

7 

11 

11 

7 

7 

12 

11 

5 

2 

88 

Zurich 

3 

6 

8 

5 

5 

11 

10 

6 

13 

12 

7 

3 

89 

Bruce — 

Lion’s  Head 

4 

4 

5 

3 

4 

5 

5 

10 

7 

2 

2 

Point  Clark 

1 

3 

3 

6 

6 

4 

4 

6 

9 

6 

5 

1 

54 

Saugeen  

5 

4 

6 

9 

6 

14 

9 

9 

16 

13 

8 

3 

102 

Wiarton 

3 

2 

3 

5 

4 

5 

3 

7 

11 

15 

2 

2 

62 

Lucknow 

4 

4 

3 

8 

8 

11 

10 

6 

6 

16 

7 

4 

86 

Grey — 

Bognoi’i 

5 

5 

5 

4 

4 

8 

6 

8 

13 

7 

7 

1 

73 

Durham  

4 

3 

5 

9 

7 

9 

9 

8 

11 

12 

5 

1 

83 

Egremont 

4 

3 

6 

7 

6 

10 

6 

8 

13 

11 

5 

1 

80 

Owen  Sound 

5 

2 

8 

5 

4 

8 

5 

6 

11 

10 

6 

1 

71 

Presqu’Isle.  

2 

3 

6 

9 

6 

10 

7 

8 

16 

13 

6 

3 

88 

Simcoe — 

Barrie  ....  

3 

3 

6 

6 

9 

9 

6 

7 

7 

8 

7 

2 

72 

Coldwater 

3 

2 

2 

6 

4 

10 

6 

4 

5 

8 

7 

3 

59 

Glencairn 

5 

5 

7 

7 

7 

9 

8 

6 

6 

8 

8 

0 

76 

Orillia 

3 

4 

5 

7 

9 

15 

10 

11 

18 

14 

9 

2 

107 

Middlesex— 

Ailsa  Craig 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

6 

7 

4 

4 

0 

43 

Delaware 

4 

5 

10 

8 

9 

12 

9 

12 

12 

6 

.. 

• ] 

Granton 

4 

4 

8 

9 

6 

12 

10 

10 

13 

10 

4 

2 

92 

London  

5 

4 

8 

4 

6 

10 

7 

4 

8 

7 

6 

2 

71 

Putnam 

4 

7 

7 

5 

6 

9 

.. 

.. 

Wilton  Grove 

5 

4 

5 

6 

7 

11 

7 

8 

11 

6 

4 

0 

74 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Bays  in  which  Rain  fell , &c.t  1886. 


II  * 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

u 

« 

a> 

>* 

ONTARIO— ( Continued ). 
Oxford — 

Otterville 

4 

5 

3 

6 

6 

11 

6 

5 

9 

9 

6 

1 

78 

Princeton ... 

3 

7 

6 

10 

5 

13 

5 

6 

14 

9 

7 

1 

86 

Woodstock 

5 

6 

8 

9 

6 

13 

7 

10 

14 

8 

7 

1 

93 

Ingersoll 

•• 

.. 

•• 

•• 

Brant— 

Brantford  ...*•• 

2 

5 

5 

7 

7 

8 

4 

6 

8 

8 

5 

1 

Parla 

4 

7 

10 

8 

8 

12 

7 

0 

13 

10 

7 

2 

9 

St.  George 

5 

7 

8 

10 

7 

12 

5 

5 

13 

11 

9 

2 

94 

Perth — 

Eirkton 

3 

5 

9 

7 

8 

11 

6 

15 

11 

6 

1 

Libtowel 

4 

5 

6 

9 

8 

9 

8 

9 

14 

12 

6 

3 

93 

Stratford 

4 

5 

8 

8 

8 

10 

9 

6 

8 

9 

4 

2 

81 

Wellington— 

Drayton 

3 

4 

3 

5 

2 

3 

5 

4 

10 

2 

6 

0 

47 

Fergus 

5 

6 

8 

11 

10 

13 

10 

9 

19 

13 

7 

4 

115 

Guelph 

3 

2 

6 

8 

7 

11 

6 

7 

13 

8 

4 

1 

76 

Elora 

Waterloo— 

5 

8 

5 

7 

6 

i 

12 

5 

8 

13 

7 

4 

5 

8 

Conestogo 

3 

3 

7 

9 

10 

12 

5 

10 

14 

8 

6 

2 

89 

Galt 

2 

4 

5 

5 

5 

8 

7 

5 

7 

7 

4 

1 

60 

Bufferin— 

Orangeville 

5 

4 

8 

7 

9 

10 

6 

6 

11 

10 

11 

1 

88 

Wentworth — 

Cope  town..... 

5 

6 

11 

9 

7 

9 

6 

6 

14 

10 

6 

1 

90 

Hamilton. ........... 

6 

5 

11 

2 

3 

5 

4 

3 

9 

6 

3 

1 

58 

Stoney  Creek... 

. 2 

10 

4 

9 

7 

9 

9 

7 

8 

10 

8 

10 

9S 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  rain  fell,  &c 1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

*4 

03 

© 

ONTARIO— ( Continued). 

5 J 

Halton— 

Georgetown 

0 

6 

9 

8 

10 

12 

12 

10 

17 

13 

7 

2 

112 

Renfrew— 

Clontarf 

4 

4 

5 

7 

8 

18 

14 

11 

14 

11 

5 

1 

102 

Northcote 

3 

5 

5 

4 

8 

11 

8 

8 

7 

4 

.. 

1 

.. 

Pembroke..... 

2 

3 

8 

4 

7 

9 

5 

7 

6 

8 

3 

0 

57 

Renfrew 

4 

5 

4 

6 

5 

11 

12 

8 

9 

7 

4 

0 

75 

Rockllffe 

3 

3 

3 

5 

2 

13 

9 

12 

9 

10 

4 

1 

74 

Lanark— 

Oliver’s  Ferry 

2 

3 

4 

3 

7 

11 

11 

3 

8 

6 

4 

2 

64 

Victoria— 

Bobcaygeon 

4 

3 

8 

6 

7 

11 

9 

6 

15 

12 

8 

3 

92 

Lindsay. 

3 

6 

6 

12 

10 

12 

11 

7 

15 

15 

7 

2 

105 

Minden 

JPeterborough— 

5 

5 

10 

9 

8 

7 

9 

13 

7 

1 

Burleigh 

3 

1 

3 

3 

3 

9 

4 

4 

8 

2 

4 

2 

46 

Ennismore 

4 

3 

6 

7 

7 

9 

11 

5 

18 

9 

10 

2 

91 

Lakefleld 

0 

0 

1 

7 

9 

11 

6 

15 

11 

6 

1 

Norwood 

6 

2 

5 

6 

7 

7 

10 

5 

10 

10 

3 

1 

71 

Peterborough 

2 

6 

8 

10 

10 

12 

9 

7 

15 

7 

4 

2 

92 

Ualiburton — 

Haliburton 

3 

3 

6 

6 

8 

14 

11 

8 

15 

11 

5 

3 

93 

Hastings— 

Bancroft  

3 

3 

5 

.. 

.. 

.. 

.. 

Belleville 

.. 

9 

7 

5 

1 

11 

7 

6 

2 

. . 

Deseronto 

4 

6 

7 

8 

8 

6 

6 

6 

11 

11 

6 

3 

82 

L’Amable 

2 

5 

7 

3 

5 

12 

10 

8 

13 

7 

5 

2 

79 

Sbannonville 

4 

4 

4 

5 

2 

6 

4 

3 

10 

3 

1 

2 

48 

Trenton 

Reel- 

5 

3 

5 

5 

4 

4 

5 

2 

5 

•• 

•• 

Credit 

•• 

6 

8 

6 

7 

4 

6 

13 

8 

3 

•• 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Bays  in  which  Bain  fell , <bc.t  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

>> 

a 

>s 

August. 

September. 

October. 

| November. 
1 

December. 

Year. 

«9 

O NTARIO— (Continued). 
Farry  Sound— 

Joly 

2 

2 

2 

4 

3 

15 

9 

13 

15 

6 

4 

0 

75 

Spruced  ale 

2 

3 

2 

2 

5 

11 

6 

9 

9 

8 

3 

2 

62 

Parry  Sound 

2 

1 

0 

5 

11 

9 

13 

10 

12 

11 

13 

9 

96 

Uplands 

•• 

14 

14 

17 

6 

5 

3 

York — 

Aurora 

3 

5 

8 

6 

7 

10 

10 

9 

17 

10 

5 

2 

92 

Georgina 

5 

7 

12 

8 

9 

12 

9 

11 

17 

14 

9 

2 

115 

Scarborough 

4 

6 

6 

9 

6 

11 

10 

9 

17 

14 

8 

3 

103 

Toronto.. 

8 

8 

7 

9 

8 

12 

10 

9 

17 

13 

8 

3 

112 

Sharon 

7 

10 

11 

8 

7 

17 

10 

8 

2 

- 

Ontario — 

Oshawa 

4 

4 

6 

3 

7 

9 

6 

7 

11 

9 

6 

2 

77 

Port  Perry 

3 

7 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

7 

3 

5 

•• 

Durham— 

Port  Hope 

3 

3 

5 

4 

4 

6 

6 

4 

9 

5 

3 

o 

54 

Lennox  & Addington — 

Denbigh 

2 

1 

7 

3 

3 

10 

7 

7 

9 

5 

4 

1 

59 

Harrowsmith.... 

4 

3 

4 

2 

5 

7 

7 

5 

8 

9 

6 

2 

62 

Frontenac — 

Kingston 

6 

5 

6 

10 

10 

9 

9 

4 

14 

11 

7 

4 

95 

Leeds  & Grenville — 

Prescott 

3 

4 

5 

5 

10 

12 

12 

5 

10 

9 

6 

2 

83 

Stormont — 

Cornwall 

5 

3 

5 

6 

9 

10 

9 

5 

9 

9 

3 

1 

74 

Carleton — 

Ottawa 

4 

2 

3 

6 

12 

15 

17 

11 

17 

11 

4 

1 

103 

Fitzroy  Harbor 

3 

- 

3 

2 

4 

4 

7 

5 

4 

3 

4 

1 

•• 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  Bain  fell,  <kc.,  1886. 


' 1 

January.i 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

£ 

a 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

ONTARIO— {Continued). 

. Muskoka — 

A xe  Lake 

2 

2 

2 

4 

5 

11 

5 

8 

11 

9 

2 

0 

Bala 

4 

4 

6 

10 

14 

17 

13 

12 

18 

15 

9 

4 

Beatrice 

2 

5 

5 

5 

7 

18 

11 

8 

13 

19 

6 

3 

Bracebridge  

3 

3 

0 

Gravenhurst 

3 

4 

6 

5 

9 

12 

7 

8 

14 

12 

9 

2 

Charlinch 

3 

3 

8 

0 

10 

14 

11 

9 

15 

12 

9 

2 

Algoma— 

Port  Arthur 

0 

I 

0 

7 

11 

11 

15 

10 

16 

10 

2 

0 

Savanne 

0 

1 

0 

7 

6 

9 

10 

5 

14 

9 

1 

1 

Keewatin 

0 

8 

. . 

6 

. . 

.. 

Rat  Portage 

0 

0 

1 

6 

4 

3 

5 

4 

4 

2 

1 

0 

Hawk  Lake 

0 

0 

0 

. . 

14 

8 

. 

. . 

Barclay 

.. 

.. 

1 

8 

9 

9 

6 

3 

8 

4 

. . 

Tach6 ......... .............. 

.. 

0 

6 

2 

10 

2 

3 

5 

. . 

.. 

Dexter 

0 

0 

0 

3 

9 

15 

10 

8 

14 

r • 

.. 

Finmark . 

0 

0 

0 

5 

3 

5 

7 

2 

0 

1 

0 

0 

Fort  William .*. 

0 

0 

5 

1 

9 

6 

. . 

3 

. . 

. . 

Kaministiquia  

.. 

0 

5 

.. 

6 

5 

5 

0 

.. 

Eagle  River 

0 

0 

1 

4 

1 

4 

4 

4 

.. 

Chapleau 

.. 

10 

3 

2 

0 

Nepigon 

7 

7 

3 

0 

Cartier 

8 

7 

6 

2 

1 

Heron  Bay 

.. 

. . 

7 

3 

l 

Schreiber 

13 

Sudbury  

7 

6 

4 

White  River 

11 

5 

2 

0 

Mean  for  Ontario 

3-7 

41 

5-5 

6*1 

7-0 

9-8 

7*4 

68 

11-3 

8*5 

54 

1-9 

61 

126 

102 

91 

102 


23 


77'5 


Year. 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  Bain  fell,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

I.  Year' 

QUEBEC. 

Huntingdon 

4 

3 

3 

4 

8 

9 

10 

8 

9 

8 

5 

2 

73 

Montreal 

4 

6 

5 

9 

18 

15 

13 

16 

14 

10 

9 

3 

122' 

Brome 

6 

5 

3 

8 

16 

16 

16 

11 

18 

11 

10 

2 

122 

Bird  Rock , 

9 

5 

2 

3 

15 

13 

13 

13 

12 

15 

14 

8 

122 

Danville 

3 

5 

0 

6 

10 

7 

11 

6 

12 

4 

5 

1 

70 

Quebec 

5 

3 

2 

6 

21 

15 

17 

14 

18 

9 

11 

2 

123 

Father  Point 

4 

2 

1 

4 

19 

17 

16 

12 

15 

6 

9 

2 

107 

Cranbourne 

4 

2 

1 

4 

17 

16 

17 

13 

15 

8 

8 

1 

106 

Chicoutimi 

5 

2 

1 

7 

14 

14 

19 

13 

14 

8 

8 

0 

105 

Richmond 

5 

4 

2 

6 

15 

14 

16 

10 

13 

8 

12 

2 

107 

Anticosti,  S.  W.  P 

1 

2 

0 

2 

9 

11 

9 

6 

9 

4 

2 

3 

58 

Point  des  Monts 

3 

2 

2 

0 

9 

7 

12 

12 

7 

2 

1 

0 

57 

Cape  Chatte 

.. 

11 

9 

6 

9 

8 

0 

2 

0 

.. 

Cape  Magdalen 

1 

1 

0 

1 

11 

9 

13 

7 

14 

1 

3 

0 

61 

Bicquet 

6 

7 

7 

6 

6 

3 

3 

Cape  Norman 

6 

5 

3 

7 

6 

14 

20 

12 

17 

7 

7 

7 

ill 

St.  Francis 

1 

0 

2 

1 

8 

7 

13 

7 

12 

9 

5 

1 

66 

Point  Platon.... 

16 

10 

13 

10 

15 

8 

Heath  Point 

8 

5 

4 

1 

10 

7 

11 

10 

7 

5 

8 

3 

79 

Quyon  

5 

3 

7 

9 

12 

17 

16 

11 

11 

.. 

Anticosti,  W.  P 

2 

3 

0 

0 

13 

11 

10 

10 

1.4 

1 

2 

0 

•• 

Mean  for  Quebec 

4-2 

3-2 

2 1 

4-3 

126 

11-7 

13-2 

10-3 

12-4 

6’3 

6-5 

20 

88-8 

NEW  BRUNSWICK. 

St.  John. 

15 

6 

6 

11 

15 

10 

14 

13 

15 

10 

15 

11 

141 

Chatham 

4 

4 

3 

4 

14 

11 

16 

15 

15 

7 

12 

3 

108 

Fredericton- 

5 

5 

3 

2 

14 

8 

14 

14 

14 

9 

13 

5 

106- 

Dorchester 

10 

5 

3 

1 

14 

3 

16 

12 

14 

6 

9 

8 

101 

Dalhousie 

2 

2 

1 

1 

15 

11 

11 

14 

16 

3 

9 

3 

88 

St.  Andrews 

11 

5 

4 

5 

10 

8 

8 

11 

9 

10 

14 

8 

103 

Point  Lepreaux... 

10 

5 

3 

2 

14 

5 

5 

10 

13 

10 

13 

9 

99 

Bathurst 

4 

4 

1 

0 

12 

8 

15 

9 

8 

4 

9 

3 
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TABLE  XXXYIH. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  Bain  fell,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

u- 

<8 

<D 

>< 

HEW  BRUNS WICK-( Con). 
Grand Manan 

14 

7 

5 

4 

12 

9 

10 

11 

16 

11 

17 

11 

127 

Parker’s  Ridge 

.. 

8 

11 

8 

6 

3 

4 

4 

.. 

Woodstock 

.. 

12 

3 

.. 

Grand  Falls 

•• 

•• 

•• 

3 

7 

1 

•• 

Mean  for  New  Brunswick. . 

8*3 

4-8 

3 2 

33 

13-3 

8*1 

120 

11-7 

12-6 

6 9 

11*2 

5-7 

101-1 

NOVA  SCOTIA. 
Halifax 

17 

8 

7 

7 

16 

13 

15 

17 

14 

10 

16 

13 

153 

Truro 

15 

5 

7 

9 

16 

11 

16 

12 

13 

10 

11 

12 

137 

Beaver  Bank 

- 

— 

3 

3 

10 

6 

9 

9 

- 

2 

5 

6 

... 

Sydney 

14 

5 

4 

6 

14 

14 

11 

11 

13 

10 

14 

11 

127 

Cow  Bay , 

13 

3 

3 

3 

11 

5 

8 

9 

8 

2 

7 

6 

78 

Yarmouth 

16 

7 

6 

7 

15 

9 

14 

13 

19 

10 

17 

14 

147 

Pictou.....  

9 

4 

6 

4 

6 

4 

10 

10 

9 

5 

7 

7 

81 

Sable  Island.... 

9 

3 

5 

6 

10 

11 

11 

7 

11 

10 

13 

9 

105 

White  Head 

5 

1 

3 

1 

5 

3 

5 

9 

4 

4 

8 

4 

52 

Mean  for  Nova  Scotia ,. 

12*3 

45 

5-0 

_5-i 

_11*4_ 

8-4 

11  0 

10-8 

11-4 

7-0 

11-0 

8-9 

106-8 

P.  E.  ISLAND. 
Charlottetown 

12 

6 

4 

5 

17 

10 

Kilmahumaig 

10 

6 

9 

11 

21 

13 

18 

18 

13 

16 

16 

7 

158 

Mean  for  P.  E.  Island 

11-0 

60 

6-5 

8-0 

19-0 

11  5 

18-0 

18-0 

13-0 

16-0 

160 

7-0 

1500 

BRITISH  COLUMBIA. 
Victoria 

8 

13 

11 

10 

6 

6 

5 

4 

7 

15 

12 

25 

122 

Port  Moody 

16 

20 

28 

.. 

Quamichan 

8 

10 

3 

6 

6 

6 

9 

4 

4 

5 

7 

16 

84; 

Fort  Simpson 

21 

8 

17 

18 

21 

21 

18 

.. 

Douglas  Lake 

0 

2 

0 

2 

1 

6 

3 

3 

4 

4 

.. 

Langley 

8 

18 

9 

8 

11 

8 

7 

5 

6 

11 

13 

13 

117 

Clinton 

0 

1 

0 

2 

2 

5 

3 

3 

4 

3 

— 

0 

Nicola  Lake 

1 

4 

4 

8 

8 

10 

9 

7 

9 

7 

2 

7 

•• 

Mean  for  British  Columbia. 

11*2 

8-0 

4*5 

6-0 

5*7 

8*8 

6*3 

6*1 

7*4 

10*2 

12*5 

153 

950 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued). — Number  of  days  in  which  Rain  fell,  &c.,  1886. 


£ 

5 

3 

a 

CCS 

t-J 

February. 

March. 

April. 

May. 

! 

June. 

July. 

August. 



September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA. 

Winnipeg, 

0 

0 

1 

12 

15 

12 

13 

10 

13 

7 

1 

1 

85 

Stony  Mountain 

0 

0 

0 

10 

10 

6 

9 

8 

7 

5 

0 

1 

5d 

Minnedosa 

0 

0 

0 

7 

13 

15 

12 

11 

9 

6 

0 

1 

74 

St.  Boniface 

0 

0 

1 

9 

9 

Clandeboye 

0 

1 

1 

12 

11 

11 

11 

10 

13 

10 

1 

2 

83 

Arnaud 

0 

0 

0 

8 

9 

12 

8 

9 

7 

8 

0 

0 

61 

Foxton 

0 

1 

0 

9 

7 

8 

4 

7 

7 

3 

0 

1 

47 

Selkirk 

0 

0 

0 

3 

5 

4 

0 

6 

8 

Selkirk  East 

0 

0 

0 

9 

17 

13 

10 

8 

14 

7 

1 

3 

Morris 

0 

0 

0 

5 

2 

3 

3 

5 

3 

4 

0 

0 

25 

Morris  (2) 

0 

0 

0 

9 

9 

11 

9 

9 

3 

0 

0 

.. 

St.  Anne 

8 

9 

8 

Oak  Bank 

0 

0 

1 

9 

10 

6 

9 

9 

13 

5 

0 

0 

62 

Gretna 

0 

0 

0 

6 

5 

9 

10 

2 

4 

5 

0 

0 

41 

Dominion  City 

0 

0 

0 

11 

10 

8 

7 

10 

7 

6 

0 

0 

59 

Stuartburn 

0 

0 

0 

10 

9 

7 

10 

9 

8 

8 

0 

0 

61 

Eden 

0 

0 

0 

6 

7 

11 

8 

9 

6 

6 

0 

0 

53 

Florenta 

0 

0 

0 

4 

8 

5 

8 

2 

9 

Morden 

0 

1 

1 

.. 

Clarkleigh .. 

0 

0 

0 

11 

12 

11 

10 

6 

11 

5 

1 

1 

68 

Meadow  Lea. 

0 

0 

0 

14 

15 

5 

8 

10 

14 

8 

0 

0 

74 

Burnside,  C.  P.  R 

a 

0 

o 

8 

8 

11 

0 

7 

8 

5 

o 

o 

48 

St.  Laurent 

0 

0 

0 

8 

5 

2 

7 

2 

3 

4 

0 

0 

26 

Douglas 

0 

0 

0 

7 

6 

6 

11 

4 

. . 

Treherne 

0 

0 

0 

11 

9 

10 

11 

9 

11 

5 

1 

0 

67 

Oakland 

0 

1 

0 

8 

7 

8 

7 

. . 

. . 

Swan  Lake 

0 

0 

0 

7 

8 

10 

6 

6 

8 

Ruttanville 

0 

1 

0 

5 

4 

7 

5 

6 

4 

3 

0 

0 

35 

Clearwater 

0 

0 

0 

5 

6 

4 

2 

2 

1 

Otenaw 

0 

0 

0 

5 

5 

l 

0 

6 

6 

2 

2 

0 

0 

32 

Cartwright 

6 

0 

0 

10 

11 

15 

8 

8 

10 

6 

0 

0 

68 

Moropano 

0 

1 

0 

4 

8 

6 

5 

3 

3 

0 

0 

.. 

Hillview 

0 

0 

0 

5 

4 

4 

11 

5 

3 

3 

0 

0 

29 

29 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued). — Number  of  days  in  which  Rain  fell,  &c .,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

| August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA— (Con.) 
Brandon 

0 

0 

0 

6 

4 

2 

4 

1 

Rapid  City... 

0 

1 

0 

11 

12 

12 

12 

8 

6 

5 

1 

0 

68 

Souris 

0 

0 

0 

7 

8 

11 

9 

9 

9 

6 

1 

.. 

.. 

St.  Albans 

0 

1 

0 

8 

8 

12 

10 

11 

9 

6 

2 

1 

68 

Elm  Valley 

0 

0 

0 

4 

7 

6 

3 

5 

6 

0 

1 

Bradwardine 

0 

0 

0 

9 

9 

6 

7 

4 

6 

4 

0 

0 

45 

Elkhorn 

0 

0 

0 

8 

10 

12 

8 

9 

6 

0 

1 

Sourlsford 

0 

2 

0 

7 

9 

7 

8 

4 

0 

0 

.. 

Shell  River 

0 

1 

0 

6 

8 

7 

9 

9 

9 

5 

1 

2 

56 

Oak  Lake 

0 

0 

0 

4 

2 

8 

5 

3 

0 

3 

0 

1 

21 

Oak  River 

• • 

5 

6 

4 

2 

Strathclair 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

4 

2 

3 

2 

0 

0 

16 

Asessipp 

0 

1 

0 

4 

9 

5 

6 

8 

11 

6 

0 

1 

49 

Shellmouth  

0 

0 

0 

8 

6 

4 

6 

2 

3 

4 

0 

0 

28 

Rossburn 

0 

1 

0 

5 

6 

4 

8 

0 

0 

0 

De  Clare ... 

0 

0 

0 

5 

4 

5 

4 

4 

2 

3 

0 

0 

27 

Glendinning 

0 

0 

0 

6 

5 

4 

6 

6 

8 

0 

0 

Ninette 

0 

1 

0 

9 

11 

11 

6 

7 

7 

_. 

0 

0 

.. 

Napinka. 

0 

3 

0 

6 

7 

7 

8 

6 

6 

4 

0 

0 

46 

Desford 

0 

1 

0 

7 

10 

10 

7 

6 

4 

3 

0 

0 

43 

Hartney 

0 

1 

0 

11 

14 

16 

12 

7 

6 

6 

0 

0 

72 

"Wakopa 

0 

1 

0 

10 

8 

13 

6 

4 

6 

3 

0 

0 

50 

Smith’s  Hill 

0 

1 

0 

5 

3 

6 

.. 

.. 

Treherne  (2) 

0 

0 

0 

8 

10 

14 

2 

1 

.. 

Riding  Mountain 

0 

1 

0 

9 

5 

5 

6 

6 

•• 

Craigilea 

• • 

• • 

5 

0 

0 

Lucas 

0 

0 

0 

4 

6 

3 

2 

6 

.. 

St.  Frangois... 

6 

6 

7 

.. 

0 

0 

• • 

Beausejour,  C.  P.  R 

0 

0 

0 

6 

6 

5 

4 

5 

6 

2 

0 

1 

35 

Bagot,  C.  P.  R 

0 

7 

6 

6 

0 

4 

4 

0 

0 

Sewell,  C.  P.  R 

1 

5 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

Austin,  C.  P.  R 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

5 

4 

0 

0 

16 

High  Bluff,  C.  P.  R 

0 

0 

0 

7 

8 

7 

8 

6 

.. 

.. 

Oak  Lake,  C.  P.  R 

0 

0 

. 0 

4 

2 

3 

5 

3 

0 

3 

0 

0 

20 
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TABLE  XXXVIII. — (Continued). — Number  of  days  in  whirh  Rain  fell,  &c.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

MANITOBA— (Con.) 

Alexander,  C.P.R 

4 

6 

4 

2 

2 

Griswold 

0 

1 

0 

5 

11 

11 

11 

5 

3 

5 

0 

1 

53 

Griswold,  C.P.R 

0 

0 

0 

7 

6 

9 

9 

5 

2 

3 

0 

0 

41 

Gladstone 

0 

7 

8 

6 

8 

0 

2 

Portage  la  Prairie 

0 

1 

0 

11 

8 

13 

7 

8 

8 

7 

0 

0 

63 

Ossawa.... 

0 

0 

0 

9 

7 

11 

9 

7 

8 

6 

0 

2 

59 

Turtle  Mountain 

0 

1 

0 

6 

8 

10 

7 

5 

6 

5 

0 

0 

48 

Shoal  Lake 

0 

1 

0 

5 

0 

9 

6 

4 

Fort  Ellice 

0 

2 

0 

5 

6 

4 

5 

4 

1 

3 

0 

0 

30 

Rosser,  C.P.R 

0 

0 

0 

7 

5 

8 

5 

4 

6 

5 

0 

0 

40 

Lintrathen 

0 

0 

0 

3 

5 

7 

6 

6 

2 

0 

0 

Shadeland 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

Fairford  Mission 

6 

6 

9 

8 

7 

Chater,  C.P.R 

0 

0 

0 

6 

4 

7 

7 

7 

3 

3 

0 

0 

37 

Cadurcis 

0 

0 

0 

6 

i 

5 

2 

.. 

Swampy  Island 

.. 

5 

1 

0 

Monmouth,  C.P.R 

10 

9 

8 

4 

4 

8 

4 

0 

0 

Mean  for  Manitoba 

0-0 

0-4 

0T 

6-7 

7-1 

7-6 

7-0 

56 

e-2 

4’7 

0-2 

0-4 

46-0 

N.  W.  TERRITORY. 

Qu’Appelle 

0 

1 

0 

5 

11 

9 

10 

8 

5 

4 

0 

1 

54 

Medicine  Hat 

0 

0 

0 

5 

3 

9 

6 

1 

3 

3 

1 

0 

31 

Edmonton 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

4 

6 

0 

0 

0 

15 

Regina 

0 

2 

1 

4 

♦7 

1 

3 

2 

5 

0 

0 

1 

2i 

Grenfell 

0 

2 

0 

4 

6 

7 

9 

5 

3 

3 

0 

1 

40 

Chaplin 

0 

7 

4 

5 

5 

3 

6 

1 

1 

1 

Calgary  

0 

1 

2 

1 

5 

7 

3 

0 

10 

2 

0 

0 

31 

Kilnap 

9 

7 

1 Q 

A 

Lesser  Slave  Lake 

0 

5 

0 

6 

# 

0 

lo 

0 

Maple  Creek 

0 

0 

0 

4 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

1 

1 

30 

Gleichan 

0 

1 

0 

1 

6 

10 

4 

0 

3 

1 

Balgonie 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

15 

Fort  Chipewyan  

0 

0 

1 

2 

4 

8 

11  1 

11 

13 

1 

1 

0 
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TABLE  XXXYIII. — (Concludod). — Number  of  days  in  which  Rain  fell,  &c ..  1886. 


| January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

| September. 

October. 

November. 

December. 

u 

ei 

N.  W.Territory— ( Con.) 

Indian  Head 

0 

0 

0 

3 

7 

8 

9 

2 

4 

0 

0 

0 

33 

Pheasant  Forks. 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

3 

1 

4 

0 

1 0 

0 

13 

Prince  Albert 

0 

0 

0 

1 

7 

6 

9 

8 

11 

1 

0 

0 

43 

7 

5 

3 

5 

1 

o 

0 

Lethbridge 

11 

8 

2 

0 

3 

0 

0 

. . 

Poplar  River 

7 

8 

9 

7 

Swift  Current 

0 

1 

1 

2 

4 

5 

5 

3 

3 

2 

3 

0 

29 

Moosomin 

0 

5 

2 

7 

4 

5 

4 

0 

0 

Fleming 

0 

0 

0 

5 

5 

7 

4 

4 

4 

5 

0 

0 

34 

Pasqua 

0 

0 

0 

3 

5 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

Mean  for  N.  W.  T 

o-o 

0-8 

02 

35 

52 

6 0 

5*7 

8*5 

5-8 

2-2 

0-4 

0*3  1 

&3-6 

NEWFOUNDLAND. 

St.  John 

15 

10 

11 

13 

11 

15 

16 

14 

12 

9 

15 

13 

154 

Belle  Isle 

9 

4 

6 

9 

10 

14 

18 

5 

10 

6 

0 

5 

96 

Point  Rich 

8 

6 

11 

4 

2 

9 

12 

4 

12 

7 

7 

6 

88 

Mean  for  Newfoundland 

10-7 

6-7 

93 

8-7 

7 7 

12-7 

15  3 

7-7 

10-7 

7-3 

7-3 

8 0 

112*1 

HUDSON’S  BAY. 

Fort  Churchill 

0 

0 

0 

4 

2 

8 

19 

16 

7 

2 

0 

0 

58 

Port  Laperrlere. 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

12 

10 

*• 

Port  de  Boucherville 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

14 

11 

•• 

Ashe’s  Inlet...... 

0 

0 

0 

0 

8 

4 

6 

14 

1 •• 

•• 

Stupart’s  Bay 

0 

0 

0 

1 

11 

14 

15 

19 

Port  Bur  well 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

9 

9 

10 

• • 
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TABLE  XXXIX. — Quarterly  number  of  days  of  Bain  with  the  number  of  days  of  Snow, 

during  the  year  1886. 


1 Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

| January. 

NUI 

>> 

h 

Oj 

3 

u 

£> 

© 

IBE1 

A 

© 

c3 

S 

a of 

'u 

ft 

<5 

DA’ 

c3 

2 

rs  0 

h 

© 

& 

o 

"© 

O 

*=9 

November.  & 

! r/ 

December.  ^ 

Year. 

1 

ONTARIO. 

Essex — 

Cottam 

29 

22 

30 

13 

94 

11 

7 

3 

3 

1 

4 

12 

41 

12 

23 

24 

14 

73 

2 

1 

5 

• l 

Windsor 

21 

23 

22 

17 

83 

12 

7 

6 

3 

0 

3 

8 

39 

Wheatly. 

17 

21 

13 

2 

0 

3 

10 

Kent — 

Blenheim...,  

22 

18 

21 

17 

78 

11 

12 

7 

3 

1 

3 

6 

43 

Chatham 

13 

16 

15 

10 

54 

8 

7 

4 

2 

0 

5 

11 

37 

Dealtown 

25 

23 

26 

22 

96 

10 

8 

5 

3 

0 

4 

10 

40 

Ridgetown 

18 

29 

32 

19 

98 

11 

8 

6 

3 

0 

6 

11 

45 

Elgin — 

Aylmer 

17 

22 

24 

16 

79 

7 

4 

4 

2 

0 

2 

9 

28 

Cowal 

23 

20 

26 

15 

84 

9 

6 

5 

2 

0 

6 

s 

35 

Lyons 

16 

24 

25 

14 

79 

8 

7 

6 

1 

0 

5 

14 

41 

Port  Stanley 

19 

34 

42 

26 

121 

19 

14 

11 

5 

1 

10 

17 

77 

St.  Thomas 

19 

24 

15 

10 

6 

3 

Welland — 

Welland 

9 

14 

16 

6 

4 

2 

1 

0 

4 

12 

29 

Niagara  Falls  S 

18 

23 

24 

22 

87 

8 

8 

7 

3 

0 

5 

3 

34 

Lambton — 

Birnam 

17 

24  . 

21 

17 

78 

18 

11 

12 

5 

0 

9 

14 

69 

Oil  Springs 

18 

23 

29 

11 

81 

11 

6 

3 

2 

1 

L 

4 

8 

35 

Petrolia 

16 

15 

16 

10 

57 

8 

5 

2 

4 

0 

3 

6 

28 

Sarnia 

18 

18 

19 

11 

66 

6 

3 

2 

1 

0 

4 

8 

24 

Thedford 

18 

22 

29 

15 

84 

12 

5 

4 

3 

1 

7 

15 

47 

Watford  

10 

16 

24 

9 

59 

Wilsoncroft  

Haldimand — 

Cayuga 

18 

22 

24 

17 

81 

Norfolk — 

Port  Dover 

26 

as 

28 

25 

112 

20 

14 

1 • 

3 

1 

11 

16 

75 

Simcoe 

14 

21 

23 

13 

71 

7 

6 

4 

3 

0 

3 

8 

31 

Total  Precipitation. 
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TABLE  XXXIX. — (Continued). — Quarterly  Number  of  Days  of  Rain , &c .,  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

3 

February.  d 

& 

March.  § 

! ApriI-  l s 

DA" 

>> 

eS 

October.  ! m 

o 

November.  K 

December.  ^ 

Year. 

ONTARIO-(  Con.) 

Huron— 

Carlow 

13 

.5 

7 

6 

Egmondville 

24 

Goderich 

20 

29 

35 

22 

106 

20 

14 

10 

4 

2 

12 

13 

75 

Goderich  L.  House. . 

14 

13 

22 

14 

63 

18 

15 

10 

6 

0 

6 

9 

64 

Sunshine 

15 

29 

26 

18 

88 

16 

15 

10 

3 

0 

9 

12 

65 

Zurich 

17 

21 

29 

22 

89 

13 

6 

6 

3 

0 

6 

14 

47 

Bruce — 

Lion’s  Head 

12 

20 

11 

Point  Clark 

7 

16 

19 

12 

54 

8 

12 

8 

1 

0 

3 

9 

41 

Saugeen 

15 

29 

34 

24 

102 

19 

12 

9 

5 

2 

12 

17 

76 

Wiarton. 

8 

14 

21 

19 

62 

9 

7 

4 

3 

0 

4 

12 

39 

Lucknow 

11 

27 

22 

26 

86 

16 

17 

10 

4 

0 

8 

16 

71 

Grey— 

Bognor. 

15 

16 

27 

15 

73 

11 

12 

4 

2 

0 

6 

8 

43 

Durham 

12 

25 

28 

18 

83 

14 

15 

10 

2 

2 

12 

15 

70 

Egremont 

13 

23 

27 

17 

80 

11 

13 

10 

2 

1 

10 

11 

58 

Owen  Sound 

15 

17 

22 

17 

71 

13 

12 

7 

2 

1 

6 

9 

50 

Presque  Isle 

11 

25 

30 

22 

88 

10 

7 

8 

1 

1 

5 

13 

45 

Simcoe — 

Barrie 

12 

23 

20 

17 

72 

13 

10 

9 

4 

3 

11 

7 

57 

Coldwater 

7 

20 

14 

18 

59 

8 

6 

7 

1 

1 

6 

9 

38 

Glencairn. ...  

17 

23 

20 

16 

76 

12 

6 

2 

1 

2 

2 

13 

38 

Orillia 

12 

31 

39 

25 

107 

16 

10 

12 

3 

2 

14 

11 

68 

Middlesex — 

Ailsa  Craig  

6 

13 

16 

8 

43 

4 

6 

3 

2 

0 

3 

8 

26 

T)fil  awarfi . . t T T . . IM 

19 

29 

33 

13 

7 

4 

2 

Granton 

16 

27 

33 

16 

1 92 

17 

13 

7 

3 

2 

10 

14 

66 

London 

17 

20 

19 

15 

71 

14 

8 

5 

3 

0 

7 

13 

50 

Pnt.ii  am , , _ , 

18 

20 

15 

7 

8 

2 

Wilton  Grove 

14 

24 

26 

10 

74 

11 

7 

4 

1 

0 

3 

15 

41 
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TABLE  XXXIX. — (Continued). — Quarterly  number  of  days  of  Bain,  &c,,  1886; 


NUMBER  OF  DAYS  OF  SNOW. 

a 

• 

Winter. 

Spring. 

Summer, 

Autumn. 

Year. 

January. 

February. 

1 

March. 

April. 

May. 

j October. 

November. 

December. 

Year. 

Total  Precipitatio 

Oxford— 

Otterville 

17 

23 

20 

16 

76 

6 

6 

5 

2 

0 

4 

9 

32 

Princeton 

16 

28 

25 

17 

86 

15 

6 

6 

2 

1 

4 

10 

44 

-Woodstock 

18 

28 

31 

16 

93 

17 

9 

10 

3 

0 

10 

14 

63 

Brant — 

Brantford 

12 

22 

17 

14 

65 

6 

6 

5 

2 

.. 

0 

4 

5 

28 

Paris 

21 

28 

26 

19 

94 

9 

5 

5 

1 

0 

7 

6 

83 

• • 

St.  George 

20 

29 

23 

22 

94 

16 

11 

8 

3 

0 

4 

12 

54 

•• 

Perth — 

Kirkton 

17 

26 

18 

15 

11 

9 

3 

2 

6 

6 

52 

Listowel . 

15 

26 

31 

21 

93 

15 

12 

8 

3 

2 

7 

11 

58 

Stratford 

17 

26 

23 

15 

81 

14 

13 

10 

3 

0 

6 

12 

58 

Wellington— 

Drayton 

10 

10 

19 

8 

47 

9 

7 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

40 

Fergus 

19 

34 

38 

24 

115 

15 

14 

9 

4 

3 

9 

13 

67 

Guelph 

11 

26 

26 

13 

76 

12 

12 

6 

4 

0 

10 

13 

57 

Elora 

13 

25 

26 

16 

JO 

6 

8 

7 

3 

1 

2 

8 

35 

Waterloo — 

Conestogo 

13 

31 

29 

16 

89 

15 

14 

11 

3 

1 

4 

9 

8 

65 

Galt 

11 

18 

19 

12 

60 

7 

6 

5 

3 

0 

5 

8 

34 

Dufferin — 

Orangeville 

17 

26 

23 

22 

88 

5 

9 

8 

2 

2 

8 

8 

42 

•• 

Wentworth— 

Copetown 

22 

25 

26 

17 

90 

8 

9 

1 

2 

.. 

0 

6 

10 

36 

Hamilton 

22 

10 

16 

10 

68 

11 

5 

3 

2 

1 

3 

5 

30 

Stoney  Creek 

16 

25 

24 

28 

93 

7 

6 

3 

1 

0 

6 

11 

34 
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TABLE  XXXIX. — (Continued). — Quarterly  Number  of  Bays  of  Rain , <&?.,  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

October. 

! 1 

November. 

December. 

Year. 

Halton— 

Georgetown 

21 

30 

39 

22 

112 

19 

15 

12 

11 

2 

12 

17 

88 

Renfrew— 

Clontarf 

13 

33 

39 

17 

102 

17 

10 

14 

4 

1 

0 

14 

6 

66 

Northcote 

13 

28 

23 

.. 

9 

6 

9 

1 

0 

.. 

7 

Pembroke 

8 

20 

18 

11 

57 

8 

7 

6 

2 

0 

6 

4 

32 

Renfrew 

13 

22 

29 

11 

75 

7 

7 

6 

3 

1 

0 

4 

7 

35 

Rockliffe 

9 

20 

30 

15 

74 

17 

13 

13 

2 

8 

8 

15 

71 

Lanark — 

Oliver’s  Ferry 

9 

21 

22 

12 

64 

5 

0 

5 

3 

0 

5 

4 

21 

Victoria — 

Bobcaygeon 

15 

24 

30 

23 

92 

13 

3 

7 

3 

0 

7 

11 

44 

Lindsay  

14 

34 

33 

24 

106 

13 

14 

7 

4 

2 

7 

9 

56 

Minden . . ... 

24 

.24 

21 

•• 

7 

1 

0 

9 

12 

Peterborough — 

Burleigh 

7 

15 

16 

8 

46 

10 

5 

7 

1 

2 

6 

4 

34 

Ennismore 

13 

23 

84 

21 

91 

18 

9 

5 

3 

1 

6 

9 

46 

Lakefleld 

1 

27 

18 

10 

7 

6 

2 

2 

6 

6 

39 

Norwood 

12 

20 

25 

14 

71 

8 

6 

4 

2 

1 

7 

6 

34 

Peterborough 

16 

32 

31 

13 

92 

14 

10 

8 

3 

1 

5 

7 

48 

Haliburton — 

Haliburton 

12 

28 

34 

19 

93 

11 

13 

8 

2 

3 

12 

13 

62 

Hastings— 

Bancroft 

11 

9 

8 

13 

Belleville 

17 

15 

Deseronto 

17 

22 

23 

20 

82 

11 

8 

5 

3 

0 

8 

10 

45 

L’Amable 

14 

20 

31 

14 

79 

11 

12 

7 

3 

0 

8 

7 

48 

Shannonville ........ 

12 

13 

17 

6 

48 

7 

7 

4 

4 

0 

3 

2 

27 

Trenton  

13 

13 

12 

11 

8 

6 

2 

Peel — 

Credit 

21 

23 

• 

NUMBER  OF  D/vYS  OF  SNOW. 


Total  Precipitation. 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarterly  number  of  Days  of  Rain , &c .,  1886. 


Winter. 



Spring. 

Summer. 

a 

a 

3 

3 

u 

a 

<v 

K* 

January. 

nu: 

£ 

* 

e3 

3 

£ 

P 

March.  1 g 

R OE 

'u 

ft 

1 DA 

£ 

c3 

a 

YS  ( 
<4 

O) 

o 

o 

O 

)F  S 

03 

a 

a> 

& 

& 

NOW 

u 

at 

a 

o> 

o 

03 

P 

r# 

03 

V 

{H 

0 NT  ARIO— ( Continued). 

Parry  Sound— 

Joly 

6 

22 

37 

10 

75 

11 

6 

9 

1 

3 

12 

9 

51 

.. 

Sprucedale 

7 

18 

24 

13 

62 

7 

3 

6 

1 

0 

5 

5 

26 

•• 

Parry  Sound 

3 

25 

36 

33 

96 

17 

15 

16 

0 

0 

11 

10 

69 

Uplands 

45 

14 

1 

3 

9 

York— 

Aurora 

16 

23 

36 

17 

92 

11 

7 

5 

1 

2 

4 

8 

38 

.. 

Georgina 

24 

29 

37 

25 

115 

13 

11 

8 

3 

1 

13 

18 

67 

.. 

Scarborough 

16 

26 

36 

25 

103 

16 

9 

6 

2 

0 

9 

10 

52 

Toronto 

23 

29 

36 

24 

112 

16 

13 

8 

4 

2 

10 

13 

66 

Sharon 

28 

32 

20 

2 

3 

5 

14 

•• 

Ontario — 

• 

Oshawa 

14 

22 

24 

17 

77 

6 

8 

4 

3 

0 

3 

6 

30 

.. 

Port  Perry 

14 

13 

16 

15 

58 

Durham, — 

Port  Hope 

11 

14 

19 

10 

54 

6 

6 

4 

2 

0 

5 

9 

SI 

Lennox  & Addington— 

Denbigh 

10 

16 

23 

10 

59 

10 

6 

6 

2 

1 

4 

6 

35 

Harrowsmith 

11 

14 

20 

17 

62 

10 

11 

6 

o 

0 

7 

4 

40 

Frontenac— 

Kingston 

17 

29 

27 

22 

95 

21 

12 

13 

4 

0 

11 

14 

75 

Leeds  & Grenville — 

Prescott 

12 

27 

27 

17 

83 

15 

12 

13 

3 

0 

11 

8 

62 

•• 

Stormont — 

Cornwall 

13 

25 

23 

13 

74 

7 

10 

9 

2 

0 

7 

9 

44 

Carleton — 

Ottawa 

9 

33 

45 

16 

103 

13 

14 

10 

3 

2 

11 

10 

62 

FItzroy  Harbor 

10 

16 

8 

6 

-1 

3 

0 

1 

5 

7 

7 

.. 

30 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarttrly  Number  of  Days  of  Rain,  dec , 1886 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

NUJV 

£ 

o3 

a 

(i 

o 

Bti 

: ^ 

W 

March.  H 

i-r-i 

i OE 

‘C 

P. 

<5 

1 D^ 

e8 

a 

lYS 

<u 

o 

o 

O 

i '*  ! o 

November.  1 ^ 

CD 

December.  q 

W. 

C8 

Q> 

ONTARIO—  ( Continued) 

MuskoJca — 

Axe  Lake 

6 

20 

24 

11 

61 

8 

12 

7 

0 

.. 

0 

14 

12 

53 

Bala 

14 

41 

43 

28 

126 

15 

16 

12 

2 

.. 

0 

16 

18 

79 

Beatrice 

12 

30 

32 

28 

102 

10 

10 

7 

1 

2 

9 

8 

47 

.. 

6 

11 

10 

7 

Gravenhurst 

13 

26 

29 

21 

91 

10 

11 

8 

1 

1 

11 

13 

55 

Charlinch 

14 

30 

35 

23 

102 

16 

15 

13 

3 

1 

13 

17 

78 

•• 

Algoma — 

Port  Arthur 

1 

29 

41 

12 

83 

12 

10 

3 

0 

1 

6 

7 

38 

.. 

Savanne 

1 

22 

29 

11 

.63 

10 

13 

5 

o 

i 

7 

10 

7 

53 

•• 

Keewatin . . . . 

2 

Rat  Portage 

1 

12 

13 

3 

29 

6 

6 

3 

0 

0 

4 

1 

20 

• • 

Hawk  Lake  

0 

13 

7 

5 

2 

3 

7 

5 

• • 

Barclay 

26 

17 

5 

1 

•• 

2 

•• 

Tach6 

18 

10 

- 

4 

• 

— 

Dexter 

2 7 

32 

16 

13 

6 

3 

• • 

Finmark 

0 

13 

9 

1 

23 

8 

8 

2 

1 

1 

5 

0 

25 

Fort  William 

15 

2 

2 

0 

.. 

Kaministiquia.... 

3 

0 

4 

•• 

niftgifl  Riv^r 

1 

9 

3 

8 

3 

0 

2 

Chapleau 

5 

3 

8 

7 

Nepigon 

10 

Cartier. 

.. 

9 

4 

7 

3 

•• 

Heron  Bay 

11 

7 

10 

•• 

Schreiber 

•• 

•• 

Sudbury 

• • 

•• 

White  River 

7 

1 

8 

7 

Mean  for  Ontario  ... 

13-3 

22-9 

25-5 

15-8 

77*5 

11-3 

9-0 

6-6 

2*4 

S 

0*9 

6-9 

9-7 

46-8 

r 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Number  of  Days  in  which  Rain  fell , <&c.}  1886, 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

NUI 

£ 

u 

eg 

a 

u 

X> 

<u 

h 

1 K 

March.  1 § 

R OI 

Vi 

ft 

DA 

>, 

oS 

S 

YS  0 

u 

<v 

£ 

2 

V 

O 

November.  ob 

STOW 

6 

<D 

XI 

a 

0) 

o 

a 

Q 

Year.  i 

QUEBEC. 

Huntingdon 

10 

21 

27 

15 

73 

6 

6 

13 

2 

0 

7 

6 

40 

.. 

Montreal 

16 

42 

43 

22 

122 

19 

17 

13 

4 

2 

18 

17 

90 

Brome 

14 

40 

45 

23 

122 

12 

11 

10 

5 

3 

11 

12 

64 

• • 

Bird  Rock 

16 

31 

38 

37 

122 

11 

6 

9 

4 

0 

2 

11 

43 

Danville 

8 

23 

29 

10 

70 

8 

13 

9 

2 

2 

10 

9 

53 

Quebec 

10 

42 

49 

22 

123 

14 

8 

5 

2 

4 

20 

17 

70 

Father  Point 

7 

40 

43 

17 

107 

17 

10 

13 

2 

1 

2 

9 

16 

70 

Cranbourne 

7 

37 

45 

17 

106 

16 

12 

13 

5 

1 

6 

18 

17 

88 

•V 

Chicoutimi 

8 

35 

46 

16 

105 

12 

8 

8 

4 

1 

2 

8 

12 

55 

Richmond 

11 

35 

39 

22 

107 

16 

12 

12 

4 

1 

5 

12 

18 

80 

Anticosti,  S.  W.  P 

3 

22 

24 

9 

58 

13 

10 

6 

0 

0 

3 

8 

40 

.. 

Point  des  Monts 

7 

16 

31 

3 

67 

8 

6 

6 

5 

1 

12 

9 

47 

• • 

Cape  Chatte 

•• 

23 

2 

2 

5 

6 

Cape  Magdalen 

2 

21 

34 

4 

61 

7 

7 

8 

2 

2 

10 

11 

47 

Bicquet 

19 

1 

9 

Cape  Norman 

14 

27 

49 

21 

111 

14 

12 

12 

4 

3 

2 

10 

11 

68 

St.  Francis 

3 

16 

32 

15 

66 

7 

4 

7 

1 

2 

6 

7 

34 

Point  Platon 

38 

•• 

Heath  Point 

17 

18 

28 

16 

79 

6 

5 

9 

1 

0 

6 

10 

36 

Quyon T 

16 

38 

38 

13 

11 

12 

3 

Anticosti,  W.  P 

6 

24 

84 

3 

66 

9 

2 

5 

0 

0 

5 

6 

27 

Mean  for  Quebec  . . 

95 

28-6 

35  9 

14*8 

88-8 

11-6 

8-9 

9-4 

2-8 

1*4 

1-9 

9-5 

11*3 

56*8 

•• 

NEW  BRUNSWICK. 

St.  John 

27 

36 

42 

36 

141 

15 

12 

17 

4 

0 

6 

14 

68 

. . 

Chatham 

11 

29 

46 

22 

108 

14 

10 

11 

2 

0 

7 

14 

58 

Fredericton 

13 

24 

42 

27 

106 

14 

10 

13 

4 

1 

8 

12 

62 

.. 

Dorchester 

18 

18 

42 

23 

101 

6 

6 

2 

4 

0 

1 

7 

26 

Dalhousle 

6 

27 

41 

15 

88 

12 

6 

9 

3 

2 

6 

13 

51 

St.  Andrews 

20 

23 

28 

32 

103 

11 

8 

11 

1 

0 

2 

10 

43 

Point  Lepreaux... 

18 

21 

28 

32 

99 

7 

7 

5 

0 

0 

1 

6 

26 

• • 

Bathurst ..... 

9 

20 

32 

16 

77 

11 

9 

8 

5 

1 

0 

5 

9 

48 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarterly  Number  of  Bays  of  Rain}  &c.}  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

% 

February.  cj 

MBE 

A 

© 

a 

£0 

April.  O 

•n 

’ DA 

>> 

o3 

s 

YS  C 

j 

u 

© 

O 

© 

O 

)F  SI 

© 

.0 

a 

© 

S 

STOW 

© 

x> 

a 

© 

© 

© 

A 

Year. 

N.  BRUNSWICK-( Con). 

Grand  Manan 

26 

25 

37 

39 

127 

10 

7 

9 

i 

9 

36 

Parker’s  Ridge 

.. 

25 

11 

4 

6 

.. 

Woodstock 

.. 

2 

7 

Grand  Falls  

11 

0 

8 

11 

Mean  for  N.  Brunswick. 

16-3 

247 

36  3 

23-8 

1011 

111 

8-3 

9 4 

2-9 

s_ 

JV4 

4*3 

9-8 

46-2 

NOVA  SCOTIA. 

Halifax 

32 

36 

46 

39 

153 

10 

15 

8 

5 

2 

7 

13 

60 

Truro 

27 

36 

41 

33 

137 

13 

13 

13 

5 

1 

6 

10 

61 

Beaver  Bank 

19 

13 

3 

4 

4 

3 

0 

3 

5 

22 

Sydney 

23 

34 

85 

35 

127 

7 

9 

10 

5 

l 

0 

5 

8 

45 

Cow  Bay 

19 

19 

25 

15 

78 

5 

6 

6 

0 

0 

0 

4 

21 

Yarmouth 

29 

31 

46 

41 

147 

9 

14 

9 

1 

0 

7 

14 

54 

Pictou 

19 

14 

29 

19 

81 

2 

9 

5 

3 

1 

2 

6 

29 

Sable  Island 

17 

27 

29 

32 

105 

1 

6 

6 

0 

0 

1 

6 

19 

White  Head 

9 

9 

18 

16 

52 

4 

4 

7 

1 

5 

Mean  for  Nova  Scotia. 

21-8 

24-9 

33*2 

26-9 

106-8 

6-0 

8-8 

7-6 

2-6 

0-5 

3-9 

7*9 

37-3 

P.  E.  ISLAND. 

Charlottetown 

22 

32 

” ] 

10 

13 

17 

6 

Kilmahumalg 

25 

45 

49 

39 

158 

9 

9 

9 

5 

0 

2 

13 

47 

Mean  for  P.  E.  Island. 

235 

38-5 

49-0 

39-0 

150-0 

9-5 

11-0 

13  0 

5-5 

0-0 

2-0 

13-0 

54-0 

BRITISH  COLUMBIA. 

Victoria 

32 

22 

16 

52 

122 

5 

0 

0 

1 

0 

6 

Port  Moody 

64 

•• 

2 

3 

Quamichan 

21 

18 

17 

28 

84 

4 

0 

1 

0 

5 

10 

43 

60 

3 

10 

"nmipldH  T.akfl 

2 

9 

10 

7 

2 

3 

0 

2 

1 

Langley....  

35 

27 

18 

37 

117 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

6 

Clinton 

1 

9 

10 

• • » 

5 

3 

2 

0 

1 

3 1 

7 

•• 

Nicola  Lake 

9 

26 

25 

16  • 

76 

11 

7 

5 

0 

1 

1 

4 

11 

40 

Mean  for  B.  Columbia. 

23' 7 

20*5 

19-8 

38-0 

102- 0 

5-8 

2-0 

20 

0 0 

1-3 

1-2 

1*4 

4-4 

18-1 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarterly  Number  af  Days  of  Rain,  &c.,  188G. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

a 

1 February.  q ! 

A BE! 

A 

o 

u 

o5 

S3 

i » 

April.  I C 

'<  I *Abh 

YS  O 

a> 

£> 

o 

o 

O 

F S£ 

V 

(U 

■a 

B 

<t> 

> 

o 

a 

row 

u 

a> 

B 

<t> 

o 

<v 

p 

Year. 

MANITOBA. 

Winnipeg 

1 

39 

36 

9 

85 

7 

7 

5 

3 

3 

8 

6 

39 

Stony  Mountain 

0 

26 

24 

6 

56 

2 

4 

3 

2 

2 

9 

4 

26 

Minnedosa 

0 

35 

32 

7 

74 

13 

12 

14 

2 

2 

2 

8 

4 

67 

1 

11 

12 

4 

3 

Clandeboye 

2 

34 

34 

13 

83 

14 

7 

8 

3 

1 

3 

9 

6 

51 

Ornand 

0 

29 

24 

8 

61 

7 

12 

2 

2 

1 

Foxton 

1 

24 

18 

4 

47 

.7 

7 

3 

0 

1 

6 

4 

27 

0 

12 

20 

2 

Selkirk  East 

39 

32 

11 

1 

1 

4 

10 

5 

Morris 

0 

10 

11 

4 

25 

1 

2 

2 

TVf orris  (9) TI.T_. 

0 

29 

21 

4 

1 

St.  Anne 

Oak  Bank 

1 

25 

31 

5 

62 

3 

3 

5 

1 

1 

8 

4 

25 

Gretna 

20 

16 

5 

41 

6 

9 

3 

2 

3 

Dominion  City 

0 

29 

24 

6 

59 

5 

6 

6 

2 

1 

Stuartburn 

0 

26 

27 

8 

61 

7 

6 

4 

3 

1 

9 

Eden 

0 

24 

23 

6 

53 

9 

9 

5 

2 

1 

5 

2 

33 

Klnreuta 

0 

17 

19 

1 

2 

]Vfr>rdpri . 

2 

5 

5 

Clarkleigh 

0 

34 

27 

7 

68 

9 

8 

6 

2 

1 

9 

4 

39 

Meadow  Lea 

0 

34 

32 

8 

74 

3 

12 

4 

4 

9 

Burnside,  CP.R... 

0 

22 

21 

5 

48 

9 

9 

2 

1 

0 

6 

6 

33 

St.  Laurect 

0 

10 

12 

4 

26 

5 

4 

1 

2 

2 

5 

Doniglas. 

0 

19 

1 

Treherne  . 

0 

30 

31 

6 

67 

11 

11 

10 

0 

1 

3 

4 

40 



1 

23 

3 

7 

o 

3 

Swan  T.ake  

o 

25 

20 

4 

10 

8 

1 

1 

Ruttanvllle., 

1 

16 

15 

3 

35 

4 

5 

4 

3 

1 

4 

3 

24 

Oloarwater 

o 

15 

5 

2 

1 

0 

1 

Otenaw 

0 

16 

14 

2 

32 

1 

4 

6 

1 

1 

Cartwright . 

0 

36 

26 

6 

68 

12 

7 

7 

1 

1 

6 

5 

39 

Moropano 

1 

18 

11 

4 

5 

10 

1 

0 

2 

9 

31 

Hillylew 

0 

13 

19 

3 

35 

3 

1 

8 

1 

1 

1 

5 

2 

22 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarterly  number  of  Days  Rain}  &c.}  1886. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

>> 

c8 

3 

a 

NUM 

rf 

3 

U 

,Q 

:ber 

JQ 

8 

c8 

£ 

1 OF 

'C 

A 

< 

DA' 

>> 

03 

a 

FS  O 

u 

o 

42 

o 

*3 

o 

O 

* 

November.  xji 

row 

a> 

42 

a 

<u 

a> 

P 

Year. 

M AN  ITOBA-(  Con.) 

Brandon 

0 

12 

10 

9 

9 

2 

Rapid  City. 

1 

35 

26 

6 

68 

12 

10 

10 

2 

i 

5 

7 

3 

50 

Souris 

0 

26 

27 

.. 

12 

6 

8 

1 

3 

8 

St.  Alban’s 

1 

28 

30 

9 

68 

18 

14 

12 

2 

1 

8 

12 

67 

Elm  Valley 

0 

16 

7 

11 

7 

3 

2 

1 

5 

4 

33 

Bradwardine 

0 

24 

17 

4 

45 

2 

2 

- 

Elkhorn 

0 

30 

7 

7 

7 

9 

2 

1 

7 

4 

37 

Souris  ford 

2 

23 

9 

6 

8 

1 

i 

0 

5 

4 

34 

Shell  River 

1 

20 

27 

8 

56 

14 

9 

15 

3 

4 

3 

7 

6 

61 

Oak  T.alrfi t_ 

o 

g 

g 

4 

21 

Oak  River 

15 

13 

7 

1 

Strathclair 

0 

6 

9 

2 

16 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

4 

.. 

Asessippi 

1 

18 

24 

6 

49 

12 

8 

11 

2 

2 

2 

2 

39 

Shellmouth 

0 

13 

11 

4 

28 

2 

2 

. 

Rossburn 

1 

o 

8 

4 

1 

De  Clare. 

0 

14 

10 

3 

27 

6 

5 

5 

1 

1 

0 

2 

3 

23 

Glendinning 

0 

16 

3 

4 

9 

5 

1 

0 

4 

4 

27 

Ninette 

1 

31 

20 

10 

7 

4 

2 

Napinka 

0 

20 

19 

4 

46 

12 

7 

7 

1 

0 

Desford  

1 

27 

17 

3 

48 

10 

7 

9 

1 

3 

6 

5 

41 

Hartney 

1 

41 

25 

5 

72 

7 

8 

4 

1 

1 

6 

5 

32 

Wakopa 

1 

31 

15 

3 

50 

10 

6 

6 

1 

1 

3 

3 

30 

Smith’s  Hill 

1 

13 

2 

s 

Treherne  (2) 

0 

32 

7 

11 

8 

2 

3 

3 

3 

37 

Riding  Mountain 

1 

29 

2 

5 

Craigilea 

5 

. . 

2 

7 

3 

Lucas  

o 

13 

2 

St.  Francois  .... 

, . 

3 

8 

Beausej  our , C . P . R 

0 

17 

15 

3 

35 

3 

4 

1 

2 

4 

1 

12 

Bagot,  C.P.R  

10 

4 

6 

1 

3 

1 

Sewell,  C.P.R 

9 

2 

6 

2 

2 

2 

Austin,  C.P.R 

0 

3 

9 

4 

16 

i 

. 2 

0 

High  Bluff,  C.P.R 

0 

22 

.. 

4 

5 

3 

i 

Oak  Lake,  C.P.R 

0 

9 

8 

3 

20 
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TABLE  XXXIX. — (Continued) — Quarterly  Number  of  Days  of  Rain , &c.,  1886. 


NUMBER  OF  DAYS  OF  SNOW. 


Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

February. 

March. 

1 April. 

May. 

October. 

1 

November. 

— 1 

December. 

Year. 

MANITOBA— Cow.) 

Alexander,  C.  P.  R 

14 

0 

Griswold 

1 

27 

19 

6 

53 

12 

14 

10 

2 

1 

2 

6 

10 

57 

Griswold,  C.  P.  R 

0 

22 

16 

3 

41 

4 

2 

2 

0 

.. 

Gladstone  

7 

7 

4 

10 

6 

.. 

Portage  la  Prairie 

1 

32 

23 

7 

63 

9 

1) 

3 

3 

1 

3 

6 

4 

39 

0 

24 

23 

6 

53 

Ossawa 

0 

27 

24 

8 

59 

22 

17 

11 

0 

. . 

2 

8 

10 

7 

... 

Turtle  Mountain 

1 

24 

18 

5 

48 

5 

4 

4 

1 

1 

3 

5 

2 

25 

1 

19 

6 

6 

3 

2 

2 

Fort  Ellice * 

2 

15 

10 

3 

30 

9 

8 

6 

1 

1 

1 

3 

3 

32 

Rosser,  0.  P.  R 

0 

20 

15 

5 

40 

•• 

1 

T.lntrathen 

3 

15 

14 

4 

Shadeland  

0 

5 

1 

8 

3 

3 

Fairford  Mission.  

21 

Chater,  C.  P.  R 

0 

17 

17 

3 

87 

2 

1 

2 

0 

1 

3 

1 

10 

Cadnreis 

0 

16 

Swampy  Island 

6 

1 

8 

Monmouth,  C.  P.  R 

27 

16 

4 

•• 

3 

Mean  for  Manitoba .... 

0-5 

21-4 

18-8 

53 

46' 0 

7-3 

7-2 

5 8 

1-6 

12 

1-8 

5 2 

4 3 

34-4 

N.  W.  TERRITORY. 

Qu’Appelle 

1 

25 

23 

5 

54 

7 

6 

6 

3 

3 

2 

7 

6 

39 

Medicine  Hat. 

0 

17 

10 

4 

31 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

2 

2 

8 

Edmonton.  

0 

4 

11 

0 

15 

3 

1 

4 

4 

2 

2 

5 

6 

26 

Regina..... 

3 

12 

10 

1 

26  1 

0 

1 

6 

0 

1 

5 

1 

14 

Grenfell 

2 

17 

17 

4 

40 

6 

2 

6 

2 

1 

3 

4 

7 

31 

Chaplin 

16 

14 

3 

.. 

2 

4 

2 

5 

Calgary 

3 

13 

13 

2 

31 

6 

5 

2 

4 

0 , 

4 

2 

8 

81 

Kilnap  

1 

29 

26 

4 

60 

14 

11 

13 

3 

1 

7 

10 

8 

67 

Lesser  Slave  "l.a  Ire. 

5 

12 

11 

6 

5 

Maple  Creek 

0 

13 

12 

5 

30 

11 

5 

5 

2 

2 

2 

7 

9 

43 

Glechan 

1 

17 

7 

2 

2 

3 

2 

Balgonie  .......... 

0 

9 

6 

0 

15 

2 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

3 

16 

Fort  Chipewyan 

I 

14 

35 

2 

52 

6 

16 

10 

8 

1 

5 

11 

11 

67  | 
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TABLE  XXXIX. — (Concludod). — Quarterly  Number  of  days  of  Rain , <bc.y  1886. 


NUMBER 

OF 

DAYS  OF  SNOW. 

Winter. 

Spring. 

Summer. 

Autumn. 

Year. 

January. 

1 February. 

J March. 

1 

April. 

! 

[ 1 
1 October. 

November. 

j December. 

Year. 

N.  W.  Ter-(  Con.) 

Indian  Head 

0 

18 

15 

0 

83 

2 

2 

1 

0 

4 

3 

Pheasant  Forks. 

0 

6 

8 

0 

13 

5 

5 

4 

2 

0 

3 

3 

22 

Prince  Albert 

0 

14 

28 

1 

43 

9 

6 

6 

2 

10 

7 

2 

43 

Moose  Jaw 

13 

1 

1 

4 

5 

Lethbridge. 

16 

3 

3 

4 

6 

•• 

Poplar  River 

1 

1 

Swift  Current 

2 

11 

11 

5 

29 

2 

3 

4 

2 

2 

4 

6 

7 

30 

Moosomin 

14 

4 

7 

1 

• • 

0 

Fleming 

0 

17 

12 

5 

34 

5 

5 

2 

1 

0 

2 

Pa.Kqmi.  t , 

q 

12 

8 

8 

o 

2 

Mean  for  N.  W.  T ... 

1-0 

147 

15-0 

29 

336 

5-5 

5-3 

4-7 

0-7 

1-4 

2-6 

4 7 

5*4 

30-3 

NEWFOUNDLAND. 

St.  John 

36 

39 

42 

37 

154 

5 

9 

11 

4 

2 

5 

6 

42 

Belle  Isle 

19 

83 

33 

11 

96 

13 

14 

14 

9 

5 

3 

6 

8 

72 

Point,  "Rich 

25 

15 

28 

20 

88 

8 

6 

11 

4 

2 

5 

5 

8 

49 

Mean  for  Newfoundland 

26-7 

29*1 

33-7 

22-6 

112-1 

8-7 

9-7 

120 

5-7 

35 

3-3 

53 

7*3 

555 

HUDSON'S  BAY. 

Fort  Churchill ....... 

o 

14 

42 

2 

58 

0 

3 

2 

1 

11 

13 

1 

1 

32 

Pnrt  T QDAvHhrA 

0 

g 

1 

6 

9 

14 

17 

Port  de  Boucherville. . . . 

0 

8 

,, 

.. 

9 

9 

4 

7 

21 

.. 

Tnlpf. 

q 

12 

6 

7 

1 

2 

8 

9 

"Rflv 

0 

26 

15 

20 

14 

20 

30 

Pay*!  PnrwAll 

0 

9 

28 

1 

3 

10 

14 

TABLE  XL. — Average  Depth  of  Bain  in  inches , in  the  several  Provinces  a}  the  Dominion  of  Canada} 

in  each  Month  and  in  the  Year  1886. 
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TABLE  XLI.  Difference  between  the  Rainfall  in  inches  during  the  year  1886,  in  the  several  Provinces  of  the  Dominion 

of  Canada , and  the  average  Rainfall  of  16  or  more  years. 
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TABLE  XLII.— Quarterly  depth  of  Rain  in  inches,  in  the  several  Provinces  of  the  Dominion  o f Canada,  and  the  average 

depth  of  Snow  in  each  Month  and  in  the  Year  1886. 
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TABLE  XLIII. — Average  Number  of  Days  of  Rain  in  the  several  Provinces  of  the  Dominion  of  Canada , 

in  each  Month  and  in  the  Year  1886. 
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TABLE  X1AV  .—Quarterly  Average  Number  of  Days  of  Rain  in  the  several  Provinces  of  the  Dominion  of  Canada , 
and  the  Number  of  Days  of  Snow  in  each  Month  and  in  the  year  1886. 
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TABLE  XLV  — General  Meterologicol  Register , Syhney , N.S.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

1 

| December. 

Year. 

Mean  height  of  Barometer  at 
sea  level 

30-043 

29  SS9 

29-725 

30-039 

29  970 

29-910 

29  914 

29-990 

30-071 

30-107 

29  935 

30  031 

29-969 

Highest  Barometer. 

30-881 

30  948 

30-726 

30-608 

30-295 

30-192 

30-265 

30-357 

30-562 

30-560 

30-396 

30-655 

30  948 

Lowest  Barometer 

28-908 

28  670 

28  897 

29-473 

29-465 

29  360 

29-505 

29-172 

29-404 

29-340 

29  305 

29-213 

28-670 

Monthly  and  Annual  Range. 

1 971 

2 278 

1-829 

1-135 

0-830 

0 832 

0 760 

1-185 

1-158 

1-220 

1*091 

1-442 

2 278 

Mean  Temperature  of  the  air. 

26 -8S 

23  15 

25  97 

30-46 

46  10 

56  60 

63-37 

62-32 

55-71 

44'85 

38-77 

29  72 

42-49 

Difference  from  Average 

~t“ 

\- 

— 

+ 

— 

4" 

4- 

6 42 

3(54 

0 64 

2T9 

0 59 

1-48 

1-62 

054 

003 

1-93 

219 

2-20 

1-54 

Highest  Temperature 

489 

53  0 

43  7 

70  "0 

709 

81  0 

80-4 

84-0 

83  5 

650 

62  0 

56-0 

84  0 

Lowest  Temperature 

7-0 

140 

2-4 

16  0 

24  2 

37-0 

37-0 

43  5 

36-8 

242 

19  7 

1-2 

14-0 

Monthly  and  Annual  Range. 

55  9 

670 

46T 

54-0 

467 

44  0 

43  4 

405 

46-7 

40-8 

42  3 

54-8 

980 

Mean  Daily  Range 

14  93 

16  84 

12-78 

17-12 

21-76 

20-52 

19-21 

17-57 

1811 

16-35 

13  00 

14-35 

16-88 

Greatest  Daily  Range 

38-6 

34-8 

25  5 

35  0 

38-1 

33  3 

32  9 

30  2 

23  6 

26-0 

25  0 

36-4 

38  6 

Mean  Humidity  cf  the  Air. . . 

89 

86 

84 

76 

79 

79 

80 

82 

81 

79 

82 

85 

S2 

Mean  Pressure  of  Vapour 

0-143 

0 • 122 

0 125 

0 1G7 

0 254 

0 359 

0 471 

0-463 

0 371 

0-241 

0-203 

0153 

0-256 

Mean  Amount  of  Cloudiness. 

0 74 

062 

0-63 

0 49 

0-56 

0-65 

0-61 

0-60 

0 50 

0-45 

0 65 

0-72 

0 60 

Amount  of  Rain  in  inches. . . . 

6-87 

0-93 

1-33 

0-80 

6-74 

3-17 

248 

3-51 

3-58 

3*03 

4 06 

321 

39  71 

Number  of  Days 

14 

5 

4 

6 

14 

14 

11 

11 

13 

10 

14 

11 

127 

Amount  of  Snow  in  inches. . . 

184 

16-9 

16-2 

2-7 

* 

01 

2 0 

11-4 

67-7 

Number  of  Days 

7 

9 

10 

5 

1 

1 

5 

8 

46 

Mean  Velocity  of  Wind 

9-69 

11-61 

11  17 

10-77 

8-20 

9-64 

8-71 

8-44 

9T2 

10-30 

10-33 

11-72 

998 

Maximum 

420 

380 

34  5 

36-0 

33-0 

36  5 

34-4 

270 

375 

345 

53-5 

54-5 

54-5 

Number  of  Auroras 

0 

1 

1 

5 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

21 

Number  of  Fogs 

6 

3 

1 

2 

7 

7 

3 

4 

1 

3 

4 

2 

43 

Number  of  Thunderstorms.. . 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

5 

Mean  proportion  of  Sunshine 

0-22 

0-38 

0*35 

0-49 

0-48 

0-41 

0-49 

0-48 

0-49 

0-52 

0-38 

0-21 

0-41 
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TABLE  XLVI. — General  Meteorological  Register , Halifax,  N S 1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

Mean  height  of  Barometer  at 
sea  level 

30  031 

i 29  93 

2 29  791 

) 30-10^ 

129-951 

5 29-951 

> 29-93? 

) 29-941 

5 30-12( 

) 30-151 

3 29-96? 

i 30-05 

29  996 

Highest  Barometer 

30  90' 

3091 

30  * 728 

30 " C7€ 

5 30-29, 

130-22? 

5 30-28^ 

130-37? 

530-57? 

5 30  615 

>80-36? 

(30-644 

30-948 

Lowest  Barometer.  

28-89 

28-77 

29-04? 

29-56? 

> 29-47? 

) 29  • 40t 

5 29-54? 

5 29-28? 

>29-571 

29-45t 

1 29-29? 

29-232 

■28  771 

Monthly  and  Annual  Ranges 

2 or 

2-17' 

1-685 

1-1153 

! 0-815 

5 0‘?22 

! 0-735 

5 1-085 

5 1-007 

• 1-10? 

5 1-070 

1-412 

2-177 

Mean  Temperature  of  the  aii 

27-4(j 

24-8. 

i:8-2o 

40-71 

48-42 

: 58-48 

65-01 

62-88 

i 57-45 

i 46-72 

! 40-37 

29-76 

44  19 

+■ 

4- 

“1“ 

f 

+ 

+ 

— 

— 

— 

+■ 

4- 

-f- 

Difference  from  Average 

5-58 

1 91 

1-41 

3-30 

0-88 

1-11 

1 70 

1-45 

0-02 

0-84 

3-66 

3-52 

1-73 

Highest  Temperature 

451 

500 

50-9 

76  2 

68-1 

81  0 

84-0 

82  8 

810 

72  0 

59-9 

53-5 

84-0 

Lowest  Temperature 

53 

80 

2-0 

22  0 

29-5 

42-7 

[ 48-7 

44-0 

34  2 

26  2 

21-8 

7-0 

8-0 

Monthly  and  Annual  Ranges 

504 

58-0 

529 

542 

38-6 

38  3 

35-3 

38  8 

46  8 

45-8 

38-1 

60-5 

92-0 

Mean  Daily  Range 

1502 

1V07 

14-77 

19  31 

16-33 

20-47 

19-39 

18-21 

18-45 

17-15 

13-45 

14-69 

16-86 

Greatest  Daily  Range 

37-6 

26  6 

1 25-8 

38-0 

24-9 

28  3 

33-9 

27-3 

29-6 

27-3 

26-6 

27-2 

38-0 

Mean  Humidity  of  the  air  . 

87 

83 

78 

75 

84 

83 

82 

87 

85 

83 

82 

85 

83 

Mean  Pressure  of  Vapour. ... 

0-144 

0-126 

0-127 

0-192 

0-289 

0-409 

0-507 

0-5  3 

0-417 

0 275 

0-219 

0-155 

0-280 

Mean  Amount  of  Cloudiness 

0 66 

0-59 

0 64 

0-43 

0-61 

0-59 

056 

0-57 

0-53 

046 

0-65 

0-67 

0 58 

Amount  of  Rain  in  Inches.. 

8-030 

2-162 

1-837 

0 443 

8-819 

2-708 

6 "525 

4 526 

4-559 

2-105 

5 204 

4-149 

51-067 

Number  of  Days 

17 

8 

7 

7 

16 

18 

15 

17 

14 

10 

16 

13 

153 

Amount  of  Snow  in  Inches. . 

64 

16  8 

21-9 

3 8 

0-3 

0-8 

14-3 

64-3 

Number  of  Da  vs 

10 

15 

8 

5 

2 

7 

13 

60 

Mean  Velocity  of  Wind.... 

8-58 

8-25 

7-99 

6-83 

5 91 

6-36 

4 60 

4-68 

581 

5-87 

7 80 

8-48 

676 

Maximum  Velocitv 

34  0 

310 

21  0 

200 

19  0 

180 

18  0 

24-0 

19-0 

170 

30  0 

27-0 

34-0 

Number  of  Auroras 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

Number  of  Fogs 

9 

1 

3 

3 

15 

15 

9 

14 

7 

2 

2 

2 

82 

Number  of  Thunder  Storms 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

2 

0 

0 

1 

10 
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TABLE  XLVII. — General  Meteorological  Register , Fredericton,  AT  B.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

| September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

Mean  height  of  Barometer  at 
sea  level 

30-102 

30*018 

29-835 

3 *118 

29  931 

29*928 

29  912 

29*944 

30-123 

29-945 

29-973 

30*048 

29-989 

Highest  Barometer 

30-934 

31*045 

30*760 

30  655 

30  339 

30-299 

30  212 

30-385 

30  605 

30  450 

30-368 

30.717 

31*045 

Lowest  Barometer 

23*929 

28  736 

29*062 

29-541 

29  306 

29*279 

29*521 

29-348 

29  561 

29*365 

29  160 

29*062 

28-736 

Monthly  and  Annual  Range 

2-005 

2-309 

1*698 

1-114 

1 1-033 

1*020 

0 721 

1-037 

1 041 

1-085 

1*208 

1-655 

2 309 

Mean  Temperature  of  the  air. 

15-28 

16  16 

26-28 

41-51 

51-60 

62  43 

67-13 

62-81 

54-85 

44-87 

35*46 

16-70 

41-26 

+ 

+ 

4* 

4* 

4- 

+ 

— 

— 

*4“ 

*4* 

— 

+ 

Difference  from  Average.  ... 

4-54 

0-51 

2*11 

4 37 

1*94 

2 13 

1 51 

0*33 

1-06 

0 47 

453 

1*41 

1*61 

Highest  Temperature 

42  9 

50-8 

48-8 

75-8 

74-8 

82-7 

89-3 

89-2 

87-7 

72-5 

62*7 

47-8 

89*3 

Lowest  Temperature 

24-0 

17*3 

19*0 

13  7 

30  0 

41  0 

44-5 

45-0 

29-5 

209 

10-2 

22*5 

24-0 

Monthly  and  Annual  Range 

66-9 

68-1 

67  8 

621 

44-8 

41*7 

44  8 

44  2 

58-2 

51  6 

52*5 

69-5 

113  3 

Mean  Daily  Range 

18  01 

20  32 

19  61 

22  39 

22  41 

23-24 

20  73 

20-40 

21  21 

22  0 

14*34 

20  53 

20  43 

Greatest  Daily  Range 

34-5 

35-5 

450 

36  8 

37-8 

32  8 

340 

30-3 

308 

32  5 

28*7 

40  7 

40  7 

Mean  Humidity  of  the  Air. . . . 

86 

79 

71 

62 

62 

65 

67 

77 

73 

71 

78 

85 

73 

Mean  Pressure  of  Vapour 

0*096 

0 088 

0 110 

0*165 

0*272 

0-373 

0-458 

0 451 

0317 

0 216 

0*170 

0*091 

0-234 

Mean  Amount  of  Cloudiness 

0*66 

057 

0 63 

0-33 

0*57 

050 

0*67 

0 58 

0*52 

0 42 

0-67 

059 

0*55 

Amount  of  Rain  in  inches. . . . 

2 350 

2 210 

0-410 

R 

3 650 

1*870 

1*555 

2-795 

2*880 

0-850 

5*165 

2-150 

25-885 

Number  of  Days 

6 

5 

3 

2 

14 

8 

14 

14 

14 

9 

13 

5 

107 

Amount  of  Snow  in  inches.. . 

28-5 

24-5 

24-5 

30 

S 

9*0 

36  0 

1255 

N umber  of  Days 

14 

10 

13 

4 

1 

8 

12 

62 

Mean  Velocity  of  Wind 

6-86 

9-97 

9*29 

7*42 

6*89 

688 

7-04 

5*97 

7-41 

6-55 

8-59 

7-30 

7 51 

Maximum  Velocity 

24  0 

37*0 

26  0 

23-0 

25-0 

230 

23*0 

20-0 

21  0 

26*0 

310 

320 

370 

Number  of  Auroras 

1 

0 

1 

0 

3 

4 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

19 

Number  of  Fogs 

4 

5 

3 

2 

4 

1 

1 

4 

12 

5 

6 

0 

47 

Number  of  Thunderstorms... 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

- 
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TABLE  XLVIII. — General  Meteorological  Register}  Montreal , P.  Q.,  1886. 


1 

January. 

February. 

March. 

April. 

£ 

c3 

s 

June. 

July. 

August. 

: 

September. 

— 

October. 

November. 

December. 

>-< 

rt 

o 

Mean  height  of  Barometer  at 
sea  level  

30  068 

30-035 

29  902 

30-079 

29-851 

29-885 

29-874 

29-904 

30-069 

30-114 

29-918 

30-065 

29  980 

Highest  Barometer. 

80-780 

30  638 

30-539 

30-621 

30-242 

30216 

30-162 

30-297 

30-469 

30-586 

30-457 

30-713 

50  780 

Lowest  Barometer 

28-901 

29-187 

29  299 

29  396 

29-461 

29-296 

29-602 

29-533 

29-622 

29-415 

29  007 

29-176 

28-901 

Monthly  and  Annual  Range. 

1 879 

1-451 

1 240 

i'225 

0-781 

0-920 

0 560 

0 764 

0-847 

1-171 

1-450 

1-537 

1-879 

Mean  Temperature  of  the  Air 

12-18 

12-22 

23-15 

44-24 

54-58 

63-28 

67-75 

66-67 

57  33 

46-65 

33  42 

14-21 

41-31 



4- 

— 

— 

— 

— 

4“ 

— 



Difference  from  Average 

0 34 

374 

0-51 

4-40 

0-40 

1*04 

1-08 

0-95 

1-65 

0 61 

0-63 

4 32 

0-49 

Highest  Temperature 

46-8 

44  1 

530 

746 

71-2 

801 

87  3 

863 

82-7 

72-7 

633 

41-0 

s7"3 

Lowest  Temperature 

Is- 6 

21  0 

153 

15-8 

37-3 

483 

48  4 

48-6 

34-5 

24-5 

11  5 

20-7 

23  6 

Monthly  and  Annual  Range 

70-4 

651 

68 -3 

6S-8 

36  9 

31-8 

38  9 

37-7 

48  2 

48-2 

51-8 

61-7 

110-9 

Mean  Daily  Range. 

15-5 

180 

13-1 

17-9 

18-5 

16-2 

167 

17-7 

159 

16-5 

11-7 

14  7 

160 

Greatest  Daily  Range 

43-8 

37-8 

27-5 

34  7 

31-7 

279 

25-4 

237 

23-1 

24-0 

24-8 

35  2 

43  8 

Mean  Humidity  of  the  Air . . . 

84 

81 

76 

68 

70 

72 

73 

73 

76 

76 

79 

82 

76 

Mean  Pressure  of  Vapour 

0 080 

0-079 

0-106 

0-206 

0 295 

0 421 

0-498 

0-478 

0-368 

0 252 

0-159 

0-082 

0-252 

Mean  Amount  of  Cloudiness. 

0-69 

0-62 

0-71 

0-53 

066 

0 63 

0-53 

0-56 

0-47 

0-52 

0-72 

066 

0-61 

Amount  of  Rain  in  Inches. ... 

1-95 

0-70 

0 80 

0-47 

2-72 

2-92 

3 71 

4 79 

3-85 

1-79 

2-22 

0-96 

26-88 

Number  of  Days 

4 

6 

5 

9 

18 

15 

13 

16 

14 

10 

9 

3 

122 

Amount  of  Snow  in  Inches.  . 

17-4 

10-3 

26-5 

2-8 

0*5 

36-1 

22-4 

116  0 

Number  of  Days 

19 

17 

13 

4 

2 

18 

17 

90 

Mean  Velocity  of  Wind 

12  31 

) 13-47 

' 13  81 

. 10-74 

1 11-2.= 

> 9 -U 

5 13-81 

) 14  71 

> 14-95 

, 16-4c 

S 20-41 

' 16  32 

13  95 

Maximum  Velocity 

44-0 

40  0 

320 

37-0 

32-0 

27  0 

360 

33  0 

330 

410 

52-0 

54*0 

54-0 

Number  of  Auroras.  

0 

2 

3 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

11 

3 

4 

37 

Number  of  Fogs 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

3 

19 

Number  of  Thunderstorms. . . 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

15 

32 


224 


METEOROLOGICAL  TABLES. 


TABLE  XL1X. — General  Meteorological  Register,  Ottawa , Oat.,  1886. 


January. 

February. 

March. 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

Mean  height  of  Barometer  at 

oq • onr 

OO  • Oi  1C 

’ OQ  • QO*-» 

on  n/|c 

; on . 1 Q 4 

1 oq • onr 

OQ • QOO 

Highest  Barometer 

30-7K 

30-583 

30-502 

30-6/7 

Zv  oOU 

30191 

zy  yuc 
30-184 

> 29*887 
30T86 

Zv  yzo 
130-277 

oU 

30-451 

1 oil  lo-J 

30-589 

t zv  y uu 
'30-460 

1 30 ■ 106 
•3J  716 

zy  yuo 
30-719 

Lowest  Barometer 

29  082 

29-122 

29  341 

29  480 

29  451 

29-368 

29-691 

29-557 

29-608 

29  329 

28-996 

129-200 

28-996 

Monthly  and  Annual  Range. 

1 637 

1-461 

1-161 

1-127 

0-741 

0-816 

0-495 

0-720 

0 846 

1-260 

1 464 

1-516 

1-723 

Mean  Temperature  of  the  Air 

10-51 

10-55 

24-44 

45-10 

55  93 

62-64 

67-14 

65-19 

56-15 

45  81 

31-61 

10-66 

40-48 

4- 

— 

4- 

+ 

— 

— 

— 



4- 

~l~ 

— 

— 

Difference  from  Average 

0-28 

1-29 

2-72 

'7-29 

0-59 

3-56 

2-50 

2-25 

1-95 

0-58 

2-20 

4 19 

0-18 

Highest  Temperature 

370 

38-1 

43  3 

79  7 

75  0 

765 

89-1 

85  6 

85  4 

75-5 

65  2 

38-3 

89-1 

Lowest  Temperature 

26-5 

22  5 

15  8 

11-7 

349 

40-2 

44-0 

46-2 

30-0 

20-3 

01 

22  3 

26-5 

Monthly  and  Annual  Range. 

63-5 

60-6 

59-1 

68-0 

40-1 

36-3 

45-1 

39-4 

55  4 

55  2 

65-3 

60-6 

115-6 

Mean  Daily  Range 

1519 

17-75 

15-81 

22-84 

19-98 

17*45 

18-01 

• 17-74 

18  84 

21-07 

14-83 

17-63 

18-10 

Greatest  Daily  Range 

42-4 

40-6 

43  5 

37  6 

34T 

30  2 

28-7 

26-1 

32-8 

302 

33  T 

29  4 

43-5 

Mean  Humidity  of  the  Air.. . 

87 

91 

81 

75 

69 

80 

79 

80 

82 

80 

83 

89 

81 

Mean  Pressure  of  Vapour. .... 

0 077 

0-084 

0114 

0 243 

0-307 

0-455 

0 518 

0 498 

0 379 

0-261 

0-153 

0-076 

0 264 

Mean  Amount  of  Cloudiness 

0-64 

0-57 

0-61 

0-45 

0-45 

0-60 

0-43 

0-45 

0-47 

0-50 

0 76 

0-59 

0 54 

Amount  of  Rain  In  Inches. . . 

0 89 

0-31 

2-12 

0-75 

1-74 

311 

6 77 

3-47 

3-99 

1 79 

0 35 

R 

25-29 

Number  of  Days 

4 

2 

3 

6 

12 

15 

17 

11 

17 

11 

4 

1 

103 

Amount  of  Snow  In  Inches.. . 

30-2 

18  9 

160 

10  0 

14-7 

25  5 

115-3 

Number  of  Days 

13 

14 

10 

3 

** 

•* 

11 

10 

61 

Mean  Velocity  of  Wind 

7-18 

6-77 

5 01 

555 

4*44 

3 90 

4-09 

4-22 

4-86 

6 94 

453 

Greatest  mileage  in  one  day.. 

358-3 

374-3 

411-9 

265-1 

! 

255  1 

227-9 

294  0 

225-0 

421-0 

379  0 

359-0 

Number  of  Auroras 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Number  of  Fogs  

0 

2 

0 

2 

1 

0 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

12 

Number  of  Thunderstorms.. . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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TABLE  L. — General  Meteorological  Register , Woodstock , Ont.,  1886. 


, 

January. 

— 

February. 

March . 

April. 

• p% 

03 

S 

June. 

II 

\Cinp 

August. 

September. 

October. 

November. 

December. 

Year. 

Mean  Height  of  Barometer  at 
sea  level 

30-058 

30-092 

29-981 

30-095 

29-921 

29-911 

29  942 

29-961 

30  067 

30-190 

29  991 

30*155 

30-033 

Highest  Barometer 

30-702 

30-728 

30-543 

30-437 

30-328 

30*206 

30-239 

30-318 

30-482 

30-656 

•30*479 

30  771 

30-771 

Lowest  Barometer 

29-287 

29-212 

•29*145 

29-368 

29-430 

29  509 

29-665 

29-619 

29-566 

30-246 

29-166 

29-407 

29-145 

Monthly  and  Annual  Range. 

Mean  Temperature  ol  the  Air 

14*5^ 

22-85 

27-96 

40-66 

53  29 

66  97 

61-35 

65-23 

63  51 

49-42 

33  67 

24-52 

43  92 

— 

+ 

•f* 

— 

— 

4- 

— 

— 

-f 

+■ 

— 

— 

Difference  from  Average 

4 92 

2 25 

1 26 

0-74 

091 

347 

1-85 

0 67 

4-21 

2*12 

0-43 

0 18 

0-30 

Highest  Temperature 

48-7 

41-8 

52  1 

77*3 

80-1 

881 

90-7 

90-1 

88-0 

76  0 

653 

41-7 

90-7 

Lowest  Temperature  

14-0 

22-4 

9-0 

14-6 

31-0 

37  0 

40-0 

40  0 

33-5 

20  4 

11*5 

19*0 

22-4 

Monthly  and  Annual  Range. 

62-7 

67  2 

611 

62*7 

19  l 

51*1 

50-7 

50-1 

51-5 

55-6 

53-8 

60-7 

1131 

Mean  Daily  Range 

15-25 

18-02 

13  37 

21  07 

23  73 

24  33 

27*32 

25-61 

22-16 

21-19 

14-83 

16-80 

20  31 

Greatest  Daiiy  Range 

26-8 

31-7 

23-7 

400 

36-1 

41  1 

40*1 

39  1 

35  1 

360 

30-7 

34-2 

41-1 

Mean  Humidity  of  the  Air... 

87 

88 

81 

72 

77 

76 

75 

77 

78 

83 

86 

85 

80 

Mean  Pressure  of  Vapour  .... 

0 096 

0-113 

0-138 

0 265 

0-335 

0-472 

0 521 

0-517 

0-443 

0-300 

0-171 

0-098 

0-292 

Mean  Amount  of  Cloudiness. 

0-76 

0-65 

067 

0-58 

0-47 

047 

0-44 

0-45 

0-50 

0 55 

0 72 

0-74 

0 58 

Amount  of  Rain  in  inches.... 

202 

0-91 

2-06 

2-87 

1-98 

2-82 

0-71 

2*73 

3-54 

2-66 

1-21 

039 

23-90 

Number  of  Days 

5 

5 

8 

9 

6 

13 

7 

10 

14 

8 

7 

1 

93 

Amount  of  Snow  in  inches. . . 

17-9 

6-0 

4-6 

* 

92 

29-5 

67-2 

Number  of  Days 

17 

9 

10 

3 

10 

14 

63 

Mean  Velocity  of  Wind 

10-82 

12-82 

ll*4i* 

12-52 

7*52 

5-85 

4-89 

5-41 

8-62 

8-41 

13-86 

10*69 

940 

Maximum  Velocity 

37-0 

38-0 

30*0 

51*0 

250 

270 

22-0 

230 

32-0 

48-0 

44-0 

40-0 

48-0 

Number  of  Auroras 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Number  of  Fogs 

0 

3 

5 

5 

2 

1 

0 

1 

5 

6 

1 

4 

33 

Number  of  Thunderstorms. . . 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

Mean  proportion  of  Sunshine 

0-13 

0-35 

0-30 

0*46 

0 53 

0*53 

055 

0*51 

0-51 

0*42 

0 30 

0-24 

0-40 
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TABLE  LI. — General  Meteorological 
Magnetical  Observatory, 

Latitude  43®  39'  *4  N.  Longitude  5h.  17m.  34  6s  W.  Elevation 


| January. 
1 

February. 

! March. 

I 

April. 

1 

i 

a 

3 

June. 

July. 

I 

August. 

© 

O 

o 

o 

Z 

« 

O 

9 

Average  temperature. 

19-24 

19-04 

30-16 

44-91 

53-20 

60-90 

66-79 

65-67 

Difference  from  average  (46vrs.) 

- H 26 

— 3 59 

+-  1-22 

4-  4-20 

4-  1-23 

— 1 01 

— 0 80 

— 0 70 

Thermic  anomaly  (lat  43®  40') 

— 1356 

— 15  66 

- 9 94 

— 5-26 

— 490 

- 3 70 

- 1-91 

— 2 83 

Highest  temperature 

47-3 

41-7 

53  9 

74  5 

78  5 

81  • l 

89-5 

87  9 

Lowest  temperature 

— 13-8 

- 22  8 

— 7-3 

20-2 

35-1 

4T3 

475 

46  3 

Monthly  and  annual  ranges 

61 T 

64  5 

61-2 

54  3 

43-4 

398 

42-0 

41-6 

Average  maximum  temperature 

2v9L 

25  95 

35-66 

53-71 

62-40 

71*12 

76  55 

74-77 

Average  minimum  temperature. 

11  41 

10-35 

24  07 

361 1 

43  51 

5T06 

55-92 

56  "45 

Average  daily  range  

14-59 

15-60 

IT  59 

17  60 

18  89 

20  06 

20-63 

18  32 

Greatest  daily  range 

.... 

.... 

.... 

.... 

— 

.... 

.... 

Av’age  height  of  Bar.  at  32°  Fah 

29  6267 

29  6525 

29-5400 

29  7129 

29  5328 

29  5719 

29-5586 

29-5844 

Difference  irom  average  (45  yrs.). 

— -0276 

+■  -0173 

- -0620 

-f-  -1269 

— 0438 

f 0041 

— -0279 

— *0357 

Highest  barometer 

30  2 3 

30-205 

30-088 

30  098 

29  931 

29-840 

29-849 

29-915 

Lowest  barometer 

28  81 1 

28-783 

28  752 

29  010 

29  051 

29-096 

29-304 

29  236 

Monthly  and  annual  ranges  ..... 

1 472 

1-422 

1-3  >6 

1-088 

0 877 

0-744 

0-515 

0 079 

Average  humidity  of  the  air. ... 

85 

84 

80 

74 

69 

73 

68 

74 

Average  elasticity  of  aqueous 
vapour 

0 104 

0-104 

0 140 

0-231 

0 279 

0 391 

0-445 

0-467 

Average  of  cloudiness 

0 75 

0 67 

0 72 

0 59 

0 50 

0-53 

051 

0-52 

Difference  from  average  (32  yrs.). 

4 *01 

— -02 

4-  -09 

•oo 

- -06 

•00 

4 *oi 

4 * l3 

Resultant  direction  of  wind 

N 21®  W 

N 74®  W 

N 31®  W 

N 4S°  E 

N 57®  W 

N 21°  W 

N 51®  W 

S 82°  VV 

“ velocity  of  the  wind. . 

3 73 

4-57 

376 

3-48 

2-17 

1-55 

1 - 17 

0-85 

Average  velocity  (miles  per  hour) 

11-79 

13  14 

12-11 

9-86 

8-75 

753 

7 31 

7-51 

Difference  from  average  (11  yrs.). 

4 0 58 

4 2 37 

0 70 

- 0-98 

— 0 40 

— 0-06 

- 0 22 

— 002 

Total  amount  of  rain 

2 610 

2 080 

2 401 

2 250 

2 440 

1 921 

2-450 

2-630 

Difference  from  average  (46  yrs.). 

4-  1498 

b 1179 

4-  0-871 

- 1)  Oil 

— 0 657 

- 0-912 

— 0 619 

-0-212 

Number  of  days  of  rain 

8 

8 

7 

9 

8 

12 

10 

9 

Total  amount  of  snow 

29  1 

10-0 

6 0 

7 1 

Difference  from  average  (43  yrs.). 

4-  1236 

— 7-17 

— 746 

4 4 79 

— 'o-’ii 

! ! . . 

.... 

N umber  of  days  of  suow 

16 

13 

8 

4 

.... 

.... 

.... 

Number  of  fair  days 

10 

10 

17 

18 

23 

18 

21 

22 

Number  of  auroras  observed 

0 

0 

4 

6 

2 

5 

3 

0 

Possible  to  se  auroras  (No.  of 
nights 

9 

10 

10 

17 

22 

19 

17 

22 

N umber  of  thunderstorms 

0 

0 

1 

3 

2 

6 

7 

2 

N umber  of  fogs 

0 

1 

1 

4 

3 

4 

0 

1 

Number  of  hours  sunshine 

567 

101  0 

141  6 

180-2 

26T9 

270-8 

277-9 

237-6 

No.  of  hours  of  possible  sunshine. 

285  7 

2ff-4 

369-9 

406-4 

4611 

465  7 

470  9 

431  5 
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Register  jor  the  Year,  1885. 

Toronto , Ontario. 

above  Lake  Ontario,  108  feet.  Elevation  above  the  Sea,  350  feet. 
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l September. 

(h 

a> 

& 

O 

O 

O 

November. 

1 December. 
1 

V 

30 

30 

»H 

• 

> a 

30 

30 

• 

* 

30 

30 

M 

30 

30 

w* 

• 

M 

30 

30 

H 

OP 

30 

© 

30 

(30 

p 

58 -8S 
4 0-37 
— 262 

Q 

4S-49 
4 215 
— 5 31 

O 

35  62 

— 040 

— 7 58 

21-55 

— 4 "38 

— 14  45 

o 

4371 

- 0-42 

- 7-31 

o 

41  57 

— 2-56 

— 9 45 

43  79 

— 0-34 

- 7-23 

o 

41-95 
— 2-18 
— 9 07 

V 

45-42 
4 1-29 
— 5-00 

a 

46-06 
+ 1-93 

- 4 90 

45  43 
4 1 30 
— 5-50 

83-9 
4<l-  L 
43  8 
(57-34 
49-4.0 
18-15 

71-1 

264 

44-7 

56  42 

40-14 

16-29 

62-0 

145 

47-5 

42-02 

28 " 9 s 

13-04 

44  1 
0-2 
43-9 
27-67 
13  98 
13  69 

89-5 
— 22-8 
1123 

16-53 

88-6 

- 10-1 
104-7 

16: 85 
39-2 

89-6 
— 13.3 
102-9 

if-05 

34-8 

83-4 
— 10-5 
93  9 

i 7 * 07 
38  4 

89-9 
- 17-4 
107  3 

i.5'70 

30-0 

927 
— 15-1 

107-6 

ig!oi 

409 

89-9 
— 8 3 

98-2 

is  96 
30  8 

29  6834 
4 -0191 

29  7739 
4-  -1258 

29-5668 
— -0534 

29-7021 
-f-  -0541 

29  6255 
-0081 

29  5933 
— -0241 

29  6273 
4 -0099 

29-6496 
4-  -9322 

29-6515 
4 -0341 

29-6311 
4 ‘0137 

29-6359 
4 -0185 

30  053 
29-255 
0-798 

30-182 
28  913 
1-209 

30-089 
28  764 
1-325 

30-272 

28-935 

1-337 

30  283 
28-75 1 
1-531 

30-300 

28-714 

1-586 

30-412 
23-807 
1 605 

30-365 

28-803 

1-562 

30-447 
28-781 
1 066 

30-461 

28-911 

i"550 

30-323 

28-800 

1-523 

79 

81 

75 

81 

77 

77 

76 

77 

71 

75 

77 

0402 

0-287 

0 163 

0-105 

0-26J 

0-249 

0 261 

0-249 

0-265 

0-283 

0-260 

. 

049 
— "U3 

0-60 

0-72 
— -03 

0 72 

— 006 

0-61 
- 0-01 

0-61 
— 001 

0 63 
4-  0 01 

0 64 
4 0-02 

0 63 
4 0 01 

0-62 

000 

0-62 

o-oj 

S 37°  W 
0 76 
8-17 
— U'35 

N59J  VV 
1-88 
8-14 
— 0 98 

SS6*  W 
5 50 
11  95 
+ 1-33 

N 79°  W 
3 99 
10  56 
— 0-51 

N 56*  W 
2 i3 
9 73 
0-12 

N 62°  W 
2-60 
9 95 
t 0-34 

N 55°  W 
3 30 
10-29 
|-  0 -68 

N77UW 
2-39 
lo08 
f-  0-47 

N 47’  W 
2 11 
10-42 
4 o-8i 

N 50®  W 
2-70 
9-91 
4 0-30 

S 80o  W 
2 86 
1054 
4 0-93 

3 830 
4 0-416 
17 

2 593 
4 o 205 
13 

2 163 
4 0-503 
8 

0-353 

— 1184 

3 

27-726 
— 0’ 900 
112 

26351 

— 1-381 

103 

20-532 
— 7 200 
123 

25-734 
— 1-998 
124 

20-587 
— 7145 
110 

21-138 
— 6" 594 

123 

30-922 
4 3-190 

140 

S 

— 0-78 
2 

4 8 

4 0-20 
lo 

16  5 
-f-  1 72 
13 

73-5 
4 3-58 
66 

65-6 
— 432 
73 

80-2 
4 10-28 
69 

84-0 
4 14  03 
74 

42  5 
— 27  42 
62 

57-6 
— U 32 

64 

41  0 
- 25  92 

78 

13 

17 

13 

16 

198 

203 

184 

181 

209 

191 

163 

1 

4 

2 

2 

29 

31 

20 

46 

60 

23 

23 

21 

17 

12 

13 

189 

195 

202 

207 

20  4 

187 

198 

4 

1 

0 

1 

26 

19 

30 

32 

28 

24 

47 

4 

7 

1 

2 

28 

30 

42 

28 

32 

23 

37 

137-7 

376-3 

160  0 
340  2 

101-2 
286  9 

57-8 
274  3 

2034  4 
4463-3  | 

2018-3 

4463-3 

1931-8 

4474-4 

2038-8 

4463-3 

2169  5 
4163-3 
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TABLE  LEI. — General  Meteorological  Register , Winnipeg , Man.,  1886. 


January. 

February. 

i3 

o 

a 

IS 

April. 

May. 

June. 

July. 

August. 

September. 

October. 

November. 

i 

December. 

u 

<a 

£ . 

1 

Mean  height  of  Barometer  at 
sea  level 

30  3GG 

3)- 179 

30-0SS 

29-976 

29-878 

29  918 

29  894 

29  879 

29-856 

29-966 

30  019 

30-269 

1 

30-024 

Highest  Barometer 

30  80 1 

30  881 

30  6V7 

30-468 

30  240 

30-231 

30-255 

30-199 

30-312 

30-704 

30  510 

30  972 

30  972 

Lowest  Barometer 

29  572 

29-415 

29-39G 

29-314 

28-353 

29  574 

29-529 

29  490 

29-375 

29  477 

29  26  4 

29-539 

29  264 

Monthly  and  Annual  Range. 

1-229 

1-406 

1-291 

1-124 

0-887 

0 657 

0-726 

| 0 709 

0-937 

1-227 

1-276 

T433 

1-708 

Mean  Temperature  of  the  air. 

1 13-83 

1-2K 

15-56 

42  25 

53-61 

63-04 

69  47 

64-37 

48'6V 

14-97 

1712 

4 10 

33-74 



— 

T 

t- 

4- 

Hr 

— 

4* 

— 

— 

4- 

Difference  from  Average 

7 36 

1*34 

4G  0 

382 

812 

1-68 
84  8 

1-26 

3 77 

0-82 

3 05 
82-1 

0-93 

2-64 

6 32 

0-47 

Highest  Temperature  

212 

4T3 

74-8 

91-0 

94  8 

103-0 

75-1 

55-9 

33  5 

103  0 

Lowest  Temperature  ...  

41  6 

41-6 

15-1 

1 8 

19  0 

31*3 

46-0 

81-7 

23-5 

19-8 

22-0 

36-0 

41-6 

Monthly  and  Annual  Range. 

G8  8 

87-6 

5G-4 

76-6 

658 

59  7 

48-8 

71-3 

586 

55’3 

77-9 

69-5 

147  6 

Mean  Daily  Range 

19-21 

23-85 

24-71 

23  50 

29  27 

31-06 

29-30 

28-54 

22  57 

23-60 

22-33 

17-78 

2464 

Greatest  Daily  Range ' 

46-4 

38-1 

35  2 

397 

39  8 

45"5 

37  3 

47-8 

438 

43-5 

34-2 

31-0 

47-8 

Mean  Humidity  < f the  Air.. 

98 

92 

83 

70 

62 

67 

68 

67 

75 

73 

79 

94 

78 

Mean  Pressure  of  Vapour 

0-027 

0 052 

0 081 

0-2.6 

0-252 

0 376 

0-476 

0-399 

0 266 

0-216 

0 081 

0 045 

0-207 

Moan  Amount  of  Cloudiness. 

050 

0-50 

0"45 

0-46 

0-51 

0-45 

052 

0 52 

0 50 

0-59 

0-45 

0-37 

0 49 

Amount  of  Rain  in  inches. ... 

0-0!) 

0-00 

R 

1-73 

119 

1-21 

1 31 

1-17 

4-73 

1 20 

R 

R 

12-57 

Number  of  Days 

0 

0 

1 

12 

15 

12 

13 

10 

13 

7 

1 

l 

85 

Amount  of  Snow  in  inches. . . 

3-8 

5-0 

3*8 

* 

03 

0 2 

5-7 

8-9 

22-7 

Number  of  Days 

7 

7 

5 

3 

l 

3 

8 

6 

40 

Mean  Velocity  of  Wind 

9-33 

12-70 

11-3!* 

14  29 

12-46 

929 

8-93 

997 

12-01 

13  08 

12-15 

9-5< 

11-26 

Maximum  Velocity 

4-20 

475 

46  "0 

395 

39  0 

32-5 

34-5 

3L-5 

35-0 

38-0 

390 

37  5 

47-5 

Number  of  Auroras 

14 

10 

14 

11 

4 

4 

4 

7 

6 

10 

8 

15 

107 

Number  of  Fogs .....  ... 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

3 

N umber  of  Thunderstorms. . . ^ 

0 

0 

0 

2 

3 

6 

7 

5 

5 

0 

0 

0 

28 

Mean  proportion  of  Sunshine^ 

048 

0 40 

0 46 

0-47  | 

0-63 

0-65 

0-63 

0-51 

037 

0 44 

034 

0 53 

0 49 

METEOROLOGICAL  TABLES 


Errata  on  Page  19. — Mean  Temperature  at  Quyon . Substitute  these. 


January. 

February. 

March. 

P. 

<3 

May. 

June. 

•Jinf 

August. 

September. 

October. 

November. 

Quyon 

9 8 

94 

242 

42-8 

518 

61  4 

657 

68-6 

December. 


1$ 


TheCopp 


Under  8 m. 
8 to  10  in. 
10  to  12  in. 
12  to  14  in. 
Over  14  in. 


'v  has  bttri  taken/ 
inch  of  Ttains. 


MAP 

SHEWING 

DISTRIBUTION  OF  RAIN 

and  snow  in 

ONTARIO, 

1886. 

GJanY,  FebY,  March,) 


H.  K P.  , 
Del. 


kCoiimi  feel, Toronto. 


i 


PARRY  SOUMl 


►CRAVEt 


SAUGI 


jouum&wof 


One  Inch  of  S 
as  equivalent  t 


582’ 

it!  IMi 

) /£ 

y)m 

The  Co; 


— - 


Under  6 in 
6 to  8 in. 
8 to  10 in. 
10  to  12  m. 


MAP 


SHEWI  NG 


DISTRIBUTION  OF  RAIN 

AND  SNOW  IN 
ONTARIO, 


0verl2  in. 


'tv  has  been  taken* 
o inch  of  lieun  . 


1886. 

(April,  May,  June.) 


H.V.P 


Del. 


ark  Co.  Limited.Toronto . 


TheCopp.l  kc 


One  Inch  of  Si  h 
as  equivalent  to  \ 


V///////// 


Under  8 in. 
8 to  10  in. 
10  to  12 m. 
12  to  14  in. 
Over  14  in. 


w has  been  taken, 
» inch  of  JRclLtis. 


SHEWING 

DISTRIBUTION  OF  RAIN 

AND  SNOW  IN 
ONTARIO, 

I88G, 

(July,  August,  Septt() 


ROCKLIFFE 


Co.Li  mi  led,  Toronto. 


(CRAVEN 


(ERICH 


One  Inch  of  i 
as'  equivalent  t 1 


| Under 6 in. 

fill  6 to  8 in. 
i | 8 to  lOin. 

10  to  12  m. 

Over  12  m. 

bw  has  becw  tokens 
Yo  inch  of  bRculru 


^ s 

MAP 

SHEWING 

DISTRIBUTION  OF  RAIN 

AND  SNOW  IN 
ONTARIO, 

1886, 

(October,  Nov",  DecO 


H.V.P 


Del. 


iGl  a rk  C o.  Li  mile  d, Toronto . 


kVENI^l 


wm 

iMI 


.ONDON  • 


/INDSOR 


One  Inch  o. 
as  ecjiiivaLei 


ROCKLI 


MAP 


in. 


SHEWING 

DISTRIBUTION  OF  RAIN 

AND  SNOW  IN 
ONTARIO, 

1886. 

TOTAL  FALL  DURING  THE  YEAR 


| 30  to  35  in. 
I 35  to  40  in. 


Over  40  in. 


been  taken, 
of  Rainy. 


HMPDe, 


1 


f 


<! 


1 


\ 
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